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Plate  Noo 

E-1  Location  of  Ground  VJater  Basins,  Lahontan  Region  No.    6 

F-1  Location  of  Ground  Irfater  Basins,   Colorado  River  Basin 
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G-1  Location  of  Ground  Water  Basins,  Santa  Ana  Region  Noo   8 
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Data  presanted  in  this  yolrcne  incl'^de  watar  level  records  and  laapublished 
seasonal  precipitation  inforrftation  for  the  period  summer,,  1956,  through 
sujnmerj  1957 »  -~'^  tiie  Lahontan  Region^   the  Colorado  Ri^er  Basin  Region,   the 
Santa  Ana  Regionj,  and  the  San  IM.ego  Regiono     Appen'ilx  D  contains  all 
unpublished  seasonal  precipitations    together  with  elevation  of  the  gage  and 
the  agency  from  whcm  the  data  were  eollsi-'.ted,    for  stations  in  these  areas. 
Depth  to  groimd  watfOr  measursffiaxitc;  cind  war^^sr  surface  elevation^   togetb.er  with 
reference  poijit  elevation  and  agency  from  whoxu  the  data  were  ncllected^  for 
wells  located  in  Lahont-an  Region  No.   6,,   Col.crado  Ri-trer  Basin  Noo  1  ^  Santa  Ana 
Region  No.   8o   and  San  Diego  Region  No.  9^  are  given  in  Appendixes  E,  F.  G, 
and  Ho  respsctiTelyo 

The  vast  amount  of  precipit«Ltion  and  water  "ewel  data  found  in  this 
volume  could  not  have  been  compiled  wl.thin  a  reasonable  time  without  the  aid 
of  hi.gh  speed  dat^  handling  machines.    Much  of  the  procedures  for  machine 
iiandling  of  data  wers  developed  with  the  assistance  of  the  State  Controller's 
office.     However,  -jss  of  these  procedures  required  the  establisbinent  of  ijniforai 
n'jmbe2*ing  systems  and  codes  tc  represent  inforraationo     The  State  Well  Number 
was  E sleeted  for  the  well  n-Jir.bering  system  and  the  latitude  and  longitude  for 
d3sig?.ation  of  precipitatior.  stations: »     In  addition^   codes  were  devised  to 
represent  such  inforaiation  &s  region  and  basin  designatdoni  and  the  agency 
from  whom  the  basi;  data  were  cbtainedo     The  designation  of  numberixig  systems 
and  the  ccxiing  cf  these  and  otb.e::^  items   of  information  used  herein  is  presented 
in  tb.e  following  paragraphs  o 


aegiog  and  Basin  Desigriation 

The  region  and  basin  numbering  system  used  in  this  report  generally 
follows  that  presented  in  Water  Quality  Report  No,  3_,  entitled  "Ground  Water 
Basins  in  California",  by  the  Department  of  Public  Works,  Division  of  Water 
Resoisrces^  dated  NoTember,  1952.  The  region  areas  used  herein  are  geographic 
areas  and  are  defined  in  Section  130iiG  of  the  Water  Codec  Of  the  nine  regions 
defined,  all  of  Los  Angeles  Region  No»  ks,   Colorado  River  Basin  Region  No.  7, 
Santa  Ai^a  Region  No,  S,  and  San  Diego  Region  No,  9^  and  portions  of  Central 
Coastal  Region  Nc,  3  and  Lahontan  Region  No,  6,  are  in  the  Southern  California 
District  Area.  The  areas  of  Regions  Nos.  6^  7^  8,  and  9  within  the  District 
are  delineated  on  Flates  E-1,  F-l,  G~l,  and  H~lj  respectively. 

With  respect  to  the  basin  nijnjbering  code,  a  decimal  numbering  system 
of  the  forin,  X  -  XZ.XX  has  been  vsed.  The  number  to  the  left  of  the  dash  refers 
to  the  geographic  region  described  sbove.  The  digits  to  the  left  of  the 
decimal  refei'  to  the  hydrologic  ijnit,  valley,  or  group  number,  while  the 
digits  to  -che  right  of  the  decimal  refer  to  the  in>dividual  basin  within  the 
hydrologic  unit,  valley,  or  gi-oup.   It  should  be  noted,  however,  that  in  the 
tabulation  of  water  levels  presented  in  Appendixes  E,  F,  G,  and  H,  the  dash 
and  decimal  point  have  been  omitted,  making  the  nvimber  a  continuous  five-digit 
number.  The  locations  of  the  various  hydrologic  units,  valleys,  or  groups 
and  the  various  individual  basins  in  Regions  6,  7,«  8,  and  9  within  the  Southern 
California  District  area  are  also  delineated  en  Plates  E-=l,  F-1,  G~l,  and 
H-1,  respectlveiy. 
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The  preciipitatlon  station  designation  used  herein  is  based  on  the 
longitiide  and  latitude  of  the  station  to   the  .-nearest  seeondo     This  designation 
gives  the  actual  location  of  the  station  to  the  nearest  100  feeto 

Well  Numbering  tSystem 


Tb.3  well  Rvanbering  .system  employed  herein  is   that  utilized  by  the 
United  States  Geological  Svr^jey  according  to  township^  range^   and  section 
subdivision  of  tne  Federal  Land  Surveyo     It  eonforjiis  to  that  used  in  all 
ground  water  in'/estigations  made  by  the  U.  So  Geologica}.,  S'xrvey  in   California 
and  has  been  adopted  by  the  Departisiant  of  Water  ResoujroQSo 

'Jndsr  The  system  each  sec'^^ion  is  divided  into  i^O^acre  plots  called 
lotSp  which  are  lettered  as  follows  § 


D       C 

B 

A 

E       F 

L 

U 

H 

M      L 

K 

J 

N       F 

Q 

^ 

¥el2.s  are  rjoifkiarvid  within  eash  of  these  lots  a.?.cording  to  the  sequence  in 
whi.'ih  they  have  been  assigned  StiSta  Well  l^vuberso     For  example^   a  well  having 
the  number  10N/18E"26i;;Ic>S  wou'.d  be  in  lownship  10  North,  Range  18  East.,  Section 
26.   S.  B.  Bo  &  Mo_„   and  wom.d  be  further  located  as   the  first  well  in  lot  A  which 
has  been  assigned  a  State  Well  Number o     In  this  reports  well  nximbers  are 
referenced  either  tc  the  San  Bernardino  Base  and  Meridian  (S)   or  the  Mount 
Diablo  Base  and  Meridian  (M)o 


For  some  wellE  the  letter  foilcwing  the  Section  Nianber  is  designated 
i"'X"o  This  indicates  that  the  well  has  been  field  located  and  accurately 
plotted  -with  respect  to  its  position  on  the  map.,  but  that  the  map  control  for 
the  Public  Land  Survey  is  at  present  too  poor  to  warrant  assignment  of  more 
accurate  location  n'«a!)bere 

To  assist  agencies  using  a  numbering  system  ether  than  the  State 
Well  Nianbering  System,  such  as  the  Location  Nujpber_,  the  State  Serial  Number 
and.  the  Ventva'a  Number,  cross  irdexes  have  been  prepared  and  are  presented 
in  Volume  I\i'. 

Flowi^_a£_^2^^_¥^l 

In   the  tab^ilation  of  ground  wp-ter  levels  at  wells,    the  code  "FL.O" 
and  ™DE.O''  are  used  for  flomng  and  dry  meas-arements^  respectively.      These 
codings  are  found  in  the  colvuriTi  presenting  information  on  distance  from 
reference  point  tc  water  surfaceo 

Ques  f±  onable  Mga_gu:''_3men ts 

Certain  of  the  iceasurements  in  Appendixes  E,  F,  G,   and  H  in  the 
coiumn  "Distc   R«   P.  to  Water  S-.Trface"  mb.j  be  followed  W3.th  an  asterisk 
superscript  to  indicate  a  questionable  measurement.     Depth  to  ground  water 
iJieasuremen-'is  ms.y  be  question&ble  for  such  reasons  as   (a)  well  being  pumped, 
(b)  nearby  pump  operating,    (c)  casing  leaking  or  wet,   (d)  well  pijinped  recently, 
(e)  air  gage  measiarement,  and  (f)  meas'jrement  detemined  to  be  questionable 
by  the  computero     Itejos   "a'"  through  '^e™  are  reasons  noted  by  the  fieldmen  and 


were  obtained  at  the  time  of  transcription  of  the  record  from  the  various 
agencies  from  whom  the  data  were  collected^     With  respect  to  Item  ™f"  the 
computer  was  programmed  to  "flag'-  all  measurements  for  which  the  change  in 
elevation  is  greater  than  five  feet  per  month  when  compared  to  the  next  prior 
measure.Tient  for  the  same  wello     This   "reasonableness  check"  was  installed 
primarily  to  find  errors  in  transcription  and  to  point  out  possible  pimping 
measuT'^ementSo     Measurements  indi.cated  i.o  be  unreasonable  have  been  reviewed 
and  where  possible  to  so  determins,,   errors  resulting  from  incorrect 
transcription  ha'rs  been  removedo     The  specific  reason  for  a  questionable 
asterisk  on  any  given  measurement  may  be  obtained  through  the  Southern 
California  District  Office  of  tLe  Depariijient  of  Water  Resources o 


Present.ed  in  the  following  list  are  the  code  n^jmbers  for  the  agencies 
from  whi.ch  data  on  precipitation  and  water  level   were  obtainedo     The  agency 
code  consists  of  a  five-digit  n^anber^  the  first  of  which  is  a  region  numberc 
ThvSs  83UOO  refers  to  agency  3iiOO  in  Region  8.     Because  of  lijnitations  of  punch 
cai°d  space^   the  agency  code  has  been  shown  as  a  four-digit  number  without  the 
region  nurabsr.     Therefore^   the  four-digit  agency  code  should  always  be  referred 
to  the  region  in  which  the  station  or  well  is  loeat?dc 


AgevMj  Code  for  Lahontan  Region  Nco  6 


Agenoy  ^ame 

1101  Los  Ar^geles  Coxuity  Flood  Control  District 

1200  Los  Angeles  Departi-nent  of  tfater  and  Power 

iiYOO  California  Portland  Cament  Company 

5000  U.  So   Geological  SiU'vey  at  Long  Beach 

5050  Department  of  Water  Resoijirces 

5100  San  Bernardino  County  Flood  Control  District 


Code  for  Colorado  River  Basin  Region  Noe   7 


Agenc^^nMie 

1;100  Cos^challa  Valley  Co'cnty  Water  District 

i;103  Riverside  Co-;;r.ty  Flood  Control  and  Water  Conservation 

District 

1^.700  Paljfi  Springs  Water  Company 

5000  U.  S.  Geological  Sur^/ey  at  Long  Beach 

5050  Departjpent  of  Water  Resources 

5100  San  Berriardino  County  Flood  Control  District 

5ii01  Palo  Verde  Irrigation  District 

5713  HDwe^  W«   Po 


Ag&n>:y  Cocte  f  cr  Santa  An^t  Region  No»  8 

Agency  C-KJe  Ag'-^ncy  name 

1101  Lc.3  Ar^gelea  County  Fiood  Control  District 

.3100  San  Be-'nar-ilnc  County  Flood  Control  District 

3102  Oranga  County  Flood  Control  District 

3^00  San  Bariardino  Water  DepartT.ent 

3iiOO  San  Beifoarlino  ?alley  Water  Conservation  District 

3700  Citiaens  Land  and  Water  Compary 

3?0?  Gage  Canal  Ocoi^sxif 

37-vl  Lytle  C.'.'eak  Water  and  Improvement  Company 

3718  Webb,  A.  A. 

3719  West  End  Consolidated  Water  Compsny 
381?  Webb,  A.  A. 

ii003  U.  S.  Depaz-snen ■:   of  Agriculture,  Rubidoux  Laboratory 

iC.03  fiirersr'.de  County  Flood  Control  and  Water  Conservation 

Districti 

liiOl;  East  San  Bemard:mo  County  Water  District 

1;201  Colton  Wa-;er  Department 

U202  Ontario  Water  Depaor-'xTae-t 

1^205  ITplarxL  Wa-iar  Depar;:a!.ent 

.'4701  Corona  Foothill  Mutual  Lemon  Compai;y 

1^702  C-icaff-cnga.  Wate::-  Company 

4706  Fontaaa  'Jcior.  Mater-  Ccmpary 

ii7Q?  Tj''j±:ir!  Ccaipany 

liTlG  Kaiser-  S&eel  Corpora tion 

i;71a  San  Antonio  Water  Company 

U?l5  Sav^ta  Ar.a  Tall'sgr  Irrigation  Company 

1723  Adsjis  at  R-:.aLtc 

ii72l:.  Americar:  Siigar  Beet  Company 

I?  25  Aridsrson  at  Redlands 

1;726  Ba..T.e3j  A.   C. 

ii727  Bcydj  E,  Georga 

li.73C'  Grafton  Orange  Growers  Association 

i;731  Garrett  and  Compare' 

ic.732  GcLi  Buckle  Asscjiatior. 

1.733  Hai^ey.  E.  M. 

Iil3h  IictacL.  Osc^ir 

4735  Jordan" at  Upland 

1,736  ^le£_.  Aiden 

U737  Scaddar't  Resider^ce 

4?38  San  Jacinto  Operators 

Il739  Si:a:!aa:;herj  Earl  Ranches 

li7l:,0  Southern  California  Edison  Company 

ii7Ul  Southern  Pacific;  Company 


Agency  Code  for  Santa  Ana  Regj-on  MOo  8   ( conti nued) 


=-encv  code  Agenqv;  name 


5050  Depar-iment  of  Watar  Resots-ces 

5051  Patton  State  Hospital 
5203  Redlands  Water  Department, 
520)4  Hj.verside  Wt.ter  Department 
5ii01  Beaumont  Irrigation  District 
570li  Eoersole,   Elmer  Jo 

5713  Rowe^  W.  P. 

5716  South  Elsinore  Mutual  Water  Company 

5717  Ter/iesoal  Water  Gorapa)n^ 
p720  Riverside  ¥atec  Company 
5721  Francis  Mutual  Water  Company 


Agency  Code  for  rSan  Diego  Region  No.  9 


Agj?nc2_nfiii£ 

i;C02  Uo  So  Corps  of  Sagineers^  Los  Angeles  District 

ii05l  UrxlTersity  of  Galifornia  at  Los  Angeles 

il.l03  Riverside  Co"jnty  Flood  Control  and  Water 

Conservation  District 

h;2£)0  San  Diego  ¥ac-er  Departiaent 

I1UO2  Ram.D;'a  Irrigation  District 

5050  Department  of  Water  Resources 

5102  Orange  County  Flood  Control  District 

5202  Oceanside  Water  Department 

57C3  California  Water  and  Telephone  Company 

5708  Vail  Company 

5709  Daws  or,  C.  Ro 

5710  "Green  Mutual  Water  Company 

5711  Escondido  Mutual  Water  Company 
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SEASONAL  PRECIPITATION  FOR  1956-5? 
LIHONTAN  RB3I0N  NO.  6 
(Season  ■=  July  1  through  June  30) 


Eler,ration2 

Agency  code 

Station  de 

isignation 

^ 

in  feet 
USGS  datCTJ 

Mono  Valley 

Precipitation, 
in  inches 

(6=.09.00) 

for  source  of 

Latitude 

Longitui 

information 

hS' 

07™ 

119°  08 « 

36M 

37° 

9,120 

II1.58 

1200 

37° 

53' 

32" 

1190  os^ 

hS"" 

6,980 

10.70 

1200 

37° 

56' 

10" 

119°  13' 

56» 

9,500 

19.15 

1200 

Long_Valley 

(6-11.00) 

37° 

28 « 

12" 

118°  k3' 

2ii«» 

9,360 

1?»95 

1200 

37° 

35' 

15" 

1180 

ii2' 

16»» 

6,790 

8.33 

1200 

370 

35' 

56" 

118°  $9' 

58™ 

8,930 

30.75 

1200 

13' 

Ui" 

nT° 

58 » 

0 

08" 

wens  Valley 

(6-12.00) 

36° 

3,788 

3o71 

1200 

360 

25' 

09  u 

n8°  02 1 

15" 

3,710 

6.36 

1200 

36"^'' 

26 « 

29" 

113° 

02 « 

32" 

5,820 

5.51 

1200 

36«^  29' 

02" 

113° 

10 « 

51" 

10,600 

•  160 30 

1200 

36°  36" 

01»« 

118C 

03 « 

38" 

3,720 

i;.3ii 

1200 

36°  li0« 

15" 

•fe.i.  J  ' 

'-'  S 

i+o»» 

3,725 

ko73 

1200 

36^ 

58^ 

oi  w 

ns-^ 

12" 

31" 

3,825 

5o08 

1200 

37° 

03 « 

10»» 

118° 

13' 

ilQW 

3,850 

5o57 

1200 

37'- 

07" 

31" 

1180 

25' 

58" 

8,200 

lij.90 

1200 

37° 

08 « 

31" 

118«> 

19" 

22W 

H,610 

7.50 

1200 

37" 

a' 

25" 

118°' 

23' 

5)4" 

L,150 

3.69 

1200 

25" 

23" 

117° 

Upper  K 

[cjave  River  Valley  f6=U2.00) 

3ii° 

18" 

11" 

3,200 

5.10 

3100 

3i;0 

35' 

21" 

U7° 

2ii" 

5o»» 

2,850 

3.80 

3100 

21 » 

18" 

117° 

52 1 

32" 

itelooe  Valle 

y  (6=IiU.00) 

31+° 

6,665 

22.ii6 

1101 

3i*° 

22 « 

10" 

n7° 

li8» 

10" 

7,900 

18,15* 

1101 

3ii° 

233 

53" 

■--> ".  -It"* 

U3' 

ItO" 

6,150 

17.56 

1101 

3k° 

2k' 

ii5" 

117^ 

51 « 

32" 

1^,825 

13. oil 

1101 

3U° 

25' 

00" 

117°  53' 

10" 

1;,700 

10.78 

1101 

*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
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SEASONAL 

fRECIPITATION  FOR  1956-57 

LAHONTAN  REGION 

NOo   6 

(continued) 

Elevation,., 

•agency  code 

station  d 

esignation 

in  feet 

Precipitation., 

for  source  of 

Latitu 

de 

Longitude 

Antel 

USGS  datum 
ope  Valley  (ct 

in  inches 

information 

sntinued) 

31*0  25 « 

02» 

1170  583 

17»' 

3,925 

7.81; 

1101 

3k°  26 « 

■36M 

116°  Oil' 

00" 

i;,5oo 

8o51; 

1101 

3U°  26' 

Uli" 

1170  51^ 

02" 

3,715 

7.80^ 

1101 

31*''  26 « 

50" 

117°  57" 

12" 

1;,325 

7.56* 

1101 

3h°  27' 

35" 

U7°  BS' 

58'» 

3,996 

7.09 

1101 

3i|0  27 « 

51" 

118°  01" 

09  M 

3,330 

60I3 

1101 

3li°  30" 

18W 

118°  01 » 

UO" 

3,035 

6o29 

1101 

3U°  30 « 

U8" 

118°  03 « 

37" 

3,263 

5o71 

1101 

31*0  32 « 

10" 

117°  58" 

29" 

2,805 

i;.23 

1101 

31^0  32 « 

32" 

118°  03' 

1;6" 

2„810 

5.33 

1101 

3k°  3ii' 

31" 

118°  06' 

$3'' 

2,662 

i;o36 

1101 

3^0  31^. 

'42  " 

1180  10 « 

58" 

2,950 

10  0  91;* 

1101 

31^0  3i^. 

50" 

117°  U3' 

10" 

2,910 

2„76 

1101 

3ii°  35' 

i;5" 

118°  05" 

35" 

2,583 

5o81; 

1101 

3i|0  36. 

36« 

118C'  16' 

52" 

3,125 

13  c  05 

1101 

3itO  375 

146" 

118°  13" 

51" 

2,7l;0 

9ol2 

1101 

31^0  39 « 

02" 

117°  50 » 

55,0 

2^680 

3o30 

1101 

3U°  39 « 

35" 

118°  22 » 

38" 

3,325 

I5o0i; 

1101 

3li°  liO« 

ij6" 

117°  57" 

06" 

2,i;72 

3.36 

1101 

3iiO  liO' 

57" 

1180  08= 

03" 

2,395 

5»1;6 

1101 

3ii°  Ul" 

30M 

118°  36 » 

20" 

U,350 

15.90* 

1101 

31;°  1|2« 

12  «9 

il8'5  18 » 

32" 

2,1*50 

7c38 

1101 

3i|0  142^ 

50" 

118°  21 « 

15" 

2^600 

7.61; 

1101 

31^0  1^33 

08" 

118°  17' 

22" 

2,100 

6.93* 

1101 

3ii°  I43' 

15" 

118°  35= 

00" 

3,700 

li;o25 

1101 

3l;0    14^. 

06" 

117^  1;6" 

58" 

3,075 

3o22 

1101 

3I4O    Ui;» 

15" 

118°  27" 

20" 

2„865 

80IO 

1101 

31;°  16 « 

20" 

118°  01'^ 

UO" 

2,315 

3.96 

1101 

31;°  5h' 

02» 

118°  27" 

02" 

3,110 

l;o22 

1200 

35°  03" 

COW 

118°  10" 

00" 

2^620 

3o62 

1101 

*     Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations o 


D=2 


SEASONAL  PRECIPITATION  FOR  19^6^57 
LAHONTAN  REGION  NOo  6 
(continued) 


Elevation^ 
Station  designation       in  feet    Precipitationc, 
Latitude     Longitude     USGS  datym    in  inches 


350  0U»  07" 


350  35 «  1|0«« 


350  57.  07" 

36°  06 «  36™ 


Fremont  Valley  (6-l46»QO) 
118°  10 «  29"     2,„850  3 086 

Indian  Wells  Valley  (6-gIt.OO) 
117°  5$'   oil"    3, .310        3o39 
Rose  Valley  (6-56oOO) 


117°  SB'   31" 

117^  Si"   16" 


3^510 
3,583 


5o68 


Agency  code 

for  source  of 

information 


1200 


1200 


1200 
1200 


D=3 


SEASONAL.  PRECIPITATION  FOR  19^6-57 
COLORADO  RIVER  BASIN  REGION  NO.    7 
(Season  -  July  1  through  June  3-.^ 


Stat 
Latitu 

ion  d€ 
de 

jsignation 
Longitu 

Tw 

Elevation,, 
in  feet           Precipitation., 
de           USGS  datura          in  inches 

Agency  code 

for  source  of 

information 

entynine  Paijns  Valley  ( 7-10.00 ) 

3k°  08' 

03" 

116°  03' 

12"           15980                       IJ43 

3100 

18" 

116°  18 » 

opper  Moiintain  Valley  (?»11»00) 

3li°  08* 

1+6"           2/720                       3o27 

3100 

Coachella  Valley  (7'=21»00) 

33°  3ii  = 
33°  38 « 
33°  UO' 
33°  U3' 
33°  i;3' 

13" 
30" 
11" 
0.3" 
21" 

116°  0U« 
ll6o  08" 
116°  18 t 
116°  13' 
116°  22 » 

33"           "190                   loia 
^3''            -HO                     lo35 
08"                90                     1„39 
23"            •=  15                     1.85 
17"             263                    lo95 

UIO3 
UI03 
UIO3 
iii03 
10-03 

33°  ii6« 
33°  57' 

ii8" 

1160  28 » 
116°  30' 

00"              300                     2o25 
08"         laoo                   2c  66 

i*103 

iao3 

L^h 


SEASONAL  PBECIPITATION  FOR  1956-57 
SANTA  ANA  REGION  NOe   8 
(Ssason  ->  Jul.y  1  through  June  30) 


Elevation., 

Agency  code 

Station  designation 

in  feet 

Precipitation, 

for  source  of 

Latitude 

Lon| 
( 
117° 

jitude 
Joastal  FL 

USGS  datum 

ain.  Orange 

in  inches 

information 

26™ 

County  (8-OI0OO) 

330  36 « 

1;2« 

07" 

375 

10. 8U 

3102 

330  38 » 

13" 

117°  1*7' 

5U" 

300 

lOoiiU 

3102 

330  381 

28" 

117° 

56' 

18" 

90 

80I5 

3102 

330  39. 

13" 

117° 

ii2» 

538. 

320 

9«01 

3102 

330  39. 

ll," 

117° 

51' 

52" 

55 

8.98 

3102 

330  39 » 

39" 

117° 

59' 

C^7W 

35 

5.71 

3102 

330  39 t 

50" 

117° 

49' 

06" 

680 

12.19 

3102 

330  39, 

5o«« 

117° 

ii9' 

50" 

50 

7.U3 

3102 

33°  liO' 

00" 

117° 

37' 

ii6» 

985 

15.01 

3102 

330  U0« 

12 »» 

117° 

53' 

38" 

53 

8.09 

3102 

33°  liO« 

30" 

117° 

.li5' 

3YM 

200 

967 

3102 

33°  iiO« 

32" 

117° 

i*7' 

5ii" 

100 

8o38 

3102 

33°  liO' 

37" 

117° 

h$' 

3ii'» 

197 

9oh3 

3102 

33°  I4O' 

h5" 

1180 

00' 

02" 

70 

lohl 

3102 

33°  UO' 

55" 

1170 

53' 

26" 

hi 

7.29 

3102 

330  1^1. 

1;0" 

117° 

1^2' 

38" 

U80 

10.37 

3102 

33°  11' 

146" 

117° 

ii2' 

,ii.8» 

1;0C 

21.ii3 

3102 

33°  12 « 

38" 

n7°  51' 

16" 

55 

9.63 

3102 

33°  U2' 

39., 

117° 

31' 

59" 

5,660 

26.22 

3102 

33°  U2' 

ii9" 

117°  59' 

56«» 

25 

7c90 

3102 

33°  ii2' 

55  M 

117° 

hS' 

ii3" 

197 

10.9ii 

3102 

33°  ii3' 

21" 

1180 

00 « 

^46'* 

25 

7.35 

3102 

33°  U3' 

52«» 

117° 

li6» 

5h'' 

130 

10.32 

3102 

33°  hW 

06" 

118<^" 

00' 

2U" 

25 

7o33 

3102 

33°  UU' 

20" 

117° 

i*9' 

12" 

120 

8.05 

3102 

33°  UU' 

I42" 

118° 

06' 

i43" 

119 

7.05 

3102 

330  i;i;i 

55" 

1170 

30' 

27" 

1,500 

li*.ii5 

3102 

33°  1^5 ' 

00" 

1170  52' 

12" 

125 

8.ii2 

3102 

33°  i;5' 

06" 

117° 

53' 

22  m 

99 

8.16 

1*737 

33°  U5' 

08" 

U70 

59' 

17" 

38 

7.55 

3102 

33°  U6' 

13" 

1170 

56 « 

03" 

90 

7.50 

3102 

33°  ii6' 

15" 

117° 

1*3' 

15" 

1,000 

12.03 

3102 

33°  hT 

00" 

117° 

56^ 

21" 

97 

6.71* 

3102 

33°  hT 

15"' 

117° 

50' 

26" 

216 

10,13 

3102 

33°  ii?' 

Uii»« 

117° 

5U' 

08" 

135 

8.57 

3102 

D-5 


SEASONAL  PRECIPITATION  FOR  1956-57 

SANTA  ANA  REGION  NOo  8 

(contdnued) 


Ei.evat.i0n5,  Agency  code 

Station  designation  in  fest  Precipitation^,       for  so\irce  of 

Latitude  Longl tude  USPS  datum  in  inches  informatxon 


27" 

C( 
317° 

Dastal  Plain 

J   Orange 

County  (continued) 

33°  ii8» 

hS' 

32" 

285 

9.09 

3102 

33°  ii8» 

35" 

118° 

00  J 

06" 

SS 

60I4O 

3102 

330  1^8' 

52" 

117'-'> 

k9' 

20" 

290 

9o09 

3102 

33°  li9' 

k^^ 

117° 

5ii' 

ii2" 

150 

8o56 

3102 

33°  U9' 

50" 

1160 

02 « 

22" 

ijl 

5o92 

3102 

330  50- 

16" 

117° 

50 « 

ii3" 

230 

9ol6 

3102 

330  50 « 

5I4" 

117°  SS' 

26W 

150 

6.68 

3102 

330  51 s 

33*. 

111° 

'S3' 

06" 

190 

8oU9 

3102 

330  51s 

5?" 

117° 

59^ 

50" 

75 

9c2ii 

3102 

330  52 » 

13" 

11?° 

58  5 

3h'' 

9U 

7  065 

3102 

33c  52 t 

15" 

117°  5ii« 

2U« 

195 

9«06 

3102 

330  52. 

23" 

117° 

U8' 

29" 

320 

'80  91 

3102 

3^,0  52 « 

li2" 

117° 

52' 

2ii»« 

225 

9«ii7 

1101 

33^  ^V 

00" 

11?° 

$9 

13" 

305 

8cii3 

3102 

33°  5S' 

ii6" 

117° 

Sk' 

53" 

375 

8c60 

3102 

33-^  55' 

53" 

117° 

hv 

U3" 

670 

11.25 

3102 

330  55c 

58" 

117° 

56' 

38" 

315 

9o9C 

3102 

33°  56 t 

07" 

117° 

52 « 

58" 

600 

7o76 

3102 

33°  56= 

55*» 

lit' 

57 » 

51" 

ikS 

9  088* 

1101 

U2" 

1X1° 

pper  San 

ta  ina  Valley  (8-02oOO) 

33°  W 

00" 

2,000 

19o39 

3102 

33°  kS' 

56" 

1170 

29' 

lU" 

I5IOO 

ilo06 

5717 

330  ij7, 

25" 

117° 

29 « 

51^. 

875 

10o53 

it739 

33°  U9 

51" 

117° 

3h' 

Ul" 

1,225 

12.81 

14701 

33°  li9« 

52" 

117°  33" 

38W 

1^220 

9o59 

ii726 

33°  50 « 

26" 

117° 

32 » 

37" 

1,050 

8o59 

I4726 

33°  50 • 

38" 

117° 

314' 

36" 

I0O50 

10o?8 

li?01 

33°  51= 

50" 

il?"^' 

35" 

30" 

"850 

10.90 

U701 

33°  52 « 

23" 

117° 

339 

56" 

680 

9.33 

5717 

33°  53' 

Ub" 

117° 

265 

5I4" 

930 

6c  51 

U738 

*     Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations o 
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SEASONAL  PHECIPITATION  FOR  1956-57 
SANTA  ANA  REGION  NO,   8 
( continued) 


Elevation, 

Agency  code 

Station  designation 

ie 

in  feet 
USQS  datum 

Precipitation, 
in  inches 

for  source  of 

Latitude 

Longitui 

information 

23" 

117° 

M 

per  Santa  Ana  Valley 

r  (continued) 

330  53. 

38 « 

10" 

555 

12ol6 

i4l03 

330  53. 

50" 

117° 

2k' 

^^n 

IsOOO 

8.55 

i4706 

33°  5U' 

lO™ 

1170  33' 

38  w 

625 

9.91 

i4i03 

33°  S9 

07 »» 

117° 

29 » 

18'» 

711; 

I0o59 

J4IO3 

330  56, 

h9^ 

117° 

38' 

27" 

577 

llo33 

3100 

33°  57' 

58" 

njo  ii5» 

1|0" 

1^200 

II0I9 

3102 

33°  58 « 

32  w 

117° 

29" 

26" 

695 

9o67 

i4l03 

33°  58' 

32" 

117° 

35 » 

36" 

660 

9.68 

U73i4 

330  58«. 

35" 

117° 

23" 

53" 

850 

9'>SS 

14003 

33°  58 « 

1^3  M 

117° 

22 « 

29" 

875 

9»i46 

ia03 

330  59' 

06»9 

116*^ 

58' 

03" 

3,050 

15.78 

14103 

33°  S9' 

i^3M 

117° 

13 « 

55" 

1,880 

10,98 

3100 

330  59. 

52" 

117° 

liO' 

50" 

670 

10.38 

I47I4Q 

31^0  00 « 

39" 

117° 

l4l« 

39  .t 

710 

90II4 

147214 

3li°  00 « 

Iil«» 

1170 

00 « 

59'' 

2^800 

13o39 

3100 

3k°  00 » 

ii?" 

1170 

26" 

J4O" 

850 

11.02 

14103 

3iiO  00 « 

56^ 

117° 

19' 

ii9" 

9liO 

IO0I6 

14103 

3k°  01' 

ii6«» 

n7° 

31' 

1*7" 

825 

10o73 

3100 

3k°  01 « 

58" 

117'' 

02" 

11" 

2^680 

i5oia 

3100 

3II0  02 « 

27" 

117° 

01" 

25" 

2,910 

l7o5i 

3100 

3I4O  02  s 

it7"« 

1170 

10 « 

32" 

lsli80 

lie  63 

14725 

31^0  02 » 

56" 

1.16°  56 « 

59  »o 

14,700 

22  ell 

3100 

3ijO  03 « 

16" 

117° 

06 « 

18" 

1,870 

12.27 

3100 

3k^  03 » 

22" 

117° 

19" 

08" 

9kO 

9oij8 

147140 

3li°  03 « 

214" 

117° 

37' 

2i|" 

920 

lio5l4 

14733 

3i;0    035 

ill" 

117'^ 

111' 

17" 

965 

llo36 

3100 

3i;0    03' 

W 

117° 

38 » 

57" 

992 

12.91 

3100 

3U0  03' 

5V' 

117®  19 » 

19" 

973 

11,00 

i47ia 

3hP  Oii' 

00" 

11.70 

19" 

23" 

980 

11,60 

3100 

3iiO  Oil" 

02" 

117'^ 

08 « 

02" 

1,650 

13  oil 

14730 

3^0  oil' 

05" 

1170 

39 

25" 

975 

ll,i46 

14731 

3a°  0i,» 

08" 

1170 

23' 

ii9" 

1100 

12.06 

3100 

3liO  0I4' 

12" 

117'5 

07" 

13" 

1,765 

10.71 

3100 

3ii°  oil' 

39.. 

117° 

29' 

15" 

1,090 

iio55 

3100 

314°  0ij« 

52" 

13,7° 

15' 

18" 

1,060 

11.22 

3100 
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SEASON^AL  PRECIPITATION  FOR  1956=57 

SANTA  ANA  RBIION  NOc   3 

(continued) 


Elevaticnj, 

Agency  code 

Station  designation 

in  feet 

Precipitation^ 

for  source  of 

Latitude 

Longitude 

USGS  datian 

in  inches 

information 

19'' 

117° 

Upper  S 

anta  Ana  Valley  (continued.) 

3iA°  09 

29  9 

59  M 

1<,175 

114.90 

ii723 

3h°  05' 

20M 

II6C' 

56 » 

19'» 

5,1>^0 

21,,  92 

47a0 

3U0  05" 

13" 

117^ 

39' 

liO" 

1,230 

15-.  06 

i;735 

3h°  06 « 

09" 

117° 

17' 

27" 

I5O3O 

lS.o39 

3200 

3lio  06 » 

2i4" 

117° 

21 1 

50  « 

1.2U7 

12.73 

3100 

3h°  06' 

26™ 

117° 

3h^ 

32" 

1^210 

13o3li 

1*731 

3h°  06 • 

30"A 

117° 

1711 

12" 

l^OiiO 

12o75 

3100 

3k°  06 « 

30" 

117° 

17  « 

12" 

l.OiiO 

13cii7 

3100 

3i4°  06 » 

iiO" 

117° 

17' 

02" 

1.050 

13o26 

3100 

31^0  06' 

1*7" 

117° 

10' 

07" 

1,,370 

12<,3U 

ii732 

31^0  07  s 

08" 

117° 

liO' 

u5" 

x^508 

13o90 

1101 

340  07' 

12" 

117° 

09 » 

58" 

1^525 

13  c  1,6 

3100 

3l<^  07' 

26" 

117° 

20' 

53" 

1^225 

12„82 

3200 

3l|0  08 « 

17'» 

117° 

19' 

5a™ 

lp267 

lit,  03 

i*736 

3k°  06" 

23" 

117°  iiO« 

39' 

1,830 

la  061 

1101 

3!i°  09 « 

03" 

117'-^ 

39' 

0388 

1<,901 

15  ..97 

3100 

3h°  09 » 

20" 

117° 

23' 

1+6" 

1,590 

21,96 

l;7iiO 

3iiO  09 « 

57" 

117° 

15' 

05" 

1.560 

I6063 

3100 

3li°  109 

21" 

117° 

18" 

I4U" 

1^15 

150IJ4 

3200 

31,0    10! 

30" 

117° 

32 « 

ii'» 

2,576 

21o2i4 

3100 

3i|0  10 » 

lib" 

117° 

17' 

11" 

l,li75 

180  08 

3100 

3^*^  12' 

00" 

117° 

19' 

58" 

lo900 

22„U3 

3200 

3U°  12' 

16" 

117° 

06' 

05" 

300)48 

i;?27 

3l|0  12 « 

16" 

117° 

26' 

57" 

2,300 

26089 

1*706 

3U°  13 » 

35" 

117° 

18 « 

29!) 

3.760 

30,514 

3100 

3ii°  Hi' 

05«» 

117° 

21;' 

38" 

2j500 

22  088 

3100 

31^0  Hi' 

lU" 

117° 

29' 

28" 

2.800 

2iie95 

1*71*0 

3U°  16' 

2511 

117° 

36' 

50" 

7^800 

20,29 

1101 

3ko  16^ 

52" 

117° 

37" 

20" 

8,650 

27«15 

1101 

3l;0  18 « 

l^2^i 

117° 

28 « 

27" 

3,110 

13»39 

3100 

D"8 


SEASONAL  PRECIPITATION  FOR  1956-57 

SANTA  ANA  RBTilON  NO,  8 

(continued) 


ElevatioHj,  Agency  code 

Station  designation                  in  feet  Precipitation^        for  soiirce  of 

Latitude             Longitude           USGS  datum  in  inches  information 

Cojalco  Valley  (8-03.00) 

330  1^71   05««       117°  23 «   $9^'           l.,980  9.82  UIO3 

330  50'  08"      117°  21'  05'»         1..520  7.19  ili03 

33°  50«  25'9      117°  23'  Oii'»         l.hho  l.n  U103 

33°  50'  35"      117°  26«  ii7"          lo75  6„30  iil03 

330  50'  b8"      117°  27 «  16"          l^ijliO  7.87  iil03 

Elsinore  Valley  (e^OlioQO) 

330  38*  IV      117°  20'  U7"          1^325  10.96  1^103 

San  Jacinto  Valley  (8-05.00) 


33°  li3' 

52  M 

117°  00" 

58" 

1.513 

9cii9 

I4IO3 

33°  U7' 

13" 

117°  13' 

1;U" 

1,1^60 

9.17 

U03 

33°  U7' 

22" 

116°  57' 

32" 

1.558 

10,60 

.'4IO3 

33°  ii7« 

U9" 

116°  52' 

22" 

2,iaO 

12o70 

U103 

330  56. 

22" 

117°  lU' 

56" 

1,61^3 

10.08 

U103 

330  57. 

37" 

117°  16' 

U2" 

5,Oi40 

9  =  71 

iao3 

D~9 


SEASONAL.  PRECIPITATION  FOR  i956-'5? 
SAN  DIEGO  REGION  N0„  9 
(Season  ■  July  1  through  June  30) 


Station  design at ion 
Latitude      Longitud? 


ELevation._v 
in  feet 
USGS  datum 


Precipitation, 
in  inches 


33°  30^  hk'' 
33°  39'   28" 


330  29 »  28" 

330  29?  29" 

33°  29'  39" 

33°  29 «  h9" 

330  29'  51" 


San  Juan  Valley  (9-OleQO) 


117°  39'  58"      150 
11.7°  3h^   12'^'    I5250 


II0I3 
ll*c73 


Santa  Ma-gailta  Valley  (9"0i;c00) 


117°  15-  09^^ 
117°  15 »  03" 
117°  15'  01"' 

11?C  11;"  2k'" 
1170  i]^9   22" 


33°  30"  U2"      117°  12=  58" 


900 

950 

1,200 

1^250 

1,250 

I.I45O 


II10O7 
13o76 
li*o29 
13o-71 
lii.57 

liiolit 


Agency  code 

for  so-urce  of 

information 


5102 
5102 


U051 
li05i 
ii05i 
U051 
ij05l 

ii05i 


33°  09'  514^ 
33°  11'^  38" 


33°  12^  16" 


33c  06'  30" 

33°  10 «  12" 


32°  57'  17" 
330  01*  12" 


117°  2C5  31" 
117°  22 '  37" 


89 
6? 


n.i6 

12o07 


Warner  Valley  (9'-08oQQ) 
116°  hS'  i43"  3,60C  25o06 

S&n  Pasqual  Valley  (9°10o00) 
2^98Ii 


116°  hO^   27" 
116°  ^9^  U7" 


2O0O2 
15  088 


s520 
San  Diegdito  Valley  (9°12oQO) 


117°  15'   37" 
117°  12"   06" 


225 
2ii0 


llo22 
llo3? 


liooa 

I1OO2 


h002 


I4OO2 
U002 


I1OO2 
llOG2 


32°  1+2'  05" 

32°  U6'  51" 

320  1^7.  55W 

32°  50-  51*" 


117°  10 »  ij.6«  10 

1170  02 «  38"  535 

11.7°  15'  17"  35 

117°  16 »  n"  lie 


9o7U 
llo21 
II0O5 

9o65 


U002 
li002 
U002 
U002 


D-IO 


SEASONAL  PRECIPITilTION  FOR  19^6^57 
SAN  DIEGO  REGION  N0„  9 
(continued.) 


Elevation „ 

Agency  code 

o  w3r^. 

ion  designation 

in  feet     Precipitation, 

for 

source  of 

Latitude 

Longituc 

ie     USGS  datuTi     in  inches 

in 

formation 

Svree^water  Valley  (9"17oOO) 

32^  iiO' 

Oli" 

117° 

06' 

12"'       15          8,28 

U002 

320  1,1  > 

33" 

117° 

00 » 

31"'     300        12„[t9 

I4OO2 

32°  16^ 

Ii3" 

116° 

59 1 

ll^"'      660        11,09 
Otay  Valley  (9=18, 00) 

ii002 

32"  36' 

5ii«' 

117° 

03' 

30«-      220         9,03 

U002 

320  37 t 

57" 

117° 

05' 

39"       25        10„hli 

1^002 

lii" 

117° 

05' 

Tia  J-aar..a  Valley  ( 9-19 o  00) 

32°  33' 

03"       75        10. u6 

5703 

320  37 t 

10" 

116° 

It5' 

57"-    1,150        13o96 
Jamul  Valley  (9=-20„00) 

i;002 

32°  U6' 

52" 

116° 

Ii7' 

38"     l,u00         l5ol3 

li002 

i 


I 
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APPENDIX  E 

RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
LAHONTAN  REGION  NOo  6 
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Plate  Ko» 

E-=l  Bound  at  and  of 

Appendix  E 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

ADOB^    LAKE    VALLEY 


61000 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

lN/30e-07Joi  M  700060 
1N/30E-16M01  M  6753*0 
1M/30E'=26X01    M         6500.0 


11-1^-56 

32  eO 

6968*0 

5056 

ll«l3-56 

7.0 

6746*0 

5050 

11-13-.  56 

l3«n 

6487tO 

5050 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


E~      1 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

LONG   VALLEY 


61100 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

2S/29e-31N01    M         7003,0 


ll-n-56 


14.6 


6«588«4 


5050 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


E-      2 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 


OW&MS    VALifY 


61206 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
coll. 

1S/32E-30001 

M 

5400^0 

11-1?~56 

51«0 

lS/32£-30P01 

M 

5.400.0 

10-06-56 
11-13  -56 

124e? 
125*9 

lS/32e"31j02 

M 

9300 4 0 

11-13-56 

44  e  5 

1S/32E-31K02 

M 

5300*0 

11-13-56 

30«8 

15/32^-32001 

M 

5453*0 

11-13-56 

Tl.O 

1S/32F-32E01 

M 

5001*0 

11-13-56 

62.4 

1S/32E-32E02 

M 

5000*0 

11-13-56 

65*3 

1S/32F-32E03 

M 

5001*0 

11-13-56 

49*5 

1S/32F-32M02 

M 

5397^0 

11-13-56 

59*5 

1S/32E-32M03 

M 

5391*0 

11-13H56 

45.0 

2S/32E-05C01 

M 

5501*0 

11-13-56 

39*8 

5349.0 

5r)bd 

5275.8 

5050 

5274.1 

5255.5 

5C^50 

5269.2 

5050 

5382*0 

50  ?0 

4938.6 

5050 

*^934.7 

5Ot50 

*t95l9  5 

5050 

5337*5 

5050 

5346.0 

50!;0 

5461.2 

5050 

Questionable  measurement 

Approximate  Reference  Point  elevation  E^"*         3 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

FISH    LAKE    VALLEY 


61400 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

5S/37E-10Xni  M  5000«0 
5S/37E-27X01  M  5002*0 
65/37E-13X01    M         5203.0 


11-14-56         88. n  4912.0         5050 

11-14-56         67.7  4934.3         5050 

11-14-56         74.4  5128.6         5050 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


E-     4 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

DEEP    SPRINSS    VALLEY 


61500 


Dist.  R.P. 

Water 

State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

to  water 
surface. 

surface 
elev.. 

Agy. 
data 
coil. 

Feet 

Feet 

6S/36E~25X01    M         5300*0 
7S/36E-02X01    M         5306*0 

7S/  36E:-?1H01    M         5022*0 


11-14-56      258*6 
11-14-56      199. «? 

11-14-56         4195 


5041*4         5050 
5105*1         5050 

4980*5    5050 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  eievation 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SALINE  VALLEY 


6l7ft0 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dalo 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

alev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

i4S/38E-35M01  M    1153»0 


n-l-^-Se    37.8 


1115.2 


5n5A 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


E-      6 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

MIDDLE  AMARSOSA  VALlFY 


62000 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feel 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

21N/07P-06X01    S  1610«0 

22N/07E-13L01    S  2502.0 

22N/07F-13X01  S  2111.0 

22N/07E-32X01  S  1502,0 

25N/06E--18001  S  2040.0 

26N/05E-34L01  S  2300,0 


12-05-56 

10-04»56 
12--04-56 

11-15-56 
5-09-57 

12-04-56 

12-04-56 

12-04-56 


3«0 

23.6 
25*0 

22*9 
21«2 

15e5 

5»8 

19*1 


1607.0 

2478.4 
2477.0 

2088«1 
2089.8 

1486*5 

2034.2 
2280.9 


5050 
5050 

5050 

5050 
5050 
5050 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


e-    7 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    KINGSTON    VALLEY 


62200 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy- 

data 

State  Well 

R.P.  elev., 

Date 

fo  water 

surface 

Number 

Feel 

surfoce. 
Feet 

elev.. 
Feet 

coll. 

14N/13E-13H01    S         4876*0 


16N/12E-26N01    S         3727,0 


16N/12E-33B01    S         3691.0 


18N/13E-080ni    S         2586.0 


11-17-56 
5-13-57 

11-17-56 
5-13-57 

11-17-56 
5-13-57 

5-12-57 


14.6 
15*4 

45.4 
46.4 

78.8 
79.7 

38«6 


4861.4 
4860.6 

3681.6 

3680.6 

3612.2 
3611.3 

2547.4 


5050 
5050 
5050 
5050 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


E-      8 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

PAHRUMP  VAlLEY 


62800 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

21N/10E-04l01  S 


2IN/IOE-IIKOI  S 


21N/10E-«34A02  S 


2615.0 

11-15-56 
5-10-57 

160.9 
160«7 

2454.1 

2454.3 

5050 

2655.0 

ll'-15-56 

5-10-57 

225.4 

225.4 

2429.6 
2429.6 

5050 

2640.0 

5-10-57 

117«7 

2522*3 

5050 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


e- 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

MESOUITE    VALLEY 


62900 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

19N/12E-02D01    S  2616,0 

19N/12E-02M01    S  2605,0 

19N/12E-03B01    S  2620,0 

19N/12F-03D02    S  2620.0 

19N/12e-04BOl    S  2630.0 

19N/12E=10B01    S  2605.0 

19N/12E-11B01    S  2595.0 

19N/12E-11D01    S  2595.0 

19N/12F-13n01    S  2585.0 

19N/12E-14D04   S  2585.0 

19N/12E-14M01    S  2584.0 

19N/12E-15Nni    S  2610.0 

19N/12E-15N02    S  2610.0 

19N/12E'-26Hni    S  2620.0 

20N/12E-19Fni    S  2700.0 

20N/12E-30B01    S  2681.0 

20N/12E-'33001    S  2631.0 


11-15-56 
5-in-57 

11-15-56 
5-10-57 

11-15-56 

5-10-57 

5-10-57 

11-15-56 
5-10-57 

11-15-56 
5-10-57 

11-15-56 

5-10-57 

11-15-56 
5-11 -57 

11-15-56 
5-10-57 

11-15-56 
5-10-57 

5-12»B7 

5-12-57 

5-19-57 

11-15-56 

11-15-56 
5-11-57 

11-15-56 
5-10-57 


31 

31 

32 

31 

40 

40 

56 

66 
79 

45 

45 

30 
30 

37 

35 

33 

38 
37 

34 

34 

56 

57 

52 

127 

109 
109 

67 

80 


2584 
2584 

2573 
2573 

2579 
2579 

2564 

2563 
2550 

2559 
2559 

2564 
2564 

2557 

2560 

2552 

2547 
2547 

2549 
2549 

2553 

2552 

2567 

2572 

2571 
2571 

2563 

2550 


5050 

5050 

5050 

5050 
5050 

5050 

5050 

5050 

5050 
5050 

5050 

5050 
5050 
5050 
5050 
5050 

5050 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


10 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

Mesoutre  valley 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

20N/12E^34K01  S    2631. < 


20N/12E-34M01  S    2631,0 


11-15-56 

11-15-56 

5-10-57 


41.8 

41«8 

51*9 
52*8 


2589.2 
2589.2 

2579*1 
2578.2 


5050 

5050 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


i"  11 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

IVANPAH    VALLEY 


63000 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dots 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.f 

Feet 

Agy. 
dato 
coil. 

15N/15E-13G01  S  2927,0 

15N/15E-20J01  S  2712,0 

15N/15F«21G01  S  2640.0 

15N/15F-23N01  S  2631.0 

16N/13e»!4jni  S  4731.0 

16N/14E-01J01  5  2631,0 

16N/14E-3lEni  S  4524.0 

16N/14E-31L01  S  4475,0 

16N/14E-31L02  S  4500.0 

17N/15F-31M01  S  2610.0 


11-16-56 
5-13-57 


367*5 
370*1 


11-16-56      167.8 


11-16-56 
5-13-57 

11-16-56 

5-19-57 

11-16-56 
5-l?-57 

11-17^56 
5-13-57 

5-13-57 

11-17-56 
5-13-57 

5-l'»-57 


92.1 
96.5 

99.5 

181.8 

102.4 
106.9 

17.1 
14.2 

21.6 

30.6 
30.0 

88.0 


2559.5 
2556.9 

5050 

2544.2 

5050 

2547.9 
2543.5 

5050 

2531.5 

5^.50 

4549.2 

5050 

2528.6 
2524.1 

5050 

4506.9 
4509.8 

5050 

4453.4 

5050 

4469.4 

4470.0 

5n50 

2522.0 


5050 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


E-    12 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

KPLSO    VALtev 


63100 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surfacCr 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

llN/l?F~?5Gn2    S         2125.0 


1-17=56 
5-13-57 


431.7 
436*4 


1693*3 
16B8«6 


5050 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Poirrt  elevation 


13 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WtvLS 

sODa   lake   VALLFY 


63300 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dole 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

llN/08F-07Xn2  5  1031*0 

11N/08E-07X03  S  1031.0 

11N/08E-18XO1  S  1030e0 

12N/08F-?7Xn2    S  1021.0 

l2N/08e-35X01  S  971.0 

13N/08E:-01H01  S  932«0 

14N/08E-25R02  5  960cO 

14N/09F-30G02  S  975.0 

14N/09P-30K01  S  992,0 


3-07-57 
3-07-57 

3_n7-57 

10-30-56 
3-07-57 

3-07-57 

10-31-56 
3-07-57 

10-31-56 
3-07-57 

11-14-56 

5-09-57 

10-31-56 
3-07-57 


21.0 

21.0 

27,7 

19.4 
18.9 

7.R 

24.4 
24.2 

34.8 
34.5 

77.1 
77.6 

76.9 
75.3 


1010.0 
1010.0 

1002.3 

1001.6 
1002.1 

963.2 

007.6 
907.8 

925.2 
925.5 

B97.9 
897.4 

915.1 
916.7 


5000 
5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 
5050 
50AO 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


E-    14 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SILVER    LAKE    VALLEY 


63400 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  wafer 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

15N/08E-22RO1    S 


15N/08E-36X01    S 


931.0 

10-31-56 
3-07-57 

56.1 
55.9 

874.9 
875.1 

5000 

906.0 

3-n7-57 

36.3 

869.7 

5000 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


P-    15 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

CRONfSf  VALLPY 


63500 


Stats  Well 
Number 

R.P.  eiev., 
Feel 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

-;'-«                       da^a 
eiev.,                              ,, 
,     .                          col  . 
Feet 

12N/06F-n4Gnl  S  1085.0 

12N/07E-18R01  S  1079.0 

12N/07F-18R02  S  1077.0 

12N/07E-30J01  3  1102,0 


3-07-57 

10-31-56 
3-07^57 

10-31-56 
3.0  7-57 

10-31-56 


25.8 

16.2 
16.5 

14.0 

14.3 

45.5 


1059.2 

5000 

1062.8 

5000 

1062.5 

1063.0 

5000 

1062.7 

1056.5 

5000 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


e-  16 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COYOTE    LAKE    VALLEY 


63700 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

llN/02E-08Kni  S  1720,0 

11N/02E-22N01  S  I731o0 

11N/03E-08N01  S  172360 

11N/03F-Ilpni  S  2055,0 

12N/02E--28Dni  S  1776.0 

12N/02E^31A01  S  1789.5 

12N/02E-32C01  S  1747.0 


10-31-56 

fl.o 

5000 

3-06^57 

FL.O 

10-31-56 

11.8 

1719.2 

5000 

3-07-57 

llel 

1719.9 

10-31-56 

3«6 

1719.4 

5000 

3-07-57 

3.6 

1719.4 

12-26-56 

46  0  2 

2008.8 

5100 

10-31-56 

35*0 

1740.1 

5000 

3-06-57 

35.8 

1740»2 

10-31-56 

55«<5 

1733.6 

5000 

3-06-57 

55.8 

1733.7 

10-30-56 

12*2 

1734,8 

5000 

3-06-57 

12ol 

1734.9 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


E-    17 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

CAVES  CANYON  VALLEY 


63800 


Slate  Well 
Number 


R.P.  elev., 
Feel 


Dale 


Dist.  R.P. 

lo  Nvaler 

surface. 

Feet 


Water 

surface 

elev., 

Feet 


Agy- 

data 
coll. 


llN/05E-15Gni    S         1639,8 


4-17-56 

12-0  5-56 

5-03-57 


185.4 
181.3 

184.0 


1454.4 
1458.5 
1455.8 


5100 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


E'    18 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TROY  VALLEY 


639r!0 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  wcter 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
dato 
coil. 

8N/03E-03E01  S    1819*6 


8N/03E-04B01  S    1819,1 


8N/03t'-04B03  S    1820,0 


8N/03E-12J01  S 

8N/04E-06Eni  S 

8N/04E-07Eni  S 

8N/04E-09Cni  S 


1820,0 
1800,0 
1779,7 

1786,0 


8N/04E-12N01    S         1811,0 

9N/04E-20L01    S         1785,0 
9N/04E-31K01    S         1791,6 


12-26-56 
5-03-57 

12-26-56 
5-03-57 

12-26'=56 
5^03-57 

12-06-56 

12-06^56 

12-26-56 

12-26-56 
5-03-57 

12-26-56 
5-03-57 

3-29-56 

12-26-56 
5-03-57 


DR.O 
7.3 


5.4 

7c7 
7.2 

39.5 

ne9 

2e3 

DR.O 
DRiO 

32.4 
31*7 

13*0 

17.8 
18.1 


1812c3 

5100 

1812.9 
1813.6 

5100 

1812.3 
1812.8 

5100 

1780.5 

5O50 

1788.1 

5050 

1777.4 

5100 

5100 

1778.6 
1779 0 3 

5100 

1772.0 

5100 

1773.8 
1773.5 

5100 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation  ^'*'      ^^ 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WtiLLS 

LOWER    MOJAVe    RIVER    VALLEY 


6<t0n0 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 

data 
coll. 

State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Fael 

Date 

to  water 
surface, 

surface 
elev.. 

Feet 

Feet 

9N/01E-03H01  S  1948,9 

9N/01E-090ni  S  1976,0 

9N/01E-12D01  S  1928.0 

9N/01E-13E01  S  1949,9 

9N/01E-13E02  S  1950.3 


9N/01E-'16N01    S 


2001,0 


9N/0ie-21C01    S         2000,0 


9N/02E-03A02    S         1846,2 


9N/02E-03fC01    S         1857,8 


9N/02E-04D01    S         1895,5 


9N/02E=10N01    S         1894.0 


9N/02e-14N02  S    1886,0 


9N/02e-14N03    S         1883.2 


12-27-56 

78,4 

1870. 

5 

5100 

5-03-57 

78,8 

1870. 

1 

5-04-57 

109,1 

1866. 

9 

5100 

12-27-56 

58,7 

1869, 

3 

5100 

5„03"5T 

59,4 

1868. 

6 

12-05--56 

81,6 

1868, 

3 

5100 

5-03-57 

82,4 

1867, 

5 

11=05-56 

82,4 

1867, 

9 

5100 

12-05=56 

8199 

1868, 

4 

1-0  2-57 

82i0 

1868, 

3 

2-06-57 

82,0 

1868, 

3 

3-06-57 

S2«l 

1868, 

2 

4-03-57 

82,4 

1867, 

9 

5-03-57 

82,7 

1867, 

.6 

6-03-57 

83,1 

1867, 

,2 

12-21-56 

93,0 

1908. 

.0 

5100 

5-0  3-57 

93*0 

1908, 

.0 

l2»21-56 

92,9 

1907, 

.1 

5100 

12-21-56 

92,9 

190?. 

»1 

5-0  3-57 

93.3 

1906. 

i7 

5-03-57 

93.3 

1906 

.7 

12-27-56 

35.0 

1811 

»2 

5100 

5-03-57 

35,3 

1810 

•  9 

12-27-56 

9,1 

1848 

i7 

5100 

5-03-57 

9,2 

1848 

>6 

12-27-56 

31.9 

1863 

•  6 

5100 

5-03=57 

32.3 

1863 

.2 

12-26-56 

38,8 

1855 

.2 

5100 

5-03-57 

39,2 

1854 

.8 

12-05-56 

33.0 

1853 

.0 

5100 

5-03-57 

30,0 

1856 

.0 

11-05-56 

31.4 

1851 

.8 

5100 

12-05-56 

27,7 

1855 

.5 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


20 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

LOWER    MOJAVE   RiVER   VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

9N/02E-14N03 

S 

1883,2 

1-07-57 

27e5 

1855 

.7 

CONT. 

2-05=^57 

27«4 

1855 

i8 

3-06=57 

27*9 

1855 

•  3 

4=0  2-57 

27e9 

1855 

>3 

5-»0  2-57 

28*0 

1855 

»2 

6=03=57 

28e3 

1854 

.9 

9N/02E-18P01 

S 

1934,7 

12-21=56 

64a6 

1870. 

»1 

5-02=57 

65ft4 

1869 

.3 

9N/'02E-2000i 

S 

1922,0 

1?-21=56 

59s? 

1S62 

>8 

5„0?~57 

59*7 

1862 

.3 

9N/02E-26EO? 

S 

1891,0 

3-2^-56 

36«0 

1P55 

»0 

12-26=56 

24,0 

1867 

,0 

9N/03E»03002 

S 

1819,0 

12-n5-56 

46«8 

1772 

.2 

5«03=5T 

47*3 

1771 

.7 

9N/03E-12G01 

S 

1801,2 

11-05=56 

29e8 

1771 

>4 

1-02=57 

29*7 

1?71 

.5 

2-06-57 

29.0 

1772 

.2 

3-06-57 

29  »0 

1772  < 

.2 

4-03-57 

29*3 

1771 

»9 

5-03-57 

29«8 

1771, 

.4 

6-03-57 

29*5 

1?71< 

,7 

9N/03E-15Mni 

S 

1829,0 

.*-l7=56 

46«0 

1783, 

>0 

12-05-56 

47*0 

1782, 

>0 

5-03-57 

47*0 

1782, 

.0 

9N/03E-19E01 

S 

1860,1 

12-05-56 

6.8 

1853. 

.3 

5-03-57 

7*3 

1852, 

>8 

9N/03E-19P01 

S 

1859,0 

12-26-56 

8*0 

1851, 

.0 

5-03-57 

10.0 

1849, 

>0 

9N/03E-29A01 

s 

1846.0 

12-26-56 

64*0 

1782, 

,0 

5-03=57 

65.0 

1781, 

.0 

9N/03E-29G01  S    1850,0 
9N/03E-34D01  S    1827,9 


5-03-57 

12=26=56 
5-03-57 


7.0 

35.3 
35.4 


1843 

1?92 
1792 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


E-    21 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

LOWER  MOjAVt  RIVER  VALLEY 


Disl.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

State  Well 

R.P.  elev., 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elev.. 
Feet 

coll. 

9N/03e-34001  S  1815.0 

10N/02E«32P01  S  1905, t 

10N/02E-34L01  S  1876.2 

10N/03E-21Anl  S  1820,3 

10N/03E-34E02  S  17T6.0 

10N/03E-34E03  S  1777,0 

9N/01W-100n2  S  2050.0 

9N/01W-inMni  S  2098.2 

9N/01W-10M02  S  2098,2 


9N/01W=13e01  S 


2001*8 


10N/01W-31C01    S         2130,7 


10N/01W-31G01    S         2130,7 


12-06=56 

30«0 

i2»27=56 

40.6 

5-03-57 

41.0 

12-29-56 

OReO 

5-03»57 

DR«0 

12-05-56 

87«9 

5-03=»57 

89.0 

12»0  5-»56 

DR.O 

5-03-57 

DR«n 

12-05-56 

1U5 

5-03-57 

10.7 

12-27^56 

17oO 

5.f)3»57 

16.0 

4-1^-56 

78.3 

12-21-56 

80.0 

5-03-57 

79.2 

12-21-56 

79.6 

5-03-57 

79.2 

i2-r-*-56 

DR.O 

5-03-57 

DR.O 

l?-2l-56 

44.4 

5-02-57 

45.4 

12-21-^56 

44.4 

5-02-57 

45.4 

1785.0 

1865.1 
1864.7 


1732.4 
1731.3 


1765.5 
1766.3 

2033.0 
2034.0 

2019.9 
2018.2 
2019.0 

2018.6 
2019.0 


2086,3 
2085,3 

2086.3 
2085,3 


5050 
5100 

5100 

5100 

5100 

5100 

5100 

5100 

5100 
5100 
5100 
5100 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


E-    22 


ground  water  levels  at  wells 

midolf  mojave  river  valley 


64100 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

D!st.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
dato 
coll. 

8N/04W-12Q01  S    2331*9 


8N/04W-20N01  S  2398»0 

8N/04W-31D01  S  246586 

8N/04W-31Rni  S  2450s6 

8N/06W'-14001  S  276066 

9N/02W-04B01  S  2154o7 

9N/02W-19B01  S  2256«0 

9N/03W--10P01  S  229360 

9N/03W-10R01  S  2209»2 

9N/03W-'14D01  S  2208,0 

9N/03W-14002  S  2230«0 

9N/03W-28A02  S  2250,0 

9N/03W-28A03  S  2256,0 

9N/03W'-34R01  S  2381,4 


ll-05»5fe 

15«6 

2316.3 

5100 

12-05-56 

15.3 

2316.6 

1*0 2-57 

15e5 

2316.4 

2-06-57 

14o8 

2317«1 

3-06-57 

15oO 

2316.9 

4-0  3-57 

30«9* 

2301.0 

5-01-57 

18«2 

2313.7 

6-03-57 

31«4 

2300.5 

12-20-56 

30  oO 

2368,0 

5100 

5-01^=57 

31*0 

2367,0 

12-20-56 

58«3 

240793 

5100 

5-01-57 

58*9 

2406.7 

12-20-56 

10»1 

2440.5 

5100 

10-05-56 

191.7 

2568,9 

5050 

12-17-56 

17467 

2585«9 

5100 

4-29-3? 

220,7 

2539,9 

4-1^-56 

12a3 

2142,4 

5100 

12-21-56 

15.0 

2139.7 

12-27-56 

76«8 

2179.2 

5100 

5^03-57 

77.9 

2178,1 

12-20-56 

OR.O 

5100 

5-02-57 

ORsO 

12-20-56 

35.9 

2173.3 

5100 

5-0  2-57 

38.1 

2171.1 

12-20-56 

DR.O 

5100 

5-02-57 

DR.O 

12-2(1-56 

39,4 

2190,6 

5100 

5-02-57 

41.1 

2188.9 

12-20-56 

35.1 

2214,9 

5100 

5-02-57 

37.0 

2213.0 

5-25-57 

41.3 

2214.7 

5100 

5-01-57 

DR.O 

5100 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


23 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

MIDDLF    MOjAVE    RIVER    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
FmI 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

inN/02W-32L01    S  2174,1 

inN/02W-32001    S  2174.1 

10N/02W-36P01    S  2103.7 

10N/03W-15A01    S  2145.0 

lOiM/03W-15J01    S  2148.8 

inN/03W-2lPni    S  2160.6 


10N/03W-22N01  S  216"?, 0 

10N/03W-27R01  S  2200,0 

10N/03W-29M01  S  2206.5 

10N/03W-32C01  S  2219.7 

10N/03W-36N02  S  2190,0 


12-21 -.56 

35,? 

2138i 

9 

5100 

12-21-56 

35*2 

2138. 

9 

5100 

4-12-56 

12.0 

2091. 

■7 
1 

5100 

12-21-56 

10.9 

2092. 

8 

5-0  2-57 

11.2 

2092. 

5 

4-1^-56 

59.6 

2085. 

4 

5100 

12-21-56 

59.0 

2086. 

0 

4-13-56 

59.6 

2089, 

2 

5100 

12-21-56 

59.0 

2089, 

.8 

1-02-56 

37.9 

2122, 

►  7 

5100 

3-29-56 

37.6 

2123, 

.0 

11-05-56 

37,7 

2122, 

.9 

12-05-56 

37.7 

2122, 

.9 

2-06-5T 

37.1 

2123, 

.5 

3-06-57 

37.8 

2122, 

.8 

4=^03-57 

38e0 

2122, 

»6 

5-0  2-57 

3B»1 

2122, 

.5 

6-03-57 

38.0 

2122, 

•  6 

4-13-56 

45.0 

2122, 

>0 

5100 

12-21-=56 

46.0 

2121, 

»0 

5«0  2-57 

48.0 

2119, 

.0 

12-21-56 

99.0 

2101, 

.0 

5100 

12-21-56 

53  .  7 

2152, 

»8 

5100 

5-02-57 

54.3 

2152, 

.2 

4-12-56 

60.6 

2159, 

il 

5100 

12-20-56 

64.5* 

2155, 

►  2 

5-02-57 

69.5 

2150 

.2 

1?.21»56 

86.0 

2104 

.0 

5100 

12-21-56 

85.8 

2104 

i2 

5-02-57 

92.0 

2098 

.0 

5-02-57 

92.3 

2097 

i7 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


24 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  MOJAVE  RlveS'  VALLEY 


64200 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev.. 

Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

3N/03W-06E01  S  2929.3 

3N/03W=06E02  S  2932^0 

3N/04W-13B01  S  5012.7 

3N/04W-13B02  S  30l2e? 

3N/04W-28601  S  3169,3 

3N/04W-28P01  S  3168.8 

3N/04W»28P02  S  3150.0 

3N/04W-32C01  S  3189,9 

3N/05W-14D01  S  3602,6 

4N/03W-01M01  S  3044,0 

4N/03W-06B01  S  2872,4 

4N/03W-06D01  S  2874,5 


3-29-56 

DRtO 

5100 

12" 18- 56 

DReO 

4-30-57 

29.5 

2899.8 

12-18-56 

53.9 

2878.1 

5100 

4-30-57 

28.6 

2903.4 

4-05-56 

83.0 

2929.7 

5100 

12-18-56 

OR.O 

4-30<»57 

82.6 

2930.1 

12-18-56 

97.8 

2914.9 

5100 

4-30-57 

86.0 

2926.7 

4-05-56 

5o8 

3163.5 

5100 

12-18-56 

20.5 

3148.8 

4-30-57 

4a2 

3165.1 

4«n5-56 

5o8 

3163.0 

5100 

12-18-56 

20.5* 

314S.3 

4-30-57 

4.2 

3164.6 

4-30-57 

2.4 

3147.6 

5100 

4-05-56 

13.0 

3176.9 

5100 

12-18-56 

16.0 

3173.9 

4-30-57 

14.0 

3175.9 

4„n5-56 

241.2 

3361.4 

5100 

4-30-57 

241.8 

3360.8 

12-18-56 

213.2 

2830.8 

5100 

12-18-56 

71.7 

2800.7 

5100 

4-30-57 

71.8 

2800.6 

11-05-56 

71,3 

2803.2 

5100 

12-05-56 

68.6 

2805.9 

12-05-56 

68.8 

2805.7 

1-02-57 

68,4 

2806.1 

2-06-57 

67,5 

2807.0 

3-06-57 

67.3 

2807.2 

4-03-57 

67.1 

2807.4 

4-30-57 

68.0 

2806.5 

6-03-57 

68.8 

2805.7 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


E-    25 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WtLLS 

UPPER  MCJAVt  RIVtR  VALLEY 


Disf.  R.P. 

Water 

Agy- 

State  Well 

R.P.  elev., 

Datft 

to  wafer 

surface 

Number 

Feet 

surface, 
Faet 

elev.. 
Feet 

coll. 

^N/OSW-neon?  S    ?873*0 


^N/OSW-ieeOl  $    2867.6 


4N/03W-20P01  S    2887,8 


4N/03W-30Eni  S    2897,3 


4N/04W-25N01  S    3037c2 


4N/04W-260ni  S    3107.6 


5N/03W-03E01  S    2914,4 


5N/03W-13Dni  S    2930,0 


5N/03W-18F01  S    2909«1 


5N/03W-22A01  S    2924.8 
5N/03W-24N01  S    2928,7 


12-0?^56 

67.0 

2806.0 

5100 

4„3r>^57 

67.0 

2806.0 

11^05--56 

46.1 

2821*5 

5100 

12^05-56 

46  6  3 

2821*3 

1-0  2-57 

46.2 

2821*4 

2^=06^57 

46.0 

2821.6 

3-06-57 

46.7 

2820.9 

4^03-57 

46.4 

2821.2 

4»30-57 

<^^6*6 

2821.0 

6-03-57 

46.8 

2820.8 

4^r,5^56 

OR.O 

5100 

12-18-56 

DR.O 

4-30^57 

DRoO 

12-18^56 

DR«0 

5100 

4-30-57 

DR.O 

4-05--56 

200.0 

2837.2 

5100 

12-18=56 

202. T 

2834.5 

4^30-57 

202.0 

2835.2 

12-18^56 

270.1 

2837,5 

5100 

a^2ri'-51 

270*0 

2837.6 

12^18^56 

86*9 

2827.5 

5100 

4-»30--57 

89.6 

2824.8 

12-18-56 

93*n 

2837,0 

5100 

4-30^57 

94.0 

2836.0 

ll»05'-56 

129.1 

2780.0 

5100 

12-05-56 

122*6 

2786.5 

2-06-57 

122.2 

2786.9 

3-06=57 

123.9 

2785.2 

4-03-57 

123.3 

2785.8 

4«3n^57 

125*4 

2  783.7 

6-0  3-57 

127.2 

2781.9 

4-05-56 

106.8 

2818.0 

5100 

4-05-56 

106.2 

2822.5 

5100 

12-18-56 

98*4 

2830.3 

4-30-57 

99»'+ 

2829.3 

*      Questionable  meosurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


E»    26 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  MOJAVE  RIVtR  VALLEY 


Slofe  Well 

Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

5N/03W-32H01  S    2986*0 


5N/03W-35N01  S    2984,2 


5N/04W  lOMOl  S    2767«6 


5N/04W-'11P01  S    2788o3 


5N/04W-11P02  S    2791*1 


5N/04W'"35A01  S    2804^3 


5N/04W*36Nni  S    2824*8 


5N/05W-04C01  S    2945«e 


5N/05W-05A01  S    2950*0 


5N/05W-?2Eni    S         3116«8 


6N^G2W-34L01  S    3251*0 


6N/03W-04N02  S    $115.0 


6N/03W'09D01  S    3100*0 


4-0  5-56 

169*0 

2817,0 

5100 

2 2-1 8-56 

172«G 

2814.0 

4-30-57 

172*0 

281*f.O 

4-10-56 

155«7 

2828*5 

5100 

12-13'- 56 

i57«7 

2826*5 

5-01 -57 

157*8 

282664 

12-1R-56 

46s5 

2721.1 

5ino 

^^3r>~57 

48*6 

2719.0 

12-18-56 

58o3 

2730.0 

5100 

4-30-57 

59*7* 

2728*6 

12-18-56 

50.2 

2740*9 

5100 

4-30-57 

ai89 

2739*2 

12-13-56 

8«1 

2796*2 

5100 

4-30-57 

12.9 

2  791.4 

12»'ia-56 

2^*4 

2804*4 

5100 

4-30-57 

24*8 

2800.0 

4-n^-56 

133o0 

2812.0 

510  0 

12-1 7-56 

134*0 

2811*0 

4^29^57 

134*0 

2811.0 

12-17-56 

129*1 

2820.9 

5100 

4-09-57 

113*4 

2836.6 

4-29-57 

113.4 

2836.6 

12-17-56 

304*1 

2812.7 

51  Oo 

4-29^57 

305.7 

28li«l 

12-18-56 

177*0 

3074*0 

5100 

4-30-57 

178.0 

3073*0 

12-20-56 

53*4 

3061*6 

5iOO 

5-01-57 

53.2 

3061*8 

12-20-56 

42*3 

3057*7 

5100 

12-20-56 

42.0 

3058*0 

5-0 T -57 

«^2o2 

3057.8 

5-01-57 

42.0 

3058*0 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


27 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  MOJAVt  KivER  VALLEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

DIsl.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

6N/03W-09D02  S  3075*0 

6N/03W-09EO?  S  3090.0 

6N/03W-09E04  S  3085o0 

6N/03W-17B01  S  3015,0 

6N/03W-28R01  S  2968«8 

6N/05W-08Fni  S  2790,0 

6N/05W~14M01  S  2836,7 

6N/05W»18P01  .S  2820,0 

6N/05W-19C01  S  2832,0 

6N/05W-28Fni  S  2876.3 

6N/05W<»29H01  S  2865.0 

6N/05W-30R01  S  2880,6 

6N/05W-32R02  S  2942,0 

6N/06W-14Pni  S  2833,0 

6N/06W-14R01  S  2830,0 


12-20-56 
5,.0l^57 

43.0 
43  eO 

3032,0 
3032.0 

510C 

12-20=-56 

5^01^57 

53.4 
53«2 

3036*6 
3036.8 

5100 

12-20--56 
5-0l-=57 

32.0 
31.0 

3053.0 
3054.0 

5100 

4^10^56 

12»20-5e 

5«m-'57 

73  eO 
73.0 

72  «0 

2942.0 
2942.0 

2943,0 

5100 

12-^18-^56 

4.^3n-57 

141,3 
142o5 

2827.5 

2826*3 

5100 

12«1?=56 

4-29-57 

78*0 
80,0 

2712.0 
2710.0 

5100 

12=-17«56 
4=29-'57 

118.0 
119*8 

2718.7 
2716.9 

5100 

12-1T--56 

4-29-5T 

60.0 
60,0 

2760.0 
2760.0 

5100 

12-17-56 

4-29-'57 

66.0 
&6«0 

2766,0 
2766,0 

5100 

4-0  3^56 

12»17-56 

4-29-57 

129eO 

125*0* 
130.0 

2747.3 
2751.3 
2746.3 

5100 

12-17-56 

108.3 

2756,7 

5100 

12-17-56 
4-29-57 

108.5 
108.4 

2772.1 
2772.2 

5100 

4-29-57 

124.4 

2817.6 

5100 

4-2q«.57 

45.0 

2788,0 

5100 

4-.03»56 

12-17-56 

4-29-57 

42.0 

41.0 
41,0 

2788,0 
2789.0 
2789,0 

5100 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


28 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

\3PPER    MOjAVt    RIVER    VALlEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feel 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coU. 

6N/06W-?1A01    S  2860,0 

6N/06W-24H01    S  2835,0 

6N,06W-28H01    S  2945«0 

6N,06W-32P01  S  3047,8 

7N/04W==30C01  S  2562ci 


7N,05W»22N01    S         2710,8 


7N/05W-22N02    S         2712,0 


7N,05W-22R01    S         2711,1 


7N. 05W-26B01  S    2738,6 


12-17=56 

60e0 

2B00.0 

5100 

4-29 -5T 

bl»0 

2  799,0 

12-17^56 

72  9  0 

2763.0 

5100 

12-17-56 

103  eO 

2842.0 

5100 

4-29-57 

103,0 

2842.0 

12-17^56 

159,9 

2887,9 

5100 

*^-29-57 

165«7 

2882 . 1 

ll-ft5«56 

66o7 

2495,4 

5100 

12-05-56 

60o0 

2502,1 

1-02-57 

59,8 

2502.3 

2-06-'57 

5995 

2502.6 

3-06-57 

59«4 

2502.7 

4-0  3 -=57 

60.6 

2501,5 

5-01 --57 

60«8 

2501.3 

6-03-57 

60.5 

2501.6 

12-17-56 

OR.O 

5100 

4-29^-57 

OR.O 

12-17-56 

101.3 

2bl0«7 

51 00 

4-29-57 

100«5 

2611.5 

12-17-56 

106,0 

2605,1 

5100 

4-29-57 

109e2 

2601.9 

12-17-56 

169c9 

2568.7 

5100 

4-29-57 

169c5 

2569.1 

*      Questionoble  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation  C**     Z" 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WtLLS 

EL  MIRAGE  VALLEY 


64300 


State  Well 
Number 

R.P.  olev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

6N/06W-18P01  S    2895»0 


6N/07W-12N01  $    2860«0 


6N/07W-14R01  S    2895.0 


6N/07W"?6Nni  $    3007«0 


6N/07W-26001  S    2990.0 


6N/07W-26R01  S    3006,0 


6N/07W-27N01  S    3021,0 


12- IT- 56 

4«29-'57 

12-17--56 
4-29-5? 

12-17-56 

12-17--56 

4-29-"-57 

4-09-^57 

12-17-56 
4-.29-57 

12-17-56 
4-29-57 

12»l7-~56 
4-29^57 


51«0 
51  .O 

21.0 
21e0 

57«0 
56*0 
67.0 

120.^1 
llSftO 
118.0 

10  5.6 
105c5 

106»0 

105*0 

I38«n 

l?S.O 


2844*0 

2844,0 

2839,0 
2839,0 

2838,0 
2839.0 
2828,0 

2887,0 
2889.0 
2889.0 

2884,4 
2884,5 

2900.0 
2901.0 

2883.0 
2885.0 


5100 
5100 
5100 

5100 

5100 
5100 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


E~   30 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

AMTElOPE    VAlLEY 


64400 


Stale  Well 
Number 

R.P.  e!ev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feat 

Agy. 
data 
coil. 

NFEMACH    BASTN 

64401 

8N/15W -02001 

S 

2646  1 0 

n-2n«56 

?03.5 

2**42.5 

50SO 

8N,  15W    07P01 

s 

2T50«0 

ll~2n-.56 

3-06^57 

160,6 

1  T7  e  3 

2589,^ 
2572.7 

505o 

8N/15W-10P01 

s 

2705*0 

12-18-56 

142,5 

2562,5 

5050 

8N/15W-22M02 

s 

2820«0 

11-26-56 

3-07-^57 

181.0* 
191,3 

2«39,0 
2628,7 

5050 

8N/1BW'24B03 

s 

2679,0 

11-2  7=56 

3-07-^.57 

159.7 
149,3 

2519,3 
2529,7 

5050 

8N/ 15W-33601 

s 

2931«0 

11-26-56 

241e5 

2689.5 

5050 

8N/15W-16M01 

s 

2786«0 

11-26-56 

3-07-57 

85,1 

77*8 

2?00,9 
2708,2 

5050 

8N/16W-05N01 

s 

2901«0 

3-06-57 

220,6 

2^7,2 

2680,4 
2653.8 

5050 

8N/lfeW-14L01 

s 

2860*0 

n«26-'56 

i76«5 

2683.5 

5050 

8N/ i6W»18H01 

s 

2991«0 

11-26-56 
3-06-57 

161  oO 
169,0 

2830,0 
2822.0 

5Ot)0 

8N/16W'31K01 

s 

3523,0 

11-13-56 

79,5 

3443.5 

llOl 

8N/16W-32F01 

3 

3368,0 

ll-n=-56 

113.0 

3255,0 

1101 

8N/  16W-3.?L01 

s 

3420«0 

11-13-56 

93,6 

3326,4 

llOi 

8N/18W -22801 

s 

3313,0 

ll~13-'56 

62,2 

3250,8 

1101 

9N/14W»32K-01 

s 

2590,0 

11-27-56 
3-07-57 

225,5 
206.0 

2364,5 

2384,0 

5050 

9N/15W-25001 

s 

2710.0 

11-27-.56 
3„n6-'57 

265,0 
DR»0 

2445,0 

5050 

9N/16W-36C01 

s 

2910,0 

ll»2n»-56 
3-06-57 

275.5 
276,3 

2634,3 

2633.7 

5050 

WILLOW  SPRINGS  BASIN 


64402 


*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation  ^"'      3  ^ 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WEILS 

ANTELOPE    VALLEY 


Stale  Wall 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Data 

Dist.  R.P. 

to  water 

lurface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

WILLOW    SPRINGS    BASIN 

9N/13W-04A01  ,S  2636c8 

9N/13W-07001    S  2566,1 

9N/14W-02J01    S  ?T3T,0 

10N/13W-19M01    S  290640 

10N/13W~32M01    S  2741.0 

11N/13W-29M01    S  3391,0 


GLOSTER    BASIN 
10N/12W-20B01    S         2639,6 

CHAFFEE    BASIN 
11N/11W"08001    S         2641,0 

11N/12W-26J01    S         2595,0 

32S/36E-21O01    M         2799.9 
LANCASTER    BASIN 
5N/12W-04C01    S         2936,0 


10"15«56 

76o0 

2560 • 8 

5000 

3-05=»57 

76  «  6 

2560.2 

9-26-56 

21«5 

2544.6 

5000 

3-05=^57 

llo6 

2554.5 

9-26-56 

130,6 

2606,4 

5000 

3-05^57 

130.1 

2606,9 

9«21^56 

304.1 

2601,9 

5000 

3-05-'57 

304c0 

2602.0 

5-21-' 56 

162*3 

2578.7 

5000 

7-05-56 

333.0 

3058.0 

4700 

8~06=-56 

332.0 

30  59.0 

9=>in»56 

320. 0-* 

3071.0 

16-10-56 

336.0 

3055.0 

11-09-56 

337.0 

3054.0 

12-19-56 

330.0 

3061.0 

1-10--57 

3?9.3 

3061.7 

2-08-57 

3  29.4 

3061.6 

3-0B=>57 

329  .  4 

3061.6 

4-10-57 

3?9«0 

3062.0 

5-09--5T 

327.0 

3064.0 

6-11-57 

328.0 

3063.0 

64403 


9-26-56 

90a? 

2549.4 

5000 

3-05^=57 

90.0 

2549.6 

64404 

10-19-56 

199.0* 

2442.0 

5000 

3-06-57 

198.2 

2442.8 

10-l«?-56 

156«? 

2438.8 

5000 

3-05-57 

156.3 

2438.7 

3»n7»57 

371.3 

2428.6 

5000 

64405 

11-19-56 

78.3 

2857.7 

1101 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


E-    32 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

ANTElOPE   VAlIUEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

LANCASTER    BASIN 

5N/12W-04J01 

s 

2825.0 

11-19-56 

15.2 

2809.8 

llOi 

5N/12W-04MO1 

s 

3250.0 

11-19-56 

1 1 3  0  0 

3137*0 

1101 

6N/10W-09E01 

s 

2576.0 

11-26-56 

199*8 

2376.2 

5050 

11-27-56 

199«7 

2376  s  3 

1101 

6N/11W-03M01 

s 

2491.0 

11-28-56 

3-11-57 

272.2 

247.5 

2218.8 
2243 . 5 

5050 

6N/11W-04C01 

s 

24816  0 

11-21-56 

249*3 

2231 *7 

llOl 

6N/11W'  12001 

s 

2552  a  0 

11-21-56 

2133.2 

2318.8 

1101 

6N/12W-13G01 

s 

2567 cO 

6-03-57 

310*7 

2256.3 

iiei 

6N/12W-13K01 

s 

2576.0 

9-11-56 

10-0  2'- 56 

11-05-56 

11-27-56 

1-08-57 

2-0  5-57 

3-05-57 

306.8 

299.8 

2-97.8 

294.8 

307<58* 

290.1 

289*9 

2269  *  2 

2276.2 
2278.2 
2281.2 
2268 . 2 
2285  •  9 
22»6.i 

1101 

6N/12W-24C01 

s 

2587 «0 

7-17-56 

8-13-56 

9-11-56 

10-02-56 

11-05-56 

11-27-56 

1-08-57 

2-0  5-57 

3-05-57 

4-08-57 

5-07-57 

5-13-57 

6-03-57 

301e5 

302*2 

303*3 

303*8 

30Io4 

300.3 

298.0 

297.2 

297.2 

257.3* 

293*6 

296.5 

302.2 

2285.5 
2284  6  8 
2283.7 
2283.2 
2285.6 
2236.7 
2289.0 
2289.8 
2289  .  8 
2329.7 
2293.4 
2290.5 
2284.8 

1101 

6N/ 12W-24F01 

s 

2588.0 

5-13-57 
6-03-57 

305.0 
306*1 

2283.0 

2281.9 

1101 

6N/12W-33L02 

s 

2931 «0 

11-19-56 

56c5 

2874.5 

1101 

6N/12W-33R01 

s 

2951.0 

11-19-56 

89.2 

2861.8 

llOl 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


E-    33 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

ANTELOPE   VAMEY 


Dist.  R.P. 

Water 

A_,, 

Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feel 

Dale 

to  water 

surface. 

Feet 

surface 
elev.. 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

LANCASTER    BASIN 

6N/12W-34N01 

S 

2890.0 

11-19-56 

58.2 

2831.8 

1101 

6N/12W-34N02 

S 

28'^  *0 

11-19=^56 

64.1 

2828.9 

llOl 

6N/13W-07R01 

s 

31?5«0 

11-19-56 

14.4 

3110.6 

1101 

6N/13W-12J01 

s 

2608s0 

11*21 «56 

290.1 

2317.9 

11 01 

6N/13W-17H01 

s 

3071 4 0 

11-19-56 

9.6 

3061.4 

1101 

6N/13W-30C01 

s 

2824  .  a 

11-19-56 

39  3  1 

2784  9  9 

1101 

6N/14W-03E01 

;3 

3399.0 

11-19-56 

10.0 

3389.0 

1101 

6N/14W-04B01 

S 

3460.0 

11-19-56 

20.8 

3439.2 

1101 

7N/09W-17N01 

s 

2491.0 

11-26-56 

197.7 

2293.3 

1101 

2494.0 

3-08-57 

202.4 

2291,6 

5000 

7N/10W-02E01 

s 

2413.0 

8-09-56 
3-08-5"? 

162.9* 
i57o7 

2250.1 
2255.3 

5000 

7N/10W-05F01 

s 

2392*0 

10-23-56 
3-08-57 

182.4 
153e6 

2209.6 
2238.4 

5000 

7N/10W-05N03 

s 

2398.0 

11-28-56 

3-08-57 

174.2 
159.5 

2223.8 
2238.5 

5000 

* 

7N/lOW-12Ani 

s 

2439.0 

7-17-56 

10-02-56 

11-05-56 

11-27-56 

1-08-57 

2-05-57 

3-05-57 

4»08-57 

5-13-57 

184.9 
187.0 
187.0 
186*8 
187.2 
186.9 
186.4 
187.6 
188.8 

2254.1 
2252.0 
2252.0 
2252.2 
2251.8 
2252.1 
2252.6 
2251.4 
2250.2 

1101 

7N/10W-19001 

s 

2447.0 

7-17-56 

8-13-56 

9-n-56 

10-02-56 

11-05-56 

11-27-56 

1-08-57 

225.0 
226.0 
229.0 
228.8 
225.8 
225.6 
224.0 

2222.0 
2221.0 
2218.0 
2218*2 
2221.2 
2221.4 
2223.0 

1101 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


E-    34 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

ANTELOPE   VALLEY 


State  Welt 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

LANeASTPR    BAStN 

7N/10W-19D01 

S 

2447.0 

2-0  5-57 

220.7 

2226.3 

1101 

CONT. 

3-05-57 
4-08-57 
5-13^57 

6-03-57 

219.4 
223.6 
226.3 
229.7 

2^27.6 
2223.4 

2270.7 
2217*3 

7N/10W-31M01 

s 

2506.3 

10-15-56 

287.2 

2219.1 

5000 

2506.0 

11-21-56 

278.9 

2227.1 

1101 

2506,3 

3«0B-57 

288.7 

2217.6 

5000 

7N/11W-06A01 

s 

2352,0 

10-2^-56 
3-0  8-57 

73.0 

73.0 

2279.0 
2279.0 

5000 

7N/11W-09P01 

s 

2387.0 

11-21-56 

128*9 

2258.1 

1101 

7N/llW-inN01 

s 

2394,0 

8-09-56 

10-23-56 

3-08-57 

152.0 

158.9* 

149.7 

2242*0 
2235.1 
2244.3 

5000 

7N/11W«13Q01 

s 

2434,0 

10-23-56 

11-28-56 

2-28-57 

217.8 
208.7 
206*3 

2216.2 
2225.3 
2227.7 

5000 

7N/11W-19Q01 

s 

?419,0 

10-23-56 
3-08-57 

194.1 
183.4 

2224.9 

2235.6 

5000 

7N/llW=28eoi 

s 

2440,0 

11-12-56 

233.5 

2206.5 

1101 

7N/11W-28L01 

s 

2449,0 

11-21-56 

168,0 

2281,0 

1101 

7N/11W-33N01 

s 

2473.0 

10-15-56 

3-08-57 

243.5 
237.6 

2229.5 

2235.4 

5000 

7N/12W-04P02 

s 

2313,0 

7-17-56 

8-13-56 

9-11-56 

10-02-56 

11-05-56 

11-27-56 

2-05-57 

3-05-57 

4-08-57 

5-13-57 

6-03-57 

21.0 

21.0 

21.0 

21.0 

21.0 

21.0 

1.0 

3.2 

5.1 

7.2 

8*5 

2292.0 
2292.0 
2292.0 
2292 . 0 
2292.0 
2292.0 
2312.0 
2-509.8 
2307.9 
2305.8 
2304.5 

lini 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


35 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

ANTELOPE   VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feel 

Data 

Disl.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feel 

Water 

surface 

elev.. 

Feel 

Agy- 

data 
coll. 

LANCASTER  BASlN 
7N/12W-15F01  S    ?349«0 


7N/12W-15F02  S    2355*0 
7N/12W-22R02    S         2411.0 


7N/12W--28P01  S  2448,5 

7N/12W-33R01  S  2523^0 

7N/13W-03001  S  2378c0 

7N/13W-11D01  5  2356»0 

7N/13W-17001  S  2422.0 

7N/13W-21J02  S  2373,0 

7N/13W-21J03  S  2373.0 


7-17-56 

11535 

2233.5 

1101 

8-13-56 

114«6 

2234.4 

9-ll-'56 

114  6  0 

2235.0 

10-02-56 

110«4 

2238.6 

11-05^56 

100«6 

2248.4 

11-27-56 

99*0 

2250.0 

1-08-57 

93.6 

2255*4 

2-05-57 

92*2 

2256.8 

■3-05-57 

92.5 

2256.5 

4-08-57 

98  4  2 

2250.8 

5-13-57 

IC695 

2242.5 

6»03-57 

107*0 

2242.0 

3-08»57 

102»0 

2253.0 

5000 

7-17-56 

157.6 

2253.4 

1101 

e-13-56 

157*8 

2253*2 

9-11-56 

157.3 

2253*7 

10-02-56 

156.5 

2254*5 

n-27"56 

15461 

2256*9 

1-0  8-57 

15361 

2257*9 

2-05=-57 

152*6 

2258.4 

3=.05-'57 

151.8 

2259*2 

4-08-57 

154*7 

2256*3 

5-.13^57 

156*0 

2255*0 

10-15-56 

193.0 

2255*5 

5000 

3-08-57 

186.8 

2261.7 

11-21-56 

?54o3 

2268.7 

llOl 

11^2^-56 

159.6 

2218.4 

5050 

11-20-56 

5*7 

2350*3 

5050 

11-21-56 

5.9 

2359.1 

1101 

3-08-57 

5.5 

2350.5 

5050 

11-21-56 

159.1 

2262*9 

llOl 

11-28-56 

185*0 

2237.0 

5050 

3-08-57 

183.9 

2238*1 

11-21-56 

154*7 

2218*3 

llOl 

11-21-56 

98.3 

2274*7 

1101 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


36 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

ANTELOPE  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Woter 

Agy- 

dato 

State  Well 

R.P.  elev,. 

Dale 

to  water 

surface 
elev.. 

Number 

Net 

surface. 

coll. 

Feet 

Feet 

LANCASTER  BASIN 

7N/13W-24B01  S  2392,0 

7N/13W-27N01  S  2421*0 

7N/13W-27Q01  S  2425,0 

7N/14W-10F01  S  2558,0 

8N/09W-04P01    S  2305,6 


8N/10W-02P01  S    2306,0 


8N/10W-04G01    S         2301*0 


8N/10W-08N01  S    2318,( 


8N/10W-08N02  S    2318.0 


8N/10W-08R03  S    2318,0 


8N/10W-09P01  S    2322,0 


8N/10W-14eoi    S         2333,0 


11-28-56 
3-08-57 

42< 
42< 

t5 

53 

2349, 
2349 

i5 

5050 

11-21-56 

233  i 

>4 

2187, 

»6 

1101 

11-28-56 
3-08-57 

1BB> 

245« 

.2 

(8 

2236, 
2179 

)8 
.2 

5050 

11-21-56 

12-18-56 

3-07-57 

245 
243  < 

254, 

1? 
.0 
.8 

2312 

2315 
2303 

»3 

.0 
»2 

1101 
5050 

8-10-56 
10-23-56 

11-28-56 
3-01-57 

51, 

31  < 

32  < 

>8 
>8 
»2 
>2 

2273, 
2^73 

2273 
2273, 

»8 
.8 

•  4 
t4 

5000 

8-10-56 
10-23-56 
11-28-56 

3-01-57 

43, 
42, 
42, 
42, 

►  1 
»8 

►  5 

»7 

2262 
2263 , 
2263 

2263 

.9 

»2 

»5 
»3 

5000 

S-lH-56 
9-13-56 
3^f)1-5^ 

50, 
51, 
45, 

j9 
k5 

»0 

2250, 
2249 , 
2256, 

kl 

»5 
.0 

5000 

8-10-56 
10-23-56 
11-28-56 

3-01-57 

90, 

104, 

83, 

71, 

»4 
>6 
.0 
»8 

2227, 
2213, 
2235, 
2246, 

>6 
k4 

.0 
.2 

5000 

8^10-56 
10-23-56 
11-28-56 

3-01-57 

51, 

64, 
61, 
50, 

.3 
.5 
.0 
»1 

2266, 

2253, 
2257, 
2267, 

.7 
►  5 
»0 
.9 

5000 

11-28-56 

3-01-57 

48, 

48, 

,3 

»o 

2269, 

2270, 

>7 

5000 

10-23-56 

11-28-56 

3-01-57 

52, 
42< 

43, 

»1 
.2 
)4 

2269, 
2279, 
2278, 

,9 
.8 
>6 

5000 

10-23-56 
11-28-56 

48, 

48, 

.3 
»3 

2284, 

2284, 

»7 

5000 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


E-   37 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WfcLLS 

ANTPLOPE  VALLPY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 

Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

LANCASTER  BAStN 


8N/10W-14E01 

S 

2353,0 

2-28-57 

50.5 

2282.5 

5000 

CONTo 

8N/10W-19N03 

s 

2338*0 

10-23-56 

ll-28»56 

2-28-57 

131*7 

106.8 

99.4 

2206.3 
2231.2 
2238.6 

5000 

8N/10W-19N04 

s 

2338 eO 

9-14-56 
10-23-56 
11-28-56 

2-28-57 

1?9.1 
119.9 

103.8 
100.2 

2208.9 
2218.1 
2?29.2 
2?37.8 

5000 

8N/10W-19001 

5 

2343.0 

in«23-56 

11-28-56 

2-28-57 

105.7 
106#5 
103.4 

2237.3 
2236.5 
2239.6 

5000 

8N/10W-23F01 

S 

2351,0 

10-17-56 
3-08-57 

79.9* 
78  «  7* 

2271.1 
2272*3 

5000 

8N/10W-28B01 

s 

2358.0 

10-23-56 

11-28-- 56 

2-28-57 

95.7 
94.2 
92  «  6 

2262.3 

2263.8 
2265.4 

5000 

8N/10W-32OO1 

s 

2283.0 

10-15-56 
3-08-57 

149.4 
141*2 

2133.6 
2141.8 

5000 

8N/11W-14N01 

s 

2313.0 

9-15-56 

10-23-56 

11-23-56 

2-28-57 

64.? 
68.0 
64.8 
64.5 

2248.8 
2245,0 
2248.2 
2248.5 

5000 

8N/11W-14R02 

s 

2317.0 

10-15-56 
3-08-57 

95.5 
8541 

2221.5 

2231.9 

5000 

8N/llW-17Ani 

s 

2297,0 

3-08-57 

15.3 

2281.7 

5000 

8N/11W-22N03 

s 

2318,0 

9-14-56 
10-23-56 
11-28-56 

2-28-57 

109,5 
109.5 
106.1 
103.1 

2208.5 
2208.5 
2211.9 
2214.9 

5000 

8N/11W-23R02 

s 

2332,0 

9-14-56 
10-23-56 
11-28-56 

2-28-57 

159.5 
140.1 
126.8 
114.1 

2172.5 
2191.9 
2205.2 
2217.9 

5000 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


P-    38 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

AMTELOPE  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

LANCASTER  BASiN 

8N/11W-27R01  S  2341 «0 

8N/11W-30R01  S  JBSOsO 

8N/11W-34D02  S  2341«0 

8N/11W-34R02  S  23584© 

8N/12W-02001  S  2283,0 

8N/1?W-04K:01  S  2308  4  0 

8N/12W-11R02    S  2283eO 

8N/12W-20BO2  S  23I84O 

8N/12W-22M01    S  2302«0 

8N/12W-30K01  S  2324*0 

8N/13W-20M01  S  2439,0 

8M/13W-21G01  S  2410.0 

8N/13W-2bD02  S  236060 

8N/13W-33Q03  S  2388*0 

8N/14W-02Rni  S  2495*0 

8N/l4W-t4R01  S  2496*0 

8M/14W-36P01  S  2488*0 


10-17-56 

188*8 

2152*2 

5000 

7-10-56 

10-23-56 

3-08-57 

45*7 
45*4 
45*5 

2284*3 
2284  *  6 
2284*5 

5000 

10-2S-56 

3-08-57 

153«4 
144*8* 

2187,6 
2196.2 

5000 

3-08-57 

159*7 

2198.3 

5000 

10-18-56 

3-08-57 

16*3 
9*2 

2266*7 
2273*8 

5000 

10-18-56 

40,3 

2267*7 

5000 

3-08-57 

23*5 

2259.5 

5000 

10-17-56 
3-08-57 

57*1 
38*8 

2260*9 
2279,2 

5000 

10-17-56 
3-08-57 

34*2 
18*4 

2267*8 

2283*6 

5000 

10-23-56 

3-08-57 

72*1 
52*8 

2251*9 
2271*2 

5000 

3-06^57 

115.8 

2323*2 

5050 

11-27-56 
3-06-57 

183.4 
168.5 

2226*6 

2241*5 

5050 

11-28-56 
3-06-57 

121.9 
102*7 

2238*1 
2257,3 

5050 

11-20-56 
3-06-57 

151*7 
145.7 

2236*3 
2242*3 

5050 

tl-2n=.56 
3-06-57 

234*8 
217.5 

2260*2 

2277.5 

5050 

11-20-56 
3-06-57 

205.5 
212*1 

2290.5 
2283*9 

5050 

11-28-56 

231*3 

2256.7 

5050 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


e»  3« 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

ANTELOPE  vAlLEY 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feel 

Dale 

Disl.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
dalo 
coll. 

LANCASTER  BASlfM 

8N/14W-36F01  S    2*88*0 

CONTc 
9N/09W-02001  S    2275,8 


9N/09W-06F01  S    2290«9 


9N/09W-27H01  S    2281*1 


9N/10W-12R01    S         ?2'81,0 


9N/10W-16C0  2  S    2328,0 


9N/iOW-16M01  S    2325,0 


9N/10W-16N01  S    2325,0 


9N/10W-16P01  S    2323,1 


9N/10W-24N01  S    2273,0 


9N/10W-34D01  S    2285,0 


9N/11W-36L01  S    ?291,0 


3-06-57 

?186l 

2?69( 

>9 

5050 

T-1 1-56 
11-29-56 

3*07-57 

17*1 
16«* 
i7«4 

2258< 
2259< 
2258, 

i7 
»4 
.4 

5000 

10-26-56 

11-29-56 

3-01-57 

43.1 
43e2 
42.9 

2247, 

2247  < 
2248, 

i8 

.7 
.0 

5000 

7-11-56 
11-29-56 

21e? 
21a7 

2259, 
2259, 

►  9 
»4 

5000 

9-I1-B6 

10-26-=  56 
11-29-56 

3-01-57 

32.8 

32  .  0 
29»6 

27*5 

2?48, 

2249, 
2251, 
2253, 

.2 

.0 
•  4 
i5 

5000 

10-26-56 

11-29-56 

3-08-57 

79.9 
80.0 
79.9 

2248, 
2248, 
2248, 

»1 

.0 
.1 

5000 

10-25-56 

11-29-56 

2-08-57 

3-08-57 

89.0 
88.9 
88*3 
89.2 

2236, 
2236, 
2236, 

2235, 

.0 
.1 
.7 
.8 

5000 

10-25-56 

11-29-56 

2-08-57 

3-08-57 

90,5 
90.7 
90.2 
90.0 

2734, 
2234, 
2234, 
2235, 

,5 
.3 

.8 

.0 

5000 

10-26-56 
2-06-57 
3-.0B-57 

82.3 
85*2 
82.7 

2240, 
2237, 

2240, 

>7 
»8 
.3 

5000 

9-1^-56 
10-26-56 
11-29-56 

3-07-57 

30*4 
29*2 
25.9 
23.1 

2242, 
2243, 
2247, 
2249, 

.6 
.8 
»1 
.9 

5000 

11-29-56 
3-01-57 

35*1 
32*8 

2249 , 
2252, 

t9 
.2 

5000 

10-23-56 

42*7 

2248, 

»3 

5000 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


E-   40 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

AhTELQPE  VAtlev 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

LANCASTER  BASt^3 

9N/11W-36L01  S    2291,0 
CONT» 

9N/12W-21003   S         2351*0 


9N/12W-23Nni  S  2295,0 

9N/i2W-26O01  S  2295*0 

9N/12W-31N01  S  2348,0 

9N/12W-35N01  S  2295,0 

9N/13W-17R01  S  2450,0 

9N/13W-23B01  S  2410^0 

9N/13W=28Nni  S  2440,0 

9N/13W-35P01  S  2378,0 

9N/14W-24IC01    S  2490,0 

9N/14W-24001    S  2493,0 

10N/09W-31Cni  S  2281,0 

10N/09W-36G01  S  22§2,1 

BUTTES  BASIN 

5N/09W-02E01  S  2900,0 


11-29-56 

3-01-57 

42.7 
39«8 

2248  < 
2251  ( 

.3 
i2 

5000 

10=25-56 

11=29=56 

3-01=57 

69«7 

89*3 
68«4 

2281  < 
2281, 

2282, 

i3 
.7 
r6 

5000 

10-18-56 

3=07-57 

24.1 
23*0 

2270, 
2272, 

i9 

.0 

5000 

10-25=56 
3-07'=57 

10*0 
17t2 

2285, 
2277, 

»0 

»8 

5000 

10-18-56 

3-08=57 

106.5 
T5«6 

2241, 
2272 

k5 
t4 

5000 

10-25-56 
3-07=57 

17*0 
16.4 

2278 
227S 

.0 
i6 

5noo 

11-27-56 
3-0^=57 

124,4 
i08«2 

2325 

2341 

»6 
i8 

5050 

11-27-56 

3»07=57 

153.5 

139«0 

2256, 
2271, 

»5 
.0 

5050 

11-27=56 

3*07-57 

77,0* 
?2»0* 

2363, 
2368, 

»0 
>0 

5050 

11-27-56 
3-07-57 

161.6 
122*3 

2216, 
2255, 

»4 
.7 

5050 

3-07=57 

179,2 

2310, 

»8 

5050 

11-27-56 

3-07^57 

163.5 
182.2 

2329, 

2310, 

»5 
tS 

5050 

3-07-57 

40.1 

2240. 

>9 

5000 

11-29-56 
3-07-57 

34*3 
34.6 

2247, 
224?  ( 

k8 
.5 

5000 

64406 

11-29-56 

160.8 

2739, 

*2 

5050 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


e-  41 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WuLLS 

ANTELOPE   VALLEY 


Stats  Wall 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUTTES  BASIN 

5N/10W-07601  S  2831.0 

5N/11W-04E01  S  2695*0 

5N/11W-07E02  S  2905^0 

5N/11W-09OO1  S  2858«0 

5N/11W=22001  S  3013«0 

5N/12W-12A02  S  2893.0 

6N/09W-04H02  S  2596.0 

6N/09W-11N01  S  2666.0 


6N/10W-09001  S  2599.0 
6N/10W-09002  S  2599.0 
6N/10W-2ONni  S    2633.0 


7-31-56 

167,9 

2663« 

1 

1101 

n-26»56 

167.7 

2527, 

3 

5050 

11-26^56 

163.3 

2531, 

7 

1101 

3-13-57 

159.8 

2335, 

2 

5050 

ll-20.=  56 

20.7 

2884, 

3 

1101 

ll=,26-56 

54.3 

2803, 

.5 

1101 

11-18-56 

33.3 

2979, 

t5 

1101 

11-20=56 

44.1 

2968, 

k9 

11-20-56 

13.0 

2880, 

•  0 

1101 

11-26-56 

132c3 

2463  < 

»7 

1101 

7.17»56 

142.1 

2523. 

>9 

1101 

8-13-56 

144.0 

2522, 

.0 

9-11  =-56 

142.2 

2523. 

i8 

10-0  2-56 

146.2 

2519, 

i8 

11-0 5-56 

142.4 

2523  < 

i6 

11-26-56 

142.4 

2523, 

»6 

1-08-57 

142.4 

2523. 

.6 

2-05-57 

142.4 

2523. 

>6 

3-05-57 

142.6 

2523. 

i4 

4-06-57 

142.6 

2523. 

.4 

5-13-5? 

142.8 

2523. 

,2 

6-03-57 

142.8 

2523 

.2 

11-27-56 

162.4 

2436, 

>6 

llOl 

11-27-56 

160.1 

2438 

i9 

llOl 

7-17-56 

217.2 

2415, 

»e 

1101 

8-13-56 

218.3 

2414 

,7 

9-11-56 

218.8 

2414 

i2 

10-02-56 

219.3 

2413 

il 

11-02-56 

217.5 

2415 

»5 

11-16-56 

217.2 

2415 

»8 

1-08-57 

214.1 

2418 

.9 

2-05-57 

212.8 

2420 

>2 

3-05-57 

211.9 

2421 

il 

4-08-57 

215.0 

2418 

►  0 

5-13-57 

217.0 

2416 

»0 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


E-    42 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

ANTetOPe  VALlEY 


4N/09W'-06A01  S    3468*0 


4N/09W-06B01  S    3481*0 


4N/09W-n6Bn2  S    3471.0 


4N/09W-06Bn3  S    34t240 


64407 


7-23-56 

48.6* 

3419 

>4 

8-21»56 

45*5* 

3422 

»5 

9-18-56 

47.9* 

3420 

.1 

10-16-56 

4592* 

3422 

d8 

11-20-56 

32«0 

3436 

.0 

1-22-57 

5*5 

3462 

.5 

2-19-57 

28.9* 

3439 

•  1 

3-26-57 

6.9 

3461 

el 

4-22-57 

683 

3461 

•  7 

5-27-57 

1344 

3454 

»6 

8-21-56 

19ft0 

3462 

»0 

9-18-56 

31.9* 

3449 

.1 

10-16-56 

19.2 

3461 

.8 

11-2^-56 

20*3 

3460 

e7 

12-19-56 

29.9* 

3451 

il 

1-22-57 

9*4 

3471 

.6 

2«19-57 

11.5 

3469 

•  5 

3-26-57 

11«0 

3470. 

.0 

4-22-57 

10*8 

3470 

►  2 

7-23-56 

53»4* 

3417. 

>6 

8-21-56 

52.8* 

3418, 

.2 

9-18-56 

53.0* 

3418. 

tO 

10-16-56 

50.1* 

3420. 

»9 

11-20-56 

41«3* 

3429. 

►  7 

12-19-56 

18.9 

3452< 

»1 

1-22-57 

9.4 

3461. 

.6 

2-19-57 

15.0 

3456. 

.0 

3-26-57 

9.8 

3461, 

.2 

4-22-57 

10.1 

3460, 

»9 

5-27-57 

1783 

3453  1 

»7 

7-23-56 

48«4 

3423, 

6 

8-21-56 

46.8 

3425, 

.2 

9-18-56 

46.7 

3425, 

3 

10-16-56 

47.5 

3424, 

5 

11-20-56 

35*1 

34364 

9 

12-19-56 

18.8 

3453  1 

2 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUTTES    BASIN 

6N/10W-20N01    S 

CONT. 
6N/10W-22P01    S 

2633,0 

2677.0 

6-03-57 
11-26-56 

218oi 
165e2 

2414.9 

2511*8 

1101 
1101 

1101 


1101 


llOl 


1101 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


43 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

ANTELOPe    VALLcY 


Dist.  R.P. 

Water 

A—,, 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 

Feet 

Doto 

to  water 

surface, 

Feet 

surface 
elev., 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

ROCK    CRFFK    BASTN 

4N/0PW-06Bn3    S 

3472. n 

l-2?-57 

9»4 

3462.6 

llOl 

CONT. 

2-19-57 

14fi2 

3457.8 

3-26-57 

9t7 

3462.3 

4-22-57 

10.3 

3461.7 

5-27-57 

17,4 

3454.6 

4N/09W-06G01    S 

3496,0 

7«23»56 

12.6 

3483.4 

1101 

8-21-56 

13.0 

3483.0 

9-18-56 

13.1 

3482.9 

10-l6<-56 

13<»6 

•3482.4 

11-^20=^56 

11*9 

3484.1 

12-19-56 

12.0 

3484.0 

l-22»57 

7s2 

3488.8 

2-19-57 

Ttl 

3488.9 

3-26-57 

6.3 

3489.7 

4-22-57 

6.0 

3490.0 

5-27-57 

10.8 

3485.2 

4N/09W-06001    S 

3588,0 

7-23-56 

5.6 

3582,4 

1101 

8-21-56 

6.2 

3581,8 

9-18=*  56 

6.4 

3581.6 

10-16-56 

6.5 

3581.5 

11-20^56 

6*6 

3581.4 

12-19-56 

6.0 

3582.0 

1-22-57 

6*2 

3581,8 

2-19-57 

545 

3582.5 

3-26-57 

5.5 

3582*5 

4-22-57 

5.5 

3582.5 

5-27-57 

5*6 

3582.4 

6-18-57 

5e7 

3582,3 

4N/09W-07B01    S 

3596,0 

6-18-57 

11.3 

3584.7 

1101 

4N/09W-09Eni    S 

3796,0 

7-23-56 

86.0 

3710.0 

1101 

8-21-56 

86*8 

3709.2 

9-18-56 

86.9 

3709.1 

10-16-56 

88*4 

3707.6 

11-20-56 

86.8 

3709.2 

12-19-56 

86.8 

3709.2 

1-22-57 

82.5 

3713.5 

2-19-57 

87.8* 

3708.2 

3-0  5-57 

83.9 

3712.1 

3-26-57 

79.5 

3716.5 

4-09-57 

78.1 

3717.9 

4-22-57 

78.1 

3717.9 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


e-  44 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

ANTELOPE  VALlEY 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

ROCK  CRfPK  BASIN 


4N/09W-09E01 

S 

3796*0 

5-27=57 

79*9 

3716.1 

1101 

CONT* 

4N/09W-09N01 

S 

3848.0 

7-23»56 

6-21-56 

9-18-56 

10-16-56 

11-20=56 

12-19-56 

1-22-57 

2-19-57 

3-05-57 

3-26-57 

4-C9-57 

4-22-57 

66*8 

89*6* 

90*1* 

89«0* 

88cl* 

69*2 

66*5 

63*4 

62«9 

63*9 

65*3 

66*3 

3731*2 
3758,4 
3757*9 
3759*0 
3759*9 
3778*8 
3781.5 
3784*6 
3785*1 
3784 « 1 
3782*7 
3781*7 

1101 

4N/09W-09N02 

S 

3854o0 

7-23-56 
8-21=56 

9-18-56 

10-16=56 

11-20=56 

12-19-56 

1-22-57 

2-19-57 

3-05-57 

3-26=37 

4-09=57 

4-22-57 

5-27-57 

74*8* 

82(53* 

74*4* 

82*3* 

77.0* 

73*9 

71.6 

67*7 

68*2 

68*9 

70*2 

71*1 

73*1 

3779*2 
3771*7 
3779*6 
3771*7 
3777*0 
3780*1 
3732*4 
3786*3 
3785*8 
3785*1 
3783*8 
3782.9 
3780*9 

1101 

4N/10W-11A01 

S 

3811*0 

11-20-56 

25*4 

3785*6 

noi 

5N/09W-04B01 

S 

2883.0 

11-26-56 

115.0 

2768.0 

1101 

5N/09W-20J01 

S 

3166.0 

7-23-56 

8-21-56 

9-19-56 

10-16-56 

11-20-56 

270*7 
271.0 
270*8 
270*8 
271*0 

2895*3 
2895.0 
2895.2 
2895.2 
2895.0 

llOi 

11-29-56 

280*7 

2885.3 

5050 

12-19-56 

DR*0 

1101 

1-22-57 

272*1 

2893.9 

2-19-57 

271*9 

2894.1 

3-12-57 

295*5 

2870.5 

5050 

3-26-57 

DR*0 

1101 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


E-    45 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

ANT^LOPli    vAlL^V 


Di»t.  R.P. 

Woter 

State  Well 

R.P.  elav., 

Dais 

It  water 

surface 

Agy. 
data 

Number 

Fm» 

surface. 
Feet 

eiev., 
Feef 

coll. 

ROCK    CRPFK    BASIN 

5N/09W-26D01 

S 

3355 «0 

11*26-96 

302e8 

30  52*2 

1101 

5N/09W-27A01 

S 

3335*0 

12-l?-5^ 

'^'?i^!y% 

3010,7 

llftl 

5N/09W-31RO1 

s 

3434 cO 

7»23"56 

8-21-56 

9-18-56 

10-16-56 

11-20-56 

12-19-56 

1-22=5? 

2-19-5? 

3-26=.  57 

4-22-57 

5-.27-5? 

28  a  6 
26*1 
26c3 

2?44 
24o7 

19,^6 

lls6 
llc6 
13e4 
12e4 
16»3 

340  5.4 
3407*9 
340"?.? 
3406 0 6 
3409.3 
3414c4 
3422 e 4 
3422.4 
3420.6 
3421.6 
3417  6? 

1101 

5N/09W-31R02 

s 

3431. C 

7-7t-56 

8-21-56 

9-18-56 

10-16-56 

11-20-56 

12-19-56 

1-22-57 

2'-19-5? 

3-26-5? 

4-22-5? 

25.7 

31a3 

32  6  3 

34  el 
30.1 
2^.8 
14  =  6 
13a3 
14.7 
14  a  6 

3405.3 
3399.7 
3398*7 
3396.9 
3400c 9 
3406.2 
3416.4 
341"^. 7 
3416 0 3 
3416.4 

1101 

5N/09W-34D01 

s 

3432,0 

11-26-56 

426*0 

300680 

1101 

5N/10W-04R01 

s 

2800.0 

11-29-56 
3-13-57 

98.5 
102.2 

2701.5 
2697.8 

5050 

5N/10W-06N01 

s 

2777.0 

7-17-56 

8-13-56 

9-11-56 

10-02-56 

11-05-56 

11-26-56 

1-08-57 

2-05-57 

3-05-57 

4-08-57 

5-13-57 

6-03-57 

14733 
133*0 
127»6 
125.2 
123e5 
1 22  a  0 
120s6 
119.7 
118.6 
119*5 
120o5 
121«4 

2629.7 
2644  .  0 
2649.4 
2651.8 
2653.5 
2655.0 
2656.4 
2657,3 
2658.4 
265^.5 
2656.5 
2655.6 

1101 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


E-    46 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

ANTELOPE   VALieV 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

ROCK    CRPFK    BASIN 

5N/10W-07eoi    S  2817.0 

5N/10W-'21J01    S  3088«0 

5N/10W-29K01    S  3225*0 

5N/llW-13jni    S  2913eO 

5N/llW-21jni    S  3045,0 

6N/08W=18D01    5  2725»0 

6N/09W-14001    S  2718tO 

6N/09W-29G01    S  2783*0 

6N/09W-30Fni    S  2760*0 


6N/09W=33Rni    S  2850.0 

6N/09W-34Rni    S  2850.0 

NORTH    MUROC    BAStN 

10N/09W-24A02    S  2287,0 

11N/08W-32G01  S  2342.0 

llN/09W-17Nni    s  2325,0 


11-26-56 

11-26--56 

11-20-56 

11-26-56 

11-20-56 

11-26-56 

11-29=56 
3-12-57 

11-29-56 
3-12-57 

7-17^56 

8-13-56 
9-11-56 

10-0  2-56 
11-05-56 
11-26-56 
1-08-57 
2-05-57 
3-05-57 
4-08-57 
5-13-57 
6-03-57 

li-2«'-56 

11-29-56 

64408 

11-29-56 
3-07-57 

3-07-56 
11-29-56 

11-27-56 
3-06-57 


159«7 
24,3 
94.2 

350.7 
45.6 

173.4 

148e8 

164,3 

55«0 
60  «0 

53*3 
53*3 
53*3 
53«4 
5948 
56«8 
53.1 
53,0 
53  «0 
53e3 
53.6 
53*8 

98.3 

134,0 


72.3 
72.3 

128,8 
12868 

130,2 
129.7 


2657,3 

1101 

3063«7 

1101 

3130e8 

1101 

2662*3 

1101 

2999,4 

1101 

2551,6 

llOl 

2569.2 

5050 

2553.7 

2728,0 

5050 

2723,0 

2706,7 

1101 

2706,7 

2706.7 

2706,6 

2700,2 

2703.2 

2706.9 

2707,0 

2707.0 

2706.7 

2706,4 

2706,2 

2751.7 

5050 

2716.0 

5O50 

2214.7 

5000 

2214.7 

2213.2 

5000 

2213,2 

2194,8 

5^00 

2195,3 

Questionable  measurement 

Approximate  Reference  Point  elevation  "^  **     ^  ' 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WtLLS 

ANTPLOPE    VALLEY 


Stole  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  woter 

surface, 

Feat 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

NORTH    MUROC    BASIN 
llN/09W-3r>Nni    S         2330.0 

nN/09W-3AA01    S         2303.0 


3-07-57 

115.6 

2?"'4,4 

5nno 

1-27-56 

93.8 

2209.2 

5nno 

3-07-57 

93*7 

2209.3 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


E-    48 


GROUND  WATER  LEVEIS  AT  WELLS 

FR^MOMT   VAllEY 


64600 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

A9y. 
dato 
coll. 

29S/39E-28H01  M    2IOO4O 


30S/ 37E-24M01  M    19854( 


30S/38E-32F01  M    1973  »( 


30S/39E-08A01    M         2054«0 


31S/37E-08C01    M         2176*0 


31S/37E-13B01    M         2141  .O 


31S/37E-220ni    M         2360, i 


32S/37E-01M01 


2339e0 


32S/37E-04001  M  2400^0 
32S/37E-24Nni  M  2387^0 
32S/'38E-32N01    M         2372«0 


ll-28-'56 

1T4.2 

1925.8 

5000 

3-06-57 

I74«3 

1925.7 

n-28-56 

42e2 

1942.8 

5000 

3-06-57 

42*0 

1943.0 

11 -2 7-56 

36«4 

1936.6 

5000 

3-06-57 

37*2 

1935.8 

11-28-56 

13892 

1915.8 

5000 

3-06=57 

13891 

1915.9 

11-28-56 

173.0 

2003.0 

5000 

3-06--57 

174«7 

2001.3 

11-27-56 

lT4e4 

1966.6 

5000 

3-06-57 

ITS. 3 

1965.7 

11-27-56 

267.9 

2092.1 

5000 

3-06^-57 

26«?«0 

2091.0 

11-27-56 

227e7 

2111.3 

5000 

3-06-57 

230.0 

2109.0 

11-27-56 

320.0-^ 

2080.0 

5000 

11-27^56 

275.7 

2111.3 

5000 

11-27-56 

242.4 

2129.6 

5000 

3-06-57 

243.8 

2128.2 

*      Questionable  measurement 

**  Approximale  Reference  Point  elevation 


E-    49 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WtLLS 

HARPER  VALLEY 


64700 


Slate  We!! 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 
to  water 
surface^ 

Water 
surface 
elev.. 

Agy- 
data 
coll. 

1 

Feet 

Feet 

10N/02W-19P01 

S 

2216.3 

11-05-56 
12-05-56 
1-02-57 
2-06-57 
3-06-57 
4-03-57 
5-02-57 
6-03-57 

82.7 
79.7 
79.8 
79.9 
80.1 
80.5 
80.6 
81.1 

2133.6 

2136.6 
2136.5 
2136.4 
2136,2 
2135.8 
2135.7 
2135.2 

5100 

10N/03W-06B01 

S 

2044.3 

12-2T-56 

5.0 

2039.3 

5100 

10N/03W-15H01 

S 

2145.0 

12-21-56 

59.0 

2086.0 

5100 

10N/04W-03F01 

.^ 

2180.0 

3-06-57 

152,0 

2028.0 

5000 

10N/05W-03J01 

S 

2271,0 

11-01-56 
3-06-57 

224.0 
224.1 

2047.0 
2046.9 

5000 

10N/06W-05E03 

s 

2970,5 

3-29-56 

12-20-56 

5-0  2»57 

198.0 
196.0 
250.0 

2772.5 
2774.5 

2720.5 

5100 

11N/03W-O7DO1 

s 

2084.0 

11-02-56 
3-06=57 

57.3 
60.3 

2026.7 
2023.7 

5000 

11N/03W-28R01 

s 

2074.7 

1-02-57 
5-0  2-57 

31.7 
31.9 

2043.0 
2042.8 

5100 

11N/03W-28R02 

s 

2077.0 

3-06-56 
11-02=56 

28.3 
28.2 

2048.7 
2048.8 

5000 

11N/03W-30A01 

s 

2031.4 

11-02-56 

3-06-57 

FL.O 
FL.O 

5000 

nN/03W-30AO2 

s 

2034.2 

11-07-56 
3-06-57 

FL.O 
FL.O 

5000 

11N/03W-3OJO2 

s 

2031.4 

4-12-56 

12-21-56 

5-02-57 

FL.n 
FL.O 
FL.O 

5100 

11N/03W-32R01 

s 

2048,0 

12-21-56 
5-02-57 

16.0 
16.0 

2032.0 
2032.0 

5100 

11N/03W-34F01 

s 

2085.5 

1-02-57 

39.1 

2046.4 

5100 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


F-    50 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

HARPtR  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Data 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 

dato 
coll. 

11N/03W-34F01  S    2085*5 

CONTft 
llN/e4W-04R01  S    2040.0 


11N/04W-06E01  S  2060,6 

11N/04W-O6MO1  S  2060*0 

11N/04W=-11H01  S  2225*0 

11N/04W-12B01  S  2098,0 

11N/04W-12H01  S  2098*0 

11N/04W-19H01  S  2041*2 

11N/04W-19L01    S  2060*0 

11N/04W-26M01  S  2020*0 

llN/04W«26Nni  S  2040,0 

11N/04W-28N02  S  2048*0 

11N/04W-29R01  S  2051*0 

11N/04W-30P01  S  2100,0 

11N/05W-13H01  S  2035,0 


5-0^-57 

39  «0 

2046.5 

5100 

ll-n?-56 

35«6 

2004.4 

5000 

3=06-57 

3586 

2004.4 

12-21-56 

34e9 

2025.7 

5100 

5-02-5? 

34«8 

2025.8 

11-0 ?-56 

58*6 

2001.4 

5000 

3-06-57 

59.8 

2000.2 

12-21-56 

133.2 

2091*8 

5100 

5-02-57 

136.1 

2088.9 

12-21-56 

4.9 

2093.1 

5100 

5-02-57 

4.9 

2093.1 

12-21-56 

48*8 

2049.2 

5100 

5-02-57 

49.1 

2048,9 

4-12-56 

lOSeO 

1933.2 

5100 

12-21-56 

103.0 

1938.2 

5-02-57 

116.0 

1925.2 

11-01-56 

156.4 

1903*6 

5000 

3-06-57 

124.7 

1935*3 

4-12-56 

32.0 

1988.0 

5100 

12-21-56 

32.0 

1988.0 

5-02-57 

32.0 

1988.0 

4-12-56 

32.0 

2008.0 

5100 

12-21-56 

31.9 

2008.1 

5-0  2-57 

31.8 

2008.2 

4-12-56 

96.0 

1952.0 

5100 

5-0  2-57 

94.0 

1954.0 

11-01-56 

98.9 

1952.1 

5000 

3-06-57 

92.1 

1958.9 

3-06-57 

152.5 

194T.5 

5000 

4-12-56 

90.0 

1945.0 

5100 

12-27-56 

87.0 

1948.0 

•      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


51 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

HARPER  VALLEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  olev.. 
Feel 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

11N/05W-13H01  S    2035.0 

CONT. 
llN/05W-?4Ani  S    2054,0 


11N/06W-31R01    S         2455.0 

31S/'43P~31C01    M         2900,0 
32S/43E:~28Q01  M    2277.0 


5-02^57 

93.0 

1942.0 

5100 

l?~2i-56 

126.0 

1928,0 

5100 

5-02-57 

136»0 

1918.0 

10-30^56 

181.1 

2273.9 

5000 

3^05-57 

1S0.9 

2274.1 

l«23->57 

188,0 

2712.0 

5050 

12-21-56 

FL.n 

5100 

5-n2-57    FL.O 


*      Questionable  measurement 

'*  Approximate  Reference  Point  elevation 


F-    52 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SUPERIOR  ^''ALLFY 


6U900 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dots 

Oist.  R.P. 

to  wofer 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Ai.y. 

data 
c»ll. 

31sA5e~oicoi  m 

30l;2.0 

10-30-56 

3-06-57 

117.5 
117.6 

292l;.5 
292U.I; 

5000 

31S/)i6E-02M01  M 

3015.0 

10-30-56 
1-23-57 
3-06-57 

99.8 
99.6 
99.7 

2915.2 
2915.1; 
2915.3 

5000 

5050 
5000 

31SA6E-12P01  M 

300U.0 

10-30-56 
3-06-57 

81;.  8 
8U.7 

2919.2 
2919.5 

5000 

31SA6E"16jo1  m 

3U00.0 

1-23-57 

9U.7 

3305.3 

5o5o 

31sA6e-i6noi  m 

3001.0 

1-23-57 

89.U 

2911.6 

5050 

31SA6E-21M)1  M 

3022.0 

10-30-56 
1-23-57 

108.1 
110.0 

2913.9 
2912.0 

5000 
5050 

31sA7e-o5roi  m 


31ll;.0 


1-23-57        252.0 


2862.0 


5o5o 


*      Quest iOi%4Srb'f^  measurement 

•*  Approximaifi -Reference  Point  eievaiion 


E-  53 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

CUOOEBACK    V/^LLEY 


65ono 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feel 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

30S/42F-04X01  M  2600.0 

30S/42F-10L01  M  2580.0 

30S/42E-11X01  M  2700.0 

3nS/42F-12X01  M  2750.0 

30S/42E-20D01  M  2612.0 

30S/42F-24L01  M  2656,0 

31S/42F-05Rni  M  2256.0 


1-23-57 

107.4 

2492.6 

5050 

10-30-56 

70. R 

2509.2 

5000 

3-.n5-57 

70.7 

2509.3 

1-23-57 

74.9 

2625.1 

5050 

1-23-57 

183.0 

2567.0 

5050 

10-30-56 

93.2 

2518.8 

5000 

3-05-57 

93.1 

2518.9 

10-30-56 

147.8 

2508.2 

5000 

3-05-57 

147.1 

2508.9 

10-30-56 

53«4* 

2702.6 

5000 

3-05-57 

52.7 

2203.3 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


54 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SEARLES   VALLEY 


652 


Disl.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 
coll. 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

to  water 
surface, 

surface 
elev., 

Feet 

Feet 

26S/'43E-06F01  M  1703,0 
26S/'43f'-13Kni  M  1620,0 
26S/44E-=17D01    M         1620,0 


1-25-57         9796 
1-25-57  5»R 

1-25-57  4o9 


1605.4  5050 
1614.2  5050 
1615.1         5050 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


E-    55 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SALT    WtLLS    v/ALlEY 


65300 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Disl.  R.P. 

to  woter 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

•lev^ 

FMt 

Agy. 
data 
coll. 

26S/42F-29J01    M         1920.0 


1-25-57 


19.8 


1900.2 


5050 


*      Questionable  measurement 

'*  Approximate  Reference  Point  elevation 


E-    56 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

INDIAN  WELLS  VALLFY 


65400 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feel 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

26S/39E-20001    M 

2423.2 

7-16-56 
8-08-56 

215.8 
2l6o0 

2207.4 
2207.2 

5000 

9-14-56 

215«8 

2207.4 

10-11-56 

215.9 

2207.3 

11-15-56 

215.8 

2207.4 

12-20-56 

215.5 

2207.7 

1-25-57 

215.5 

2207«7 

2-19-57 

215c7 

2207.5 

3-08-57 

215.5 

2207.7 

26S/40E-28J01    M 

2289.6 

9-17-56 

112.3 

2177.3 

5000 

3-08-57 

105.1 

2184.5 

Questionable  measurement 
Approximate:Reference  Point  elevation 


E~    57 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

DARWlIM    VALLFY 


65700 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

19S/41E-16G01  M    3600*0 


1-24-57 


38.8 


3561.2 


5050 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


E-    58 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

PANAMINT    VAlLEY 


65800 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

21S/44E-27M01  M    2000»0 
22S/A4E-09B01    M         1100,0 


1-29-57 

37.9 

1962.1 

5050 

1-24-57 

4.0 

1096.0 

5050 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


E-    59 


PLATE  E-l 


LEGEND 


I  GROUND  WATER  BASIN  AND  NUMERICAL 
'  DESIGNATION    OF  BASIN 

I  REGION  BOUNDARY 

t  GROUND  WATER  VALLEY  BOUNDARY 


*  — ^^    GROUND  WATER  BASIN  BOUNDARY 


STATE   OF   CALIFORNIA 

DEPARTMENT    OF    WATER    RESOURCES 

WATER  SUPPLY  CONDITIONS  IN  SOUTHERN 
CALIFORNIA  DURING  1956-57 

LOCATION  OF  GROUND  WATER  BASINS 
LAHONTAN  REGION  NO  6 

4C*LC     O'  UlLCa 


NUMEPICAL  DESIGNATIONS  OP 
tSOUND  WATEH  VALLEYS  AND  BASINS 


6-9.00 
6-10.00 
6-11.00 
6-12.00 

6-13.00 
6-iU.oo 
6-15.00 
6-16.00 
6-17.00 
6-18.00 
6-19.00 

6-20.00 

6-21.00 

6-22.00 

6.23.00 

6-3k.O0 

6-25.00 

6-26.00 

6-27.00 

16.28.00 

6-29.00 

6-30.00 

6-31.00 

6-32.00 

6-33.00 

6-3li.OO 

6-35.00 

6-36.00 

6-37.00 

6-38.00 

6-39.00 

6-ltO.OO 

6-Ul.OO 

6-1*2.00 

6-U3.OO 

6-Ut.OO 

6-Uit.Ol 
6-U.02 
6-U.03 
6-Mi.OU 
6-4it.05 
6-UU.06 
6-41*.  07 
6.itU.o8 

6-I15.00 

6-1*6.00 

6-U7.00 

6-ti8.00 

6-1(9.00 

6-50.00 

6-51.00 

6-52.00 

6-53.00 

6-5U.OO 

6-55.00 

6-56,00 

6-57.00 

6-56.00 


HODO  Valley 

Adobe  Lake  Valley 

LoQg  Valley 

Owens  Valley 

Black  Springs  Valley 

Fish  Lake  Valley 

Deep  Springe  Valley 

Eureka  Valley 

Saline  Valley 

Death  Valley 

Wingate  Valley 

Middle  Amargoes  Valley 

Lower  Kingston  Valley 

Upper  Kingston  Valley 

Rlggs  Valley 

Red  Pass  Valley 

Bicycle  Valley 

Avswatz  Valley 

Leacb  Valley 

Pehrump  Valley 

Hesqulte  Valley 

Ivacpah  Valley 

KelBO  Valley 

BroBdvell  Valley 

Soda  Lake  Valley 

Silver  Uke  Valley 

Cronise  Valley 

Langford  Valley 

Coyote  Lake  Valley 

Caves  Canyon  Valley 

Troy  Valley 

Lower  Mojave  River  Valley 

Middle  Mojave  River  Valley 

Upper  Mojave  River  Valley 

El  Mirage  Valley 

Aatelope  Valley 

Neenach  aaslo 
Willow  Springs   Basio 
GloBter  tosln 
Chaffee  Baein 
Lancaster  Basin 
Buttes  Basin 
Rock  Creek  Besln 
North  Muroc  Saaln 
Tehachapi  Valley  East 
Fremont  Valley 
Harper  Valley 
Goldstone  Valley 
Superior  Valley 
Cuddeback  Valley 
Pilot  Knob  Valley 
Searles  Valley 
Salt  Wells  Valley 
Indian  Wells  Valley 
Co BO  Valley 
Rose  Valley 
Darvln  Valley 
Panamlnt  Valley 


,im  BND  NUMCRICAL 


STATE   OF   CALIFORNIA 

DEPARTMENT    OF    WATER    RESOURCES 

WATER  SUPPLY  CONDITIONS  IN  SOUTHERN 

CALIFORNIA  DURING  I956-5T 

LOCATION  OF  GROUND  WATER  BASINS 
LAHONTAN  REGION  NO  6 


APPENDIX  F 

RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELI3 
COLORADO  RIVER  BASIN  REGION  NO,  ? 


APPENDIX  F 

RECORDS  OF  GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELI^ 
COLORADO  RIVER  BASIN  REGION  NO,  ? 
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PLATE 

Plate  No. 

p_2_                                                                                                                          Bound  at  end  of 

Appendix  F 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

LANFAIR  VALLEY 


70100 


Slote  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Disf.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Woter 

surface 

•lav., 

Fe*t 

Agy. 
data 
coll. 

11N/17E-05R01  S  3600.0 

11N/17E-05R02  S  3598.0 

12N/15E-03L01  S  5040.0 

12N/17E-17J01  S  3900.0 

14N/16E-14X06  S  4800.0 

14N/16E-22M01  5  4925.0 

14N/17E-14F01  S  4500.0 

14N/17E-23L01  5  4403.0 


5-14-57 

93.7 

3506.3 

5050 

11-17-56 

76.4 

3521.6 

5050 

5-13-56 

27.9 

5012.1 

5050 

11-17-56 

30.7 

5009.3 

11-17-56 

422.9 

3477.1 

5050 

5-13-57 

417.2 

3482.8 

11-17-56 

28*6 

4771.4 

5050 

5-13-57 

34.5 

4765.5 

11-17-56 

14.3 

4910.7 

5050 

5-13-57 

18.6 

4906.4 

11-17-56 

275.0 

4225.0 

5050 

11-17-56 

179.6 

4223.4 

5050 

5-13-57 

179.3 

4223.7 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

FENNER  VALLEY 


70200 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Woter 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

6N/16E-06K01  S  135060 

7N/15E-35R01  S  1340*0 

7N/16E~01X01  S  1750.0 

8N/17E-02D01  S  2100.0 


10-11-56  258.5 

5-14-57  260.1 

5-25-56  337.0 

10-17-56  336.5 

5-14-57  336«5 

5-14-57  331.9 

5-14-57  387»0 


1091.5 
1089.9 

5050 

1003.0 
1003.5 
1003.5 

5050 

1418.1 

5050 

1713.0 

5050 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


F-      2 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

CHUCKAWALLA  VALLEY 


70500 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elov.. 

Feet 

Agy- 

dota 
coll. 

4S/16E-32001  S  555,0 

4S/17F-06Cni  S  500,0 

5S/16E-05B01  S  555,0 

5S/16E-08K01  S  556,0 

5S/16E-25F01  S  610,0 

5S/l7F-20Fni  s  465.0 

5S/17F-3npni  s  600.0 


5-16-57 

10-16-56 
5-16-57 

10-16-56 
5-16-57 

10-16-56 
5-16-57 

10-16-56 
5-16-57 

5-16-57 

5-16-57 


68,7 

21.4 
21.6 

72,5 
73,7 

85,2 
85,2 

130«5 
136.7 

45, n 
150,0 


486,3 

5050 

478,6 

5050 

478,4 

482,5 

5050 

481,3 

470.8 

5050 

470,8 

479,5 

5050 

473.3 

420,0 

5050 

450.0 

5050 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


F- 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

BRISTOL    VALLEY 


70800 


Stole  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.f 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

5ivi/12E-*llX01    S  703e0 

5N/13E-22X01    S  704.0 

5N/I4e-15L01    S  778,0 


6N/12E~29P01    S 


772e0 


6N/16E~06003   S         1540*0 


5-14^57  59.0  644,0  5050 

5-14-57  56«0  648.0  5050 

10-18»56  220«5  557,5  5050 

5-14-57  209,0  569.0 

10-17»56  148,8  623,2  5050 

5-14-57  148,7  623,3 

10-17-56  258.5  1081,5  5050 


*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


F-      4 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

Dale  vALiev 


70900 


Dlst.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

State  Well 

R.P.  elev., 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface. 

elev., 

coll. 

Feet 

Feet 

1N/09E-12G01  S  1750e0 

1N/09F-14D01  S  1802«0 

1N/09E-14L01  S  1756,0 

1N/10E-24M01  S  1521,0 

1N/11E-25C01  S  1275»0 

1N/12E-20C01  S  1200,0 

1N/12E-2O001  S  1220,0 

1N/12E-20002  S  1221,0 

1N/12E-20D03  S  1221.0 

1N/12E-22R01  S  1190,0 

2N/09E-26K01  S  1975,0 


1-18-57 
1-18-57 
4-26-57 

1-17-57 
4-25-57 

1-17-57 
4-25-57 

1-17-57 
4-25-57 

4-25-57 

1-18«57 
4-25-57 

1-18-57 
4-25-57 

1-18-57 
4-25-57 

1-18-57 
4-25-57 

1-18-57 
4-25-57 

1-18-57 
4-26-57 


204 
212 
211 

255 
254 

210 

211 
210 

35 

10 
10 

29 
29 

31 
30 

28 
28 

10 
10 

156 
156 


0* 

0 

0 

2 

6 

O-Tr 

0» 

3 
1 


1546 
1538 
1539 

1546 
1547 

1546 
1546 

1309 
1310 

1239 

1189 
1189 

1191 
1191 

1190 
1191 

1193 
1193 

1179 
1179 

1818 
1818 


5100 

5100 

5100 

5100 

5100 
5100 

5100 

5100 

5100 

5100 

5100 


*      Questionable  meosurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TWENTYNINE  PALMS  VALLEY 


?1000 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

1S/09E-02B01 

S 

2085,0 

6-30-57 

DR.O 

5100 

lS/09E-03Dni 

s 

2076*4 

2»n5-57 

110*8* 

1^65 

.6 

5100 

2«05=-57 

102.8 

1973 

»6 

4-24-57 

93.2 

1983 

.2 

1N/08E-01D01 

s 

1951.0 

1-18-57 

169*6 

1781 

»4 

5100 

4-26»57 

169*7 

1781 

.3 

1N/08E-09L01 

s 

2180*4 

1-17-57 

320.8 

1859 

i6 

5100 

4-24-57 

320.6 

1859 

.8 

1N/08E»12G01 

s 

1973,7 

1-18«57 

197,9 

1775 

►  8 

3100 

4-2S-57 

198»0 

1775 

.7 

1N/08E-32D01 

s 

2496.0 

4-24-57 

225*8 

2270 

.2 

5100 

1N/08E-36A01 

s 

2132*0 

2-05-57 

143*0 

1989 

»0 

5100 

2131.0 

4-25-57 

142*2 

1988 

.8 

5100 

1N/09E-04N01 

s 

1787.9 

1-18-57 

23*0 

1764 

i9 

5100 

4-26-57 

22«9 

1765 

.0 

1N/09E-04N03 

§ 

1786,9 

1-18-57 

13.4 

1773, 

.5 

5100 

4-26-57 

13.2 

1773, 

.7 

1N/09E-O50ni 

s 

1791.0 

1-18-57 

21*0 

1770, 

.0 

5100 

4-26-57 

21*0 

1770- 

.0 

lN/09e'»06E01 

s 

1837.2 

1-18-57 

64*5 

1772, 

»7 

5100 

4-26-57 

64.5 

1772, 

.7 

lN/09E-06e02 

s 

1840,0 

1-18-57 

63*0 

1777, 

.0 

5100 

4-26-57 

63.0 

1777 1 

0 

1N/09E~06J01 

5 

1821.5 

1-18-57 

47.2 

1774< 

3 

5100 

4-26-57 

47.0 

1774, 

5 

1N/09E«07H01 

s 

1843*7 

1-18-57 

69*4 

1774i 

3 

5100 

4-26-57 

69*5 

1774i 

2 

1N/09E-08D02 

s 

1821.2 

1-18-57 

50.7 

1770i 

5 

5100 

4-26-57 

49.6 

1771« 

6 

1N/09E-08H02 

s 

1819.0 

1-18-57 

44.9 

1774. 

1 

5100 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


F-      6 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TWENTYNINE    PALMS    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

1N/09E-08H02    S         1819,0 

CONT. 
1N/09E-09M02    S         1813,0 


1N/09E-09001    S  1783,6 

lN/09E»inD01    S  1805,0 

1N/09E-16G01    S  178660 

1N/09E-16H01  S  1788,0 

lN/09E-i6P01    S  1800,0 

1N/09F=-17E01    S  1874,0 

1N/09E-19A01    S  1905,0 

1N/09E-20A01    S  1818,0 

1N/09E-21E01    S  1839,0 

1N/09E-22C01    S  1814.7 

1N/09E-22C02    S  1805,9 

1N/09E-22D02   S  1815,0 

1N/09E-22D03    5  1813.7 

1N/09E-22E01    S  1827,6 


4-26-57 

44. 

9 

1774. 

a 

5100 

1-18-57 

40« 

.0 

1773. 

>0 

5100 

4-26-57 

40< 

0 

1773. 

,0 

1-18-57 

17. 

.1 

1766. 

.5 

5100 

4-26-57 

16< 

i8 

1766. 

8 

1-18-57 

274i 

»f^ 

1531. 

,0 

5100 

4-26-57 

275. 

.0 

1530. 

.0 

1-18-57 

11. 

.0 

1775. 

.0 

5100 

4-26-57 

12. 

.0 

1774. 

.0 

1-18»57 

15. 

»o 

1773. 

.0 

5100 

4-26-57 

15. 

.0 

1773. 

.0 

4-25-57 

23. 

»4 

1776. 

.6 

51  (^0 

1-18-57 

10  8. 

.5 

1765, 

>5 

5100 

4-26-57 

108. 

>4 

1765, 

i6 

1-18-57 

138. 

»0 

1767, 

»0 

5100 

4-26-57 

139. 

►  0 

1766, 

•  0 

4-26-57 

41 

►  0 

1777, 

.0 

5100 

4-27-56 

44. 

»o 

1795 

lO 

5100 

1-18-57 

43. 

»4 

1795, 

,6 

4-26-57 

43. 

i5 

1795 

.5 

1-17-57 

41. 

i9 

1772 

i8 

5100 

4-25-57 

42. 

.1 

1772, 

t6 

1-17-57 

34, 

»9 

1771 

.0 

5100 

4-25-57 

35. 

lO 

1770 

.9 

1-17-57 

44 

»n 

1771 

.0 

5100 

4-25-57 

45 

i6* 

1769 

»4 

1-17-57 

41. 

»9 

1771 

.8 

5100 

4-25-57 

42 

»1 

1771 

.6 

1-17-57 

53 

.8 

1773 

i8 

5100 

4-25-57 

54. 

il 

1773 

•  5 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TWENTYNINE    PALMS    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dote 

D!st.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

doto 
coll. 

lN/09E-26Eni    S  1896,6 

1N/09E-26N01    S  193464 

1N/09E-27C01    S  1863.2 

1N,/09E-27C02    S  I86842 

1N/09E-27K01    S  1897.0 

1N/09E-29F01    S  2080«1 

1N/09E-30001    S  212I42 

1N/09E-30002    S  2085,0 

1N/09E'»31A01    S  2085*0 

1N/09E-31C01    S  2104*0 

1N/09E»32F01    S  2055*0 

1N/09E-32G01    S  2030.0 

lN/09E-32Hn2    S  1990,0 

1N/09E-32J01    S  2046*9 

1N/09E-32R01    S  2046,9 

1N/09E-33F01    S  2008,0 


1-17-57 
4-25-57 

107.7 
108*0 

1788.9 
1788.6 

5100 

1-17-57 
4-24-57 

152.3 
150  e  6 

1782.1 

1783.8 

5100 

1-17-57 
4-24-57 

86.9 
85*0 

1776.3 
1778.2 

5100 

1-17-57 

4-25-57 

80.0 
80*1 

1788.2 
1788, 1 

5100 

1-17-57 

113.6 

1783*4 

5100 

1-17-57 

4-25-57 

?94o8 
296.3 

1785.3 
1783*8 

5100 

1-17-57 
4-25-57 

105o8 
105*8 

2015.4 

2015.4 

5100 

1-17-56 
4-25-57 

139.5 
139*5 

1945.5 
1945.5 

5100 

2-05-57 
4-25-57 

103*0 
98*0 

1982.0 
1987,0 

5100 

1-17-57 
4-25-57 

116.3 
116.8 

1987.7 
1987.2 

5100 

1-17-57 
4-25-57 

69.2 

69.3 

1985.8 
1985.7 

5100 

1-17-57 
4-25-57 

46.8 
46.8 

1983.2 
1983.2 

5100 

1-17-57 
4-25-5T 

102.4 
102*4 

1887*6 
1887.6 

5100 

1-17-56 
4-25-57 

62.8 
62*9 

1984*1 

1984.0 

5100 

1-17-57 
4-25-57 

62.8 
62.9 

1984.1 
1984.0 

5100 

1-17-57 

16.7 

1^91.3 

5100 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


F-      8 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TWENTVNINE  PALMS  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 

dato 
colt. 

1N/09E-33F01  S    2008.0 

CONT. 
1N/09E-33F02  S    1981,5 


1N/09E-33F03  S  1990. C 

1N/09E-33J01  S  1962,1 

1N/09E-34A01  S  1950«0 

1N/09E-35F01  S  1972«2 

1N/09E-35N01  S  2080,9 


1N/10E-22J01  S    1702,0 


2N/08E-26J01  S  1941,0 

2N/09E-19N01  S  1834,0 

2N/09E-30A01  5  1771,0 

2N/09E-30A02  S  1770,0 

2N/09E-31C01  S  1783,8 

2N/09E-31R01  S  1765.0 


4-24-57 

16. 

.7 

1991. 

3 

5100 

1-17-57 

1< 

.n 

1980. 

►  5 

5100 

4-24-57 

1< 

>0 

1980. 

.5 

4-24-57 

1< 

>2 

1988. 

.8 

5100 

1-17-57 

2« 

.7 

1959. 

.4 

5100 

4-24=57 

2< 

»7 

1959. 

.4 

1-17-57 

152< 

.8 

1797, 

.2 

5100 

4-24-57 

155< 

»2 

1794, 

.8 

1-17-57 

118. 

.0 

1854, 

.2 

5100 

4-24-57 

117. 

i7 

1854, 

»5 

1-25-56 

106. 

.3* 

1974. 

.6 

5100 

1-25-56 

104. 

.0 

1976, 

.9 

2-05=57 

110. 

»0* 

1970. 

i9 

2-05-57 

107. 

>5 

1973. 

t4 

1-17-57 

295. 

.9 

1406. 

.1 

5100 

1-17-57 

295. 

»9 

1406, 

»1 

4-25-57 

298. 

.9 

1403. 

.1 

4-25-57 

298. 

.9 

1403. 

.1 

1-18-57 

156. 

A 

1784, 

.9 

5100 

4-26-57 

156. 

.2 

1784. 

,8 

l-lB-57 

70. 

s6 

1763. 

.4 

5100 

4-26-57 

70. 

>0 

1764. 

.0 

1-18-57 

DR. 

.0 

5100 

4-26-57 

DR. 

iO 

4-26-57 

.4 

1769. 

>6 

5100 

1-18-57 

18. 

»7 

1765. 

>1 

5100 

4-26-57 

18. 

»5 

1765. 

.3 

4-26-57 

17« 

3 

1747, 

7 

5100 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


P- 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COPPER   MOUNTAIN   VAkLEY 


71100 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Disf.  R.P. 

to  wafer 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

1N/06P-25M01  S  2714.7 

1N/06E-28L01  S  2971,2 

1N/06E-29L01  S  3150«0 

lN/06E-29Nni  S  3190,0 

1N/06E-29R01  S  3156,0 

1N/06E-31P01  S  3280,0 

1N/07E-14N01  S  2351,0 

1N/07E-21J01  S  2440,0 

1N/07E-22E01  S  2425,0 

lN/07E-26Dni  S  2382*0 

1N/07E-26N01  S  2472»0 

1N/07E-28OO1  S  2483*0 

1N/07E»30P01  S  2646*0 

1N/07E-32C01  S  2671*0 


4-01-56 

408t0* 

2306*7 

5100 

1-16-57 
4-23-57 

21346 
2l3e0 

2757*6 

2758*2 

5100 

l-l6-=57 

4-24-57 
4-24-57 

167.0 
171*5 
171.8 

2983*0 
2978*5 
2978*2 

5100 

4-24-57 

236*3 

2953.7 

5100 

4-2'^-97 

252.3 

2903.7 

5100 

1-16-57 
4-23-57 

292.9 
292.9 

2987.1 
2987*1 

5100 

1-16-57 
4-24-57 

185.4 
185.3 

2165*6 

2165.7 

5100 

1-16-57 
4^24-57 

262*1 
260.2 

2177.9 
2179.8 

5100 

1-16-57 
4-23-57 

245.8 
250.2 

2179*2 
2174*8 

5100 

1-16-57 
4-24-57 

211.0 
212.4 

2171*0 
2169.6 

5100 

1-17-57 
4-24-57 

169.1 
169.2 

2302.9 
2302.8 

5100 

4-24-57 

178.9 

2304.1 

5100 

4-24-57 

368.5 

2277*5 

5100 

4-24-57 

303.6 

2567,4 

5100 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation  '   **      1 U 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

WARREN    VALLEY 


71200 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feel 

Agy. 
data 
coll. 

15/05E-02A01    S  3292.0 

1S/05F-02B01    S  5282*0 

1S/05E-02C01    S  3319,0 

1S/05E-02C02    S  3314«0 

1S/05E-03B01    S  3335,0 

1S/05E-04R02    S  3492,0 

1N/05E-35N01    S  5298,0 

1N/05F-36H01    S  3211*5 

1N/05F-36K01    S  5234*0 


1-16-57 

184«^ 

1-16-5? 

172*4 

4-23«5? 

172*7 

1-16-57      203*8 
4-23-57      204*4 


1-16-57 

198.8 

4-23-57 

200.7 

1-16-57 

212*3 

4-23-57 

213*9 

1„16^57 

51,9 

4-23-57 

52.3 

1-16-57 

184.0 

4-23-57 

179.6 

1-16-5? 

116.1 

4-23-57 

115*4 

1-16-57  126.6 

1-16-57  126*6 

4-23-57  126.9 

4-23-57  126.9 


3107.1 

3109.6 
3109.3 

3115.2 
3114,6 

3115.2 
3113.3 

3122.7 
3121,1 

3440.1 
3439.7 

3114.0 
3118,4 

3095.4 
3096*1 

3107*4 
3107.4 
3107.1 
3107.1 


5100 
5100 

5100 

5100 

5100 

5100 

5100 

5100 

5100 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


F-    11 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

0EAf5MAN   VALLEY 


T1300 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

1N/06E-O40ni    S         3186s0 


1N/06E-09001    S         3217*0 


1N/06E-09002    S         3220.0 


lN/06E-'inF01    S         3107.0 


1-16-57 
4-23-57 

464.8 

460.9 

2721*2 
2725*1 

5100 

1-16-57 
4-23-57 

397.9 

398*1 

2819.1 
2818.9 

5100 

1-16-57 
4-23-57 

397*9 
398*1 

2822*1 
2821.9 

5100 

1-16-57 
4-23-57 

?41.0 
241*5 

2866*0 
2865*5 

5100 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


F-    12 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
JOHNSON    VALLEY 


71800 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dole 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

4N/03F-24O01    S         2834,0 


4N/04E-19C01    S         2775,0 


11-01-56 
3-06-57 

11-01-56 
3-06-57 


54.7 
54»7 

44.3 
44.1 


2779.3 
2779.3 

2730.7 
2730.9 


5000 
5000 


Questionable  meosurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


F-    13 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

LUCERNE   VALLEY 


71900 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 
elev., 
Feet 

Agy. 
dato 
coll. 

4N/01E-03P01  S  2935«0 

4N/01E-05H01    S  2906,0 

4N/01E-06F01    S  2880,0 

4N/01E-06001    S  2893,0 

4N/01E"06R01    S  2896,0 

4N/01E-n7R01    S  2940.0 

4N/01E-08D01    S  2904,0 

4N/01E-12P01    S  2971,4 

4N/01E-13M01    S  3020,0 

4N/01E-17K01    S  2990,0 

5N/01E-06C01    S  2970.0 

5N/01E-06NO1    S  2919,0 

5N/01E-08C01    S  2936.0 

5N/01E-10H02    S  3033,0 


3-n7-=57      101.6* 


2831.4 


11-01-56 

3-07-57 


11- 

3- 


'07- 


•56 

'57 


4-10»56 

12-20-56 

5-01-57 

12-20-56 
5-01-57 

4-10-56 

12-20-56 

5-01-57 

4-10-56 
12-20-56 

4-10-56 

12-20-56 

5-01-57 

11-01-56 
3-06-57 

11-01-56 
3-06-57 

4-10-56 

12-20-56 

5-01-57 

4-10-56 

12-20-56 

5-01-57 

11-01-56 
3-07-57 


100 
96 

74 
72 

85 
84 
85 

84 
85 

96 
96 
97 

109 
98 

125 

117 
124 

171 
172 

130 
130 

155 
155 
159 

101 
106 

104 

115 
115 


2805 
2809 

2805 
2807 

2807 
2808 
2807 

2812 
2811 

2^44 
2845 
2842 

2794 
2805 

2846 
2854 
2847 

2848 
2847 

2859 
2859 

2815 
2815 
2811 

2818 
2813 
2815 

2820 
2820 


3-07-57      198.0 


2835.0 


5000 
5000 

5000 

5100 

5100 
5100 

5100 
5100 

5000 
5000 
5100 

5100 

5000 
5000 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


F-    14 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

LUCERNF  VALLEY 


Stale  Wen 
Number 

R.P.  elev., 
Fee» 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 
elev.. 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

5N/01E-17CO1  S  2890«,0 

5N/01E-20E01  S  2855t0 

5N/01E-20F01  S  2860.0 

5N/01E-27H01  S  2931  <,0 

5N/01E-32C01  S  2870.5 

5N/01E-33F02  S  2888*0 

6N/01E-310ni    S  3030.0 

4N/01W-09001  S  29T&40 

4N/01W-09R01  S  2970.0 

4N/01W-11001  S  2933.9 


4N/01W"=12F01  S  2916,0 

4N/01W-12M01  5  2930.0 

4N/01W-14B01  S  2945.0 

4N/01W-14P01  S  3026.0 


4-in^56 

7683 

2813. 

7 

5100 

12=-20=56 

78  4  9 

2811* 

1 

5-01-57 

78*9 

2811< 

1 

4-10-56 

58c0 

2797, 

0 

5100 

12-20--56 

52*0 

2803. 

0 

5-01-57 

54*0 

2801. 

0 

11-01-56 

55e8 

2804, 

2 

5noo 

3-07-57 

52.9 

2807. 

1 

ii-m-56 

9369 

2837, 

1 

5000 

3-07-57 

94el 

2836c 

9 

3-07=57 

64  e  8 

2805, 

.7 

5000 

4-10-56 

74.0 

2814, 

>0 

5100 

12-20-56 

74  eO 

2814, 

>0 

5-01-57 

74«0 

2814, 

.0 

4-l'*i-56 

?07o0 

2823, 

kO 

5100 

10-20=56 

223.0 

2807, 

►  0 

5-01-57 

213»0 

2817, 

.0 

4-in==56 

42«7 

2933, 

.3 

5100 

12-18-56 

43*8 

2932, 

»2 

5-01-57 

42.0 

2934, 

•  0 

12-18-56 

41.0 

2929 

.0 

5100 

5-01-57 

41.0 

2929 

lO 

4-in^56 

52.2 

2881 

.7 

5100 

5-18-56 

53.8 

2880 

.1 

ll-m-56 

54.2 

2879 

.7 

5000 

5-01-57 

53. n 

2880 

.9 

5100 

3-07-57 

91.7 

2824 

.3 

5000 

3-07-5? 

72.5 

2857 

.5 

5000 

11-01-56 

.3 

2944 

►  7 

5000 

3-06-57 

FL.O 

ll_ni-56 

26.3 

2999 

.7 

5000 

3-06-57 

25.7 

3000 

.3 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation  '   "      -I.  ' 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

LUCERNE    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dais 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

4N/01W-18E01  S    2970.5 


4N/01W--21E02    S         3090.0 


4N/02W-13A01    S         2980^0 


5N/01W'-01C01    S         2919^0 


5N/01W~niF02  S    ?919eO 


5N/01W-01L01  S    2902.0 


5N/01W-01R03    S         289le0 


5N/01W-12B01    S         2890dO 


5N/01W-22B01    S         2850.0 


5IV1/01W»25G01    S         2851.0 


5N/01W-35O01    S         2856.0 


6N/01W-05JO1    s         3250.0 


6N/01W-05R01    S         3210.0 


6N/01W~22P01    S         3050.0 


12-18-56 

5-01--57 

11-01-56 
3-06-57 

12-18-'56 
5-01-57 

4-10-56 
12-20-56 

4-10-56 
12-20-56 

4-10-56 
12-20-56 

5-01-57 

11-01-56 
3-07-57 

4-in-56 

12-20-56 

5-01-57 

ll-ni-56 
3-07-57 

11-01-56 
3-07-57 

n-nt-56 

3-07-57 

4-1^-56 

12-20-56 

5-01-57 

4-10-56 

12-20-56 

5-01-57 


57.6 
57.2 

1448? 
143.8 

7296 
66s3 

106*0 
106.0 

106.0 
106.0 

90.0 
93.0 
95.0 

83o0 
81.0 

78.6 
S0.8 
81.6 

48.6 
46.5 

46.8 
44.0 

39.1 
36»7 

1  24  . 1 
121*5 
123.7 

147*7 
142.8 
145.4 


2912.9 
2913.3 

5100 

2945»8 
2946.2 

5000 

2907.4 
2913.7 

5100 

2813.0 
2813.0 

5100 

2813.0 
2813.0 

5100 

2812.0 
2809.0 
2807.0 

5100 

2808.0 
2810.0 

5000 

2811.4 
2809o2 
2808.4 

5100 

2801.4 
2803.5 

5000 

2804.2 
2807.0 

5000 

2816.9 
2819.3 

5000 

3125*9 
3128.5 
3126.3 

5100 

3062.3 
3067*2 
3064*6 

5100 

5-01-57      161.0 


2889.0 


5100 


I 

i 


! 


*      Questionable  measurement 

**  Approximote  Reference  Point  elevation 


F-    16 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WElLS 

LUCERNE   VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 
coll. 

State  Wen 
Number 

RJ>.  elev., 
Feet 

Date 

to  water 
surface. 

surface 
elev.. 

Feet 

Feet 

6N/01W-27B01  5  3041,0 

6N/01W-35A01  S  297060 

6N/01W-36K01  S  2953,0 

6N/01W-36K02    S  2932,0 


ll-n1~56  150.5  2890.5  5000 

3-07-57  150. A  2890.6 

ll-0"l-56  152.3  2817,7  5000 

3-07-57  152.0  2818.0 

12-20-56  117.0  2836.0  5100 

12-20-56  114.0  2818.0  5100 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation  '  -••  ' 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

MORONGO  VALLEY 


72000 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

1S/04E-14N01 

S 

2730.0 

1-16-57 
4-23-57 

ISOftS 
1814  2 

549*2 
548,8 

5100 

lS/04e-22J01 

S 

2745.0 

1-17-57 
4-23-57 

166.1 
168*3 

578,9 
576*7 

5100 

lS/04e-23002 

S 

2758,0 

1-16-57 
4-23-57 

131.9 
132.1 

626,1 
625*9 

5100 

1S/04E-28K01 

3 

2565.0 

1-16-57 

4-23-57 

20.7 
20*9 

544*3 
544,1 

5100 

1S/04E-29J01 

S 

2608.0 

1-16-57 
4-23-57 

83.8 
84*0 

524  a  2 
524.0 

5100 

1S/04F-32C01 

S 

2648 «0 

1-16-57 
4-23-57 

115*6 

116*2 

532.4 
531.8 

5100 

1S/04E-32G01 

S 

2635.0 

1-16-57 
4-23-57 

56.5 
56*8 

578.5 
578.2 

5100 

1S/04E-33C01 

s 

2551,0 

4-23-57 

2*6 

548.4 

5100 

2S/01E-03X01 

s 

5000,0 

2-03-56 
3-30-56 
5-25-56 
7-27-56 
9-28-56 
11-30-56 
1-25-57 
3-29-57 

6.7 
6*6 
2.5 
4*3 
6*3 
8*7 
9.0 
8.1 

993.3 
993.4 
997.5 
995.7 
993,7 
991,3 
991.0 
991.9 

5713 

2S/01E-03X02 

s 

5000.0 

2-03-56 
3-30-56 
5-25-56 
7-27-56 
9-28-56 
11-30-56 
1-25-57 
3-29-57 

33*3 
29.6 
27*5 
26*6 
30.4 
33.2 
33.9 
29,8 

966.7 
970*4 
972.5 
973.4 
969.6 
966.8 
966.1 
970.2 

5713 

2S/01E-17F01 

s 

3730,0 

5-25-56 

51*9 

678*1 

5713 

2S/01E-29C01 

s 

3442,0 

3-30-56 

11-30-56 

1-25-57 

161*0 
214*8 
199*5 

281*0 
227.2 
242*5 

5713 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


F-    li 


I 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

MORON GO   VALLEY 


Stote  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elov., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

2S/01E-29D01    5         3455.0 


2S/01E-29P01    S         3278e0 


2S/01E-33K01    S         2804,0 


3S/01E-03Cni    §         2592,4 


3S/01E-07E01    S 


25?  UO 


3S/01E-08Pni    S         241545 


3S/01W-01N^1    S         2603»1 


3-3 0-56 

144.1 

310.9 

5713 

ll»30-=56 

165.1 

289.9 

1-25-57 

160.3 

294.7 

3"29~57 

158«8 

296.2 

3-30-56 

15^.0 

119.0 

5713 

5-25'*56 

159.0 

119.0 

11 »3 0-56 

183.0 

95.0 

1=,25"»57 

1 79  *  9 

98.1 

3-29-57 

174.1 

103.9 

2^03*56 

22.6 

781.4 

5713 

3»30--5€ 

23.0 

781.0 

5-25=-56 

22*5 

781.5 

7»27--56 

22.6 

781.4 

9-28-56 

22.9 

781.1 

10-30-56 

23.1 

780.9 

l-25==57 

23.3 

780.7 

^"29-57 

22«9 

781.1 

6-24-57 

22.8 

781.2 

2-03-56 

75.3 

517.1 

5713 

3-30-56 

73.9 

518.5 

5-25-56 

78.1 

514.3 

7-27-56 

82.8 

509.6 

9-28^56 

88.9 

503.5 

11-30-56 

92.2 

500.2 

1-25-57 

86.7 

505.7 

3-29=57 

83.7 

508.7 

1-25-57 

?T2.8 

?48.2 

5713 

6-24-57 

278.1 

242.9 

2-03-56 

377.2 

38.3 

5713 

9-28-56 

381.2 

34.3 

11-30-56 

379*9 

35.6 

l'"25~57 

379.1 

36.4 

3-29-57 

379s9 

35.6 

6-24-57 

334.6 

80.9 

2-03-56 

312e3 

290.8 

5713 

3-30-56 

312.2 

290.9 

5-25-56 

312.8 

290.3 

7-27-56 

313.8 

289.3 

9-28-56 

314.9 

288.2 

*      Questionable  measurement 

'*  Approximate  Reference  Point  elevation 


F-    19 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

M0R0N60   VAlL^Y 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

3S/01W-0lNni    S         260341 
CONTo 


3S/01W-12E01    S         2580*0 


3S/01W-12Hni    S         2544»3 


11-30-56 

315*5 

l-25«57 

315«6 

3-2«)-57 

?1S»B 

6-24-57 

318.1 

8-08-56 

330»0* 

9-28-56 

?91e7 

12-28-56 

293*2 

1-03-57 

29265 

1-11-57 

292.1 

1-17-57 

291.7 

1-27-57 

2916  0 

2-04-57 

289*3 

2-14-57 

289.0 

2-03-56 

2  8790 

3-30-56 

28662 

5-25-56 

286o9 

7-27-56 

287*9 

9-27-56 

288*8 

11-30-56 

289.1 

1-25-57 

288.2 

287  *  6 

287.5 
287.3 
285.0 

250.0 
288.3 
286.8 
287,5 
287.9 
288.3 
289 . 0 
290.7 
291.0 

257,3 
258.1 
257.4 
256.4 
255*5 
255.2 
256.1 


5713 


5401 


5713 


I 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


F-    20 


i 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COACHPLLA    VALLEY 


72100 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 
elev., 
Feet 

Agy- 

data 
coll. 

2S/01E-17L01    S 


3696»0 


2S/01P-29H01    S         3158,0 


2S/01F-33J01    S         2750,0 


2S/01E-33J02    S         2768,0 


2S/04E-25J01  S    1164,0 


7-02--56 

35i 

.0* 

3661. 

0 

8-06*56 

59. 

0* 

3637. 

0 

9-04=-56 

87 « 

.0* 

3609. 

.0 

10-01»56 

95. 

0* 

3601. 

0 

11-05-56 

70. 

0* 

3626. 

.0 

12-03-56 

53. 

.0* 

3643. 

.0 

1„07»57 

29. 

.0 

3667. 

.0 

2-04-57 

15. 

.0 

3631. 

.0 

3-04-57 

11- 

.0 

3685. 

.0 

4-22-57 

16. 

0 

3680. 

>0 

7-02-56 

91. 

.n 

3067. 

>0 

8-06=56 

103. 

.0 

3055. 

.0 

9-04^-56 

111. 

»0 

3047, 

.0 

1-07-57 

81. 

>0 

3077. 

»0 

2-04-57 

84. 

.0 

3074. 

.0 

3-11-57 

84. 

.0 

3074. 

.0 

4-22-57 

69. 

>0 

3089. 

.0 

7-n?=56 

70. 

»0* 

2680. 

•  0 

8-06-56 

87. 

tO* 

2663. 

kO 

9-04-56 

73. 

lO* 

2677. 

.0 

10-01-56 

95. 

)0* 

2655. 

lO 

11-05-56 

73. 

(0* 

2677 

.0 

12-03-56 

84. 

.0* 

2666, 

tO 

1-07-57 

67. 

.0* 

2683. 

,0 

2-04-57 

66. 

»0* 

2684. 

.0 

3-04-57 

68. 

►  0* 

2682 

.0 

4-01-57 

70. 

.0* 

2680 

.0 

4-22-57 

66. 

kO* 

2684 

•  0 

7^no>56 

90. 

»0* 

2678 

•  0 

8-06-56 

85 

,0* 

2683 

.0 

9-04-56 

86 

lO* 

2682 

•  0 

10-01-56 

87 

.0* 

2681 

.0 

11-05-56 

74 

»0* 

2694 

.0 

12-03-56 

75 

»0 

2693 

.0 

1-07-57 

76 

►  0 

2692 

dO 

2-04-57 

74 

.0 

2694 

.0 

3-04-57 

78. 

.0 

2690 

lO 

4-22-57 

76. 

.0 

2692 

iO 

7-05-56 

129 

»5 

1034 

.5 

8-02-56 

130 

.3 

1033 

i7 

9-05-56 

130 

>4 

1033 

.6 

4103 


4103 


4103 


4103 


4103 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


^i 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COACHELLA   VALLEY 


Stale  Wall 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feel 

Agy. 

data 
coll. 

2S/04F-25J01 

s 

1164.0 

10-29-56 

130*8 

1033.2 

4103 

CONT« 

12-06-56 

1-11-57 
2-05-57 
3-11-57 
6-03-57 
7-05-57 

131.2 

131*1 
131*4 

131.4 
131.5 
131*8 

1032*8 
1032.9 
1032.6 
1032,6 
1032.5 
1032*2 

2S/05E-30O01 

s 

1101,0 

2-29-56 

10-29-56 

4-30-57 

88.9 

93»4 
94. 4» 

1012*1 
1007.6 
1006.6 

4103 

3S/01E-17P01 

s 

2410,0 

7-02-56 
8-06-56 
9^04-56 
10-01-56 
4-22-57 

370.0 
370.0 
370.0 
370*0 
370.0 

2040.0 
2040*0 
2040.0 

2040.0 
2040,0 

4103 

3S/03E-08M01 

s 

1344,5 

7-05-56 
8-02-56 
9-05-56 
10-29-56 
12-06-56 
1-11-57 
2-05-57 
3-11-57 
4-29-57 
6-03-57 
7-05-57 

206*5 
206.7 
207*3 
207.6 
207.7 
208.1 
208.2 
208.6 
208.9 
209.2 
209*3 

1138.0 
1137.8 
1137.2 
1136.9 
1136.8 
1136.4 
1136.3 
1135.9 
1135.6 
1135.3 
1135.2 

4103 

3S/04E-10J01 

s 

870,0 

10-29-56 
4-30-57 

107.2 
102.5 

762.8 
767.5 

4103 

3S/04E-11B01 

s 

911.0 

8-0?-56 
9-05-56 
10-29-56 
12-06-56 
1-11-57 
2-05-57 
3-11-57 
4-30-57 
6-03-57 
7-05-57 

145.1 
145.1 

145.2 
145.2 
145.1 
145.0 
145.7 
145.4 
145.2 
145*1 

765.9 
765,9 
765.8 
765.8 
765.9 
766.0 
765.3 
765.6 
765.8 
765.9 

4103 

3S/04E-11H01 

s 

871,0 

7-05-56 

104.0 

767.0 

4103 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


F-    22 


11 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COACHELLA  VALLEY 


Stole  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

3S/0AE-11H01 
COHJt 


871«0 


3S/05F-08M01  S 


861,0 


3S/05E-17K01  S 


780.0 


4S/04E-01N01  S 


482,0 


4S/04E-01P01  S 


490,0 
481,4 


4S/04E-02N01  S     550,0 


8-07=56 
9-05-56 
10-29-56 
12-06-56 
3-11-57 
4-30-57 
6-03-57 

7«05-56 
8-02-56 
9-05-56 
10-29-56 
12-06-56 
1-07-57 
3-11-57 
4-30-57 
6-03-57 
7-05-57 

4-06-56 

10-29-56 

10-29-56 

4-30-57 

4«3n-57 

8-22-56 

10-24-56 

11-30-56 

1-22-57 

3-11-57 

3-29-56 
4-20-56 
5-15-56 
6-06-56 
8-22-56 
10-24-56 
ll_3n-56 
1-22-57 
3-n-57 

8-26-56 
10-24-56 
11-30-56 

1-22-57 


104 
104 
104 
103 
102 
102 
102 

64 
64 
64 
67 
67 
64 
66 
65 
65 
66 

34 
27 

^  . 

34 

34 

250 
251 
251 
251 
252 

256 
257 
257 
258 
250 
251 
251 
251 
252 

250 
251 
251 
251 


1 

2 

■a 
-y 

2 

8 

5 
8 

1 

0 

7* 

0* 

4» 

1 

5* 

2* 

4* 

7* 

6 
3 
3 
8* 

8* 

1 
3 
2 
9 
5 

9 
4 
4 

1 
1 
3 
2 
9 
5 

1 
3 
2 

9 


766 
766 
766 
767 
768 
768 
768 

796 
797 
796 
794 
793 
796 
794 
795 
795 
794 

745 
752 
752 

745 
745 

231 
230 
230 
230 
229 

233 
232 
232 
223 
231 
230 
230 
229 
228 

299 
298 
298 
298 


4103 


4103 


4103 


4103 


4103 
4103 


4700 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


23 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COACHELLA    VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

State  Wen 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

to  water 

surface. 

Feet 

surface 
elev.. 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

4S/04E-02N01    5 

550*0 

3-11=57 

252*5 

297.5 

4700 

CONT* 

5-24-57 

253*3 

296.7 

6-30=57 

253*6 

296.4 

4S/04E-'11K01    S 

480,0 

3*30-56 

?42e8» 

?3?*2 

4103 

485.2 

8-26-56 

240*2 

245*0 

4700 

9-25-56 

240*6 

244,6 

11-02-56 

241*0 

244*2 

11-30-56 

241.0 

244*2 

1-22-57 

241.5 

243*7 

3-11-57 

242*3 

242*9 

4-12-57 

242*4 

242*8 

5-24=-57 

243*0 

242*2 

6-30-57 

244*2 

241.0 

4S/04E-11001    S 

462.0 

3-30-56 

925.6* 

236*4 

4103 

8-22-56 

227*5* 

234*5 

464,0 

8-26-56 

??765 

236.5 

4700 

462,0 

9-25-56 

229.8* 

232.2 

4103 

464,0 

11-02-56 

219.4 

244.6 

4700 

11-30-56 

219*4 

244,6 

1-22-57 

219*5 

244,5 

3-11-57 

220*5 

243.5 

4-12-57 

220.4 

243.6 

5-25-57 

221*2 

242*8 

6-30-57 

222*2 

241.8 

4S/04E-=23C01    S 

462,0 

3-30^56 

202*3* 

259*7 

4103 

8-22-56 

205*7* 

256*3 

428,2 

8-26-56 

205*7* 

222.5 

4700 

9-25-56 

199*2 

229.0 

11-02-56 

199.6 

228.6 

11-30-56 

200*0 

228*2 

1-22-57 

200*5 

227*7 

3-11-57 

200.8 

227. 4 

4-12-57 

201.3 

226*9 

5-24-57 

204*6* 

223*6 

6-25-57 

203*8* 

224*4 

4S/04E-23E01    S 

435.0 

8-26-56 

223.7* 

211*3 

4700 

1-22-57 

205*4 

229*6 

3-11-57 

205*8 

229.2 

4S/04E-25G01    S 

406,0 

3-30-56 

181*0 

225.0 

4103 

4-20-56 

181*3 

224*7 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


F-    24 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COACHELLA   VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Disl.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 
elev.. 
Feet 

Agy. 

dota 
coll. 

4S/04F-25G01  S 
CONT. 


406«0 


4S/04E-25H01  S 


500.0 


4S/05E-19D01  S     350*0 


342  cO 
4S/05E-33Dni  S  285*0 
4S/06E-18N01  S     246,0 

4S/06E-27N01  S     180.0 


5S/06F-220ni  S     222,0 


5S/07E-08J01  S 


59,0 


6-06-56 

182< 

.0 

8-22-56 

183< 

»1 

9-25-56 

183< 

i2 

11-02-56 

183< 

t5 

11-30-56 

184, 

►  0 

1-22-57 

184 

►  7 

3-11-57 

1651 

•  1 

4-12-57 

1S5, 

>4 

8-26'=56 

183. 

.1 

9-25-56 

183< 

»2 

11-02=56 

183. 

►  5 

11-30-56 

184. 

»0 

1-22-57 

184. 

>? 

3-11-57 

185. 

il 

4-12-57 

185. 

>4 

5-24-57 

186. 

.0 

6-25-57 

186. 

:1 

8-26-56 

169. 

.8 

9-25-56 

170. 

»3 

11-02-56 

170. 

>4 

11-30-56 

171. 

>0 

1-22-57 

171. 

k6 

3-11-57 

172. 

►  0 

4-12-57 

172. 

►  3 

5-24-57 

172. 

k6 

6-25-57 

164. 

>8 

10-29-56 

127, 

►  0 

9-05-56 

87. 

.9 

12-13-56 

86. 

i5 

3-27-57 

88. 

»0 

9-06-56 

87, 

.3 

12-13-56 

83. 

»2 

2-14-57 

86. 

t6 

3-27-57 

87. 

.1 

8-30-56 

114. 

»9 

12-17-56 

111. 

>3 

3-28-57 

112* 

7 

8-20-56 

55i 

t6 

224*0 

4103 

222.9 

222.8 

222.5 

222.0 

221.3 

220.9 

220.6 

316.9 

4700 

316.8 

316.5 

316.0 

315.3 

314.9 

314.6 

314.0 

313.9 

180.2 

4700 

179.7 

179.6 

179.0 

178.4 

178.0 

177.7 

177.4 

177.2 

4700 

158.0 

4103 

158.1 

4100 

159.5 

158.0 

92.7 

4100 

96.8 

93.4 

92.9 

107.1 

4100 

110.7 

109.3 

3.4 


4100 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


25 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COACHELLA   VALLFY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

DQte 

Disi.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coil. 

5S/07F-08J01 

S 

59,0 

11-28-56 

52.7 

6.3 

4100 

CONT. 

3-27-57 

52o4 

6.6 

5S/07E'-21F02 

S 

26o0 

8-29-56 

56.3 

— 

30.3 

4100 

12-13-56 

52.9 

~ 

26.9 

3-27-57 

52.7 

— 

26.7 

6S/07F-10GO1 

s 

5.0 

8»27-56 

38.9 

-i 

33.9 

4100 

11-27-56 

37.7 

- 

32.7 

3-27-57 

38.1 

- 

33.1 

6S/08F-05R01 

s 

-      82.0 

3-29-56 

12.7 

— 

69.3 

4100 

11-28-56 

7.4 

- 

74.6 

3-27-57 

8.4 

- 

73.6 

6S/08F-l9Rni 

s 

-    107,0 

3-3^-56 

12-14-56 

3-27-57 

FL.O 
FL.O 
FL.O 

— 

4100 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


F-    26 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

BORREGO   VALLEY 


72400 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dote 

Disf.  R.P. 

to  wafer 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feel 

A9V- 
data 
coll. 

9S/06E~36A01  S 

ins/06F-08B01  S 

10S/06F-?1A01  S 

10S/06F=?4K01  S 

10S/06E-29N01  S 

10S/06P-35N01  S 

10S/06E-36001  S 

10S/07E-19Mni  S 

115/06F-05P01  S 

11S/06E»11D02  S 

llS/06E-llMni  S 

11S/06E-15F01  S 

11S/06F'=?2A01  S 

11S/07E-07N01  S 

11S/07E-20P01  S 


598,0 

3-15™57 

16«8 

581* 

2 

5000 

760*0 

11-16-56 

299.6* 

460* 

.4 

5000 

11-16-56 

255.5 

504, 

.5 

664,0 

11-16-56 

150.0 

514* 

»0 

5000 

3-15-57 

134.4 

509  < 

t6 

9-03-57 

143.8 

520< 

.2 

600,0 

11-16-56 

71.2 

528, 

.8 

5000 

3-15-57 

71.0 

529( 

►  0 

596,0 

11-16-56 

102oO 

494, 

kO 

5000 

550,0 

11-16-56 

31*2 

518, 

i8 

5000 

3-15=57 

38.6 

511, 

,4 

536,0 

7-02-56 

56c0 

480, 

kC 

5000 

11-16-56 

55.5 

480, 

.5 

3-15=57 

56.7 

479 

»3 

600,0 

11-16-56 

89.1 

510, 

.9 

5000 

3-15-57 

87.8 

512- 

.2 

602,0 

ll»16-56 

129.3 

472, 

»7 

5000 

3-15-57 

129.6 

472, 

.4 

498^0 

T-0?°56 

49.0* 

449, 

.0 

5000 

11-16-56 

25.4 

472 

.6 

3-14-57 

57.8* 

440 

.2 

488,0 

11-16-56 

14.8 

473, 

.2 

5000 

3-14-57 

19*8* 

468. 

»2 

521,0 

3-15-57 

51.0 

470, 

tO 

5000 

500,0 

11-16-56 

53.5* 

446, 

,5 

5000 

3-14-57 

52.9* 

447, 

►  1 

499,0 

11-16-56 

30.9 

468, 

il 

5000 

3-14-57 

31.5 

467, 

.5 

560,0 

11-16-56 

73.8 

486, 

>2 

5000 

3-15-57 

72.7 

487, 

.3 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


27 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

OCOTILLO   VALLEY 


72500 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

dato 
coll. 

12S/08E-22E01    S 


121,0 


11-16-56 
3-15-57 


101*9 
101*9 


19*1 
19.1 


5000 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


F-    28 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    FELIPE   VALLEY 


72700 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

12S/04E-24K01    S         2431,0 
125/05F-34J02  S    2281e0 


3-14-57 

24*4 

2406*6 

5000 

3»14-57 

35.1 

2225.9 

5000 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


29 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

VALLFCITO-CARRIZO    VALLEY 


72800 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

14S/05F-02X01    S 
14S/06E-16Xni    S 
15S/08E=08X01    S 

2061.0 

1670,0 

600.0 

3-14-57 
3-14-57 
3-14-57 

75.4 
22.9 

58.7 

1085.6 
1647.1 

541.3 

5000 
5000 
5000 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


F-  :^o 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

IMPFRTAL    VALLEY 


73000 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  wafer 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

12S/09E-23D01    S 


10.0 


11-16-56 
3-15-57 


133.5* 
65*0 


123*5 
55.0 


5000 


*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


31 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

OGILBY    VALLEY 


73500 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

l5S/20E-'09Ani  S 


484.0 


5-15-57   105.5 


378.5 


5050 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


F-    32 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

ARROYO    SECO    VALLEY 


73700 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

11S/20E-15E02    S 


859,0 


5-15-57 


53.3 


805.7         5050 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


F-    33 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

VIDAL    VALLEY 


74200 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.r 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

1N/23E^09E-01    S 


927.0 


5-15-57      688«2 


?38.8 


5050 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


F-    34 


PLATE  F-l 


HPCAiAL     OAH 


LEGEND 

"^^S  GROUND  WATER  BASIN  AND  NUMERICAL 
—-■^DESIGNATION  OF  BASIN 

I  REGION  BOUNDARY 

1  GROUND  WATER  VALLEY  BOUNDARY 

-  — ^    GROUND  WATER  BASIN  BOUNDARY 


STATE   OF   CALIFORNIA 

DEPARTMENT    OF    WATER    RESOURCES 

WATER  SUPPLY  CONDITIONS  IN  SOUTHERN 
CALIFORNIA  DURING  1956-57 

LOCATION  OF  GROUND  WATER  BASINS 
COLORADO  RIVER  BASIN  NO.  7 

SCAL£  OF  UILES 
5  0  %  10  15  20 

I  I  II  I  I  I  feiiiiigg^ 


NUMJBICAL  DESIGNATIOHS  OF 
(aOUHD  WATIE  VALLEYS  ARD  BASINS 


7-1.00       Lanfalr  Valley 

7-2.00       Fenner  Valley 

7-3.00       Ward  Valley 

7-1*. 00       Rice  Valley 

7-5.00       Chuckawalla  Valley 

7-6.00       Pinto  Valley 

7-7.00       Cadiz  Valley 

7-8.00       Bristol  Valley 

7-9-00  Dale  Valley 

7-10.00  Twentynlne  Paljna  Valley 

7-11.00  Copper  Mountain  Valley 

7-12.00  Warren  Valley 

7-13.00  Deadtimn  Valley 

7-1't.OO  Lavlc  Valley 

7-15.00  Bessemer  Valley 

7-16.00  Ames  Valley 

7-17-00  Means  Valley 

7-18.00  Johnson  Valley 

7-19.00  Lucerne  Valley 

7-20.00  Morongo  Valley 

7-21.00  Coachella  Valley 

7-22.00  West  Salton  Sea  Valley 

7-23.00  Clark  Valley 

7-2U.OO  Borrego  Valley 

7-25.00  Ocotillo  Valley 

7-26.00  Terwllliger  Valley 

7-27.00  San  Felipe  Valley 

7-28.00  Vallecito-Carrizo  Valley 

7-29.00  Coyote  Wells  Valley 

7-30.00  Imperial  Valley 

7-31.00  Orcopia  Valley 

7-32.00  Chocolate  Valley 

7-33-00  East  Salton  Sea  Valley 

7-3't.OO  Amos  Valley 

7-35.00  Ogilby  Valley 

7-36.00  Yuma  Valley 

7-37.00  Arroyo  Seco  Valley 

7-38.00  Palo  Verde  Valley 

7-39.00  Palo  Verde  Mesa 

7-'t0.00  Qulen  Sabe  Point  Valley 

7-Ul.OO  Calzona  Valley 

7-'t2.00  Vidal  Valley 

7-'*3.00  Chemehuevis  Valley 

7-'tU.0O  Needles  Valley 

7-'<5.0O  Piute  Valley 

7-'t6.00  Canebrake  Valley 

7-lt7.00  Jacumba  Valley 


^fSl^fe 


KEY      MAP 


'  DESlGNflriON   OF  BASIN 
^^"  ^^*  REGION  SOUNOftRT 
^^^m^mm  GBOUND  WATER  VALLEY  BOUNDARY 
^  — —  —    CROgNO  WATER  8ASIN  BOUNDARY 


7-47.00  '^ 


STATE    OF    CALIFORNIA 

DEPARTMENT    OF    WATER    RESOURCES 

WATER  SUPPLY  CONDITIONS  IN  SOUTHERN 
CALIFORNIA  DURING  1956-57 

LOCATION  OF  GROUND  WATER  BASINS 
COLORADO  RIVER  BASIN  NO.  7 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

JACUMBA    VALLFY 


74700 


Stole  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dole 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

18S/08F-08JO?  S  2790,0 

18S/n8F-08Kn?  S  ?790»0 

18S/08F-080n2  S  2790.0 

18S/08E-09H01  S  2860,0 


9-17-56 
5-06-57 

5-A6-57 

5-07-56 
9-17-56 
5-06-57 

9-17-56 
5-06-57 


54.2 
52.1 

55.0 

56.3 
62.2 

63.0 

100.1 
98.4 


2735.8 
2737.9 

2735.0 

2733.7 
2727.8 
2727.0 

2759.9 
2761.6 


5050 

5050 
5050 

5050 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


F-    35 


APPENDIX  G 

RECORDS  OF  GROUM)  WATER  LEVELS  AT  WELI^ 
SANTA  ANA  REGION  NO.  8 
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GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


80100 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

EAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 


80101 


3S/10W-32H01  S 


129«0 


3S/10W-32P01    S 


121.5 


7-05-56 

128.5 

.5 

8-03-56 

131.4 

- 

2« 

.4 

9-11-56 

131.3 

- 

2, 

.3 

10-01-56 

131.4 

- 

2. 

.4 

11-05-56 

131.1 

- 

2« 

.1 

12-06-56 

130.7 

- 

1. 

>7 

1-04-57 

132.1 

- 

3< 

.1 

2-0  5--57 

130.9 

- 

1. 

.9 

3-07-57 

130.0 

- 

1. 

.0 

4«09-57 

129.9 

- 

.9 

5-03-57 

130.0 

- 

1, 

.0 

6-07-57 

131.7 

- 

2< 

.7 

6-25-56 

122.7 

— 

1* 

»2 

7-02-56 

122.8 

- 

1. 

i3 

7-09-56 

123.1 

- 

1, 

.6 

7-16-56 

123.6 

- 

2. 

»1 

7-23-56 

123.8 

- 

2 

•  3 

7-30-56 

124.2 

- 

2 

.7 

8-06-56 

124*3 

- 

2< 

►  8 

8-13=56 

125.0 

- 

3 

.5 

8-20-56 

126.0 

- 

4. 

.5 

8-27-56 

125.4 

- 

3. 

>9 

9-04-56 

125.7 

- 

4 

.2 

10-08-56 

124.5 

- 

3, 

.0 

10-15-56 

125.3 

- 

3. 

.8 

10-22-56 

124.8 

- 

3 

►  3 

10-29-56 

124.9 

- 

3. 

»4 

11-05-56 

125.4 

- 

3, 

.9 

11-19-56 

126.7 

- 

5 

.2 

11-26-56 

126.7 

- 

5, 

.2 

12-03-56 

126.6 

- 

5 

.1 

12-10-56 

126.6 

- 

5 

.1 

12-17-56 

126.2 

- 

4( 

.7 

12-31-56 

126.3 

- 

4, 

»8 

1-15-57 

126.0 

- 

4 

.5 

1-21-57 

125.3 

- 

3( 

.8 

1-28-57 

125.3 

- 

3. 

•  8 

2-11-57 

125.0 

- 

3 

•  5 

2-18-57 

124.7 

- 

3 

.2 

2-25-57 

124.6 

- 

3. 

»1 

3-04-57 

124.6 

- 

3. 

.1 

3-1 T -57 

124.5 

- 

3 

lO 

3-18-57 

124.0 

- 

2 

.5 

3-25-57 

124.2 

- 

2 

.7 

3102 


3102 


Questionable  meosurement 
Approximate  Reference  Pomt  elevation 


G- 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Disf.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 
coll. 

State  Wall 

R.P.  elev. 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feel 

surface. 
Feet 

elev.. 
Feel 

FAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 


3S/10W-32P01  S 
CONT. 


12U5 


3S/11W-26B01    S  120*0 


3S/11W~26B02    S  100.0 


3S/11W-'26B03    S  116*6 


3S/11W-31C01    S 


58,2 


3S/11W-34E01  S 


57.0 


4-n1»57 

125i 

3 

4-08-57 

124i 

9 

4-15-57 

124i 

9 

4-29-57 

124i 

7 

5-06-57 

124, 

9 

5-13-57 

124, 

8 

5-20-57 

125, 

4 

5-27-57 

125« 

2 

6-03-57 

126* 

il 

6-10-57 

125< 

.7 

6-17-57 

125* 

.5 

6-24-57 

126, 

»2 

7-01-57 

126< 

6 

12-04-56 

122. 

t6 

4-11-57 

121. 

)4 

12-04-=56 

176< 

(3 

4-11-57 

184« 

.1 

6-28-56 

118. 

►  8 

7-27-56 

120. 

.9 

8-28-56 

123 

t2 

11-23-56 

128 

lO 

12-27-56 

127 

•  5 

1-25-57 

123. 

»5 

2-26-57 

122. 

»7 

5-28-57 

122. 

.1 

6-28-56 

77 

•  3» 

7-27-56 

85 

►  2 

8-28-56 

S3 

.3 

9-27-56 

79 

.1 

10-23-56 

72 

i5 

11-23-56 

69 

»0 

12-27-56 

68 

i8 

1-25-57 

61 

i4 

2-26-57 

60 

i6 

3-28-57 

68 

►  5 

4-23-57 

67 

;7 

5-28-57 

77 

i6 

4-27-56 

92. 

»3 

12-04-56 

73. 

.5 

4-25-57 

74. 

»5 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 

2 

1 

76 
84 

2 
4 

6 
11 
10 
6 
6 
5 

19 

27 

25 

20 

U 

10 

10 

3 

2 

10 

9 

19 

35 
16 
17 


3102 


1101 
1101 
3102 


3102 


1101 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-      2 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 

State  Well 

R.P.  elev., 

Dote 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elev.. 
Feet 

coll. 

EAST    COASTAL    PLAIN    PRESSURE 


3S/11W-35K01    S 


75.7 


3S/11W-35N02    S 


68,4 


6"28»56 

112i 

4* 

7-27-56 

I23t 

4* 

8-28»56 

119. 

0* 

9-27-56 

109. 

1* 

10-23-56 

104. 

8* 

11-23-56 

100. 

2 

12-27-56 

103. 

5* 

1-25-57 

92. 

0* 

2-26-57 

92. 

7* 

3-28-57 

100. 

8 

4-23-57 

104. 

0* 

5-28-57 

109. 

8 

6-25-56 

97. 

.5 

7-02-56 

99. 

»2 

7-09-56 

104< 

.3 

7-16-56 

102. 

»8 

7-23-56 

103< 

>6 

7-30-56 

107. 

t5 

B-n6-56 

105. 

»7 

8-27-56 

106. 

b5* 

9-04-56 

105. 

t8 

9-24-56 

105. 

.1 

10»01-56 

104, 

.7 

10-22-56 

98 

.0 

10-29-56 

96. 

»8 

11-05-56 

95 

.5 

12-03-56 

94 

lO 

12-17-56 

92 

i4 

12-31-56 

90 

.4 

1-15-57 

83 

.4 

1-21-57 

82 

.4 

1-28-57 

80 

»8 

2-11-57 

81 

»4 

2-18-57 

82 

.3 

2-25-57 

81 

.5 

3«04-57 

80 

.1 

3-11-57 

80 

.7 

3-18-57 

80 

.9 

3-25-57 

84 

.0 

4-01-57 

84 

.9 

4-29-57 

86 

.9 

5-27-57 

98 

.2 

6-10-57 

102 

.9 

6-17-57 

99 

.9 

36. 

7 

47. 

7 

43. 

3 

33. 

4 

29. 

1 

24. 

5 

27. 

8 

16. 

3 

17. 

0 

25. 

1 

28, 

3 

34, 

1 

29, 

1 

30, 

8 

35. 

9 

34. 

4 

35. 

.2 

39. 

.1 

37. 

>3 

38. 

.1 

37, 

,4 

36, 

»7 

36 

►  3 

29, 

.6 

28 

i4 

27 

il 

25 

.6 

24 

lO 

22 

.0 

15 

.0 

14 

.0 

12 

.4 

13 

.0 

13 

.9 

13 

.1 

11 

.7 

12 

.3 

12 

.5 

15 

.6 

16 

.5 

18 

.5 

29 

.8 

34 

.5 

31 

.5 

3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  0RAM6E  COUNTY 


Stole  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

FAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 

68,4 


3S/11W-35N02  S 
CONT* 

3S/11W~36H01  S 


90^5 


3S/11W-36O02  S 


92c6 


6-2^^57 

105. 

»3 

-      36 

.9 

7-^^-57 

106 

j4 

-      38( 

.0 

6»28-56 

99< 

.3 

8, 

88 

7-27-56 

102 

»5 

-      12 

.0 

8-28='56 

105( 

►  2 

-      14 

.7 

9-27-56 

104« 

►  0 

-      13 

i5 

10-23"-56 

101. 

•  2 

-      10 

.7 

11-23--56 

98. 

»9 

8 

»4 

12-27-56 

101. 

tl 

-      10. 

>6 

1-25-57 

98. 

fc3 

7 

•  8 

2-26-57 

95 

tl 

5 

.2 

3-28-57 

96. 

i9 

6. 

»4 

4-23-57 

98. 

k8 

8, 

k3 

5-28-57 

102. 

»2 

-       11 

,7 

6-25-56 

113 

»7 

-      21 

.1 

7-02-56 

116. 

b2 

-      23 

.6 

7-09-56 

118. 

»1 

-      25, 

i5 

7-23-56 

120 

.4 

-      27. 

.8 

8-06-=56 

122. 

»4 

-      29 

»8 

9-11-56 

122. 

»8 

-      30. 

.2 

9-17-56 

121. 

.1 

-      28. 

»5 

10-01-56 

122. 

>5 

-      29. 

i9 

10-15-56 

116. 

.6 

-      24. 

>0 

10-22-56 

114. 

.5 

-       21. 

i9 

11-05-56 

115. 

.6 

-      23. 

.0 

11-19-56 

113i 

.5 

-      20* 

►  9 

11-26-56 

114* 

i2 

-      21* 

>6 

12-03-56 

112. 

i3 

-      19, 

.7 

12-10-56 

111. 

*9 

-      19. 

.3 

12-17-56 

111. 

.7 

-      19. 

.1 

12-31-56 

110. 

.1 

-      17. 

(5 

1-15-57 

104. 

>8 

-      12. 

2 

1-21-57 

1044 

a 

-      11. 

>5 

1-28-57 

103* 

1 

-      10. 

5 

2-11-57 

102< 

i7 

-      10. 

.1 

2-18-57 

103* 

>6 

-      11. 

0 

2-25-57 

103. 

t4 

-      10. 

.8 

3-04-57 

102< 

>7 

-      10. 

1 

3-11-57 

102( 

»8 

-      10. 

2 

3-18-57 

103< 

»8 

-    11. 

2 

3-25-57 

106. 

7 

-      14. 

1 

4-01-57 

110. 

.6 

-      18. 

0 

4-08-57 

112i 

1 

■    -      19. 

5 

3102 


3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WLLLS 

COASTAL    PLAtN    ORANGF   COUNT y 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Data 

Dist.  R.P. 

fo  wafer 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

FAST    COASTAL    PLAIN    PRESSURE 


3S/11W-36002  S 
CONT. 


92*6 


4S/10W-07E01    S 


104*4 


4S/10W-07J03    S 


108.0 


4S/10W-07K01    S 


109,0 


4-15-57 

114«4 

-      21* 

.8 

4-29-57 

114.5 

-      2l( 

i9 

5-06»57 

114*5 

-       21, 

.9 

5-20^57 

115.1 

-      22, 

.5 

5-27-57 

116*1 

-      23, 

.5 

6-^3-57 

117.7 

-      25, 

il 

6-10=57 

116.2 

-      23, 

.6 

6-17-57 

119.0 

-       26. 

4 

6-24-57 

123.0 

-      30, 

4 

7_ni=5T 

122.7 

-      30, 

.1 

7-n5-56 

127.9 

-      23, 

.5 

6-03-56 

135.2 

-      30, 

.8 

1-04-57 

123.2 

-      18, 

i8 

2-05-57 

115.5 

-      11, 

.1 

3-07-57 

115.9 

-      11, 

.5 

4-09-57 

126.3 

-      21, 

i9 

5-03-57 

125.6 

-      21, 

.2 

6-07-57 

129.5 

-      25, 

•  1 

7-^5-56 

81.5 

26, 

t5 

8-03-56 

83.3 

24, 

.7 

9-11-56 

82»3 

25, 

.7 

lO-fn-56 

82.9 

25, 

il 

11-05-56 

83.6 

24, 

>4 

12-06-56 

83.3 

24, 

.7 

1-04-57 

83.5 

24, 

.5 

2-05-57 

78.2 

29, 

.8 

3-07-57 

82.6 

25, 

>4 

4-09-57 

83.7 

24, 

.3 

5-03-57 

84.0 

24, 

»0 

6-07-57 

85*6 

22. 

t4 

7-05-56 

94.3 

14, 

.7 

8-03-56 

97.7 

11, 

.3 

9-11-56 

97.8 

11, 

•  2 

10-01-56 

98.4 

10, 

.6 

11-05-56 

98.4 

10, 

.6 

12-06-56 

95.3 

13, 

.7 

1-04-57 

94.7 

14, 

.3 

2-05-57 

90.6 

18, 

.4 

3-07-57 

90.1 

18, 

.9 

4-09-57 

92.5 

16 

.5 

5-03-57 

92.7 

16, 

►  3 

6-07-57 

94.9 

14, 

.1 

3102 


3102 


31*^2 


31^2 


Queslionable  measurement 

Approximate  Reference  Point  elevation  G* 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  wafer 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

EAST    COASTAL    PLAIN    PRESSURE 


4S/10W-07K02    S 


105,9 


4S/10W-07Kn3    S 


105.4 


4S/10W-07K04    S 


103.0 


4S/10W-07K05    S 


101,5 


7-05^56 

79.0 

26. 

9 

8-03"=56 

79.9 

26. 

0 

9-11-56 

79.8 

26. 

.1 

l0-ni==56 

80.4 

25, 

.5 

11-05-56 

80.1 

25< 

>8 

12-06=56 

79.9 

26, 

.0 

1-04-57 

79.8 

26, 

.1 

2-05-57 

78.6 

27, 

»3 

3-07-57 

78.5 

27, 

,4 

4-09-57 

79.7 

26< 

.2 

5-03-57 

79.8 

26, 

.1 

6-07-57 

80.7 

25, 

.2 

7»ri5^56 

66.5 

38, 

.9 

8-03-56 

67*5 

37, 

►  9 

9-11-56 

68*1 

37, 

.3 

10-01-56 

68*6 

36, 

»8 

11-05-56 

68*9 

36, 

»5 

12-06-56 

69.0 

36, 

.4 

1-04-57 

69.2 

36, 

t2 

2-05-57 

69.1 

36, 

.3 

3-07-57 

69.1 

36, 

»3 

4-09-57 

69.5 

35. 

.9 

5-03-57 

69.5 

35, 

.9 

6-09-57 

69.8 

35, 

if> 

7-05-56 

68.7 

34 

,3 

8-03-56 

69.2 

33, 

.8 

9-11-56 

69.7 

33 

.3 

10-01-56 

70.0 

33 

•  0 

11-05-56 

70.1 

32 

.9 

12-06-56 

70.2 

32 

•  8 

1-04-57 

70.4 

32 

•  6 

2-05-57 

70.1 

32 

.9 

3-07-57 

70.1 

32, 

•  9 

4-09-57 

70.5 

32 

i5 

5-03-57 

70.8 

32 

.2 

7-05-56 

76.2 

25 

•  3 

8-05-56 

78.1 

23 

.4 

9-11-56 

78.9 

22 

i6 

10-01-56 

79.7 

21 

•  8 

11-05-56 

79.2 

22 

i3 

12-06-56 

79.2 

22 

.3 

1-04-57 

78.8 

22 

»7 

3102 


3102 


3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

FAST    COASTAL    PLAIN    PRESSURE 


4S/10W-07K05    S 
CONT. 


101.5 


4S/10W-07N01    S 


94.0 


4S/10W-18Bn2  S 


104.7 


4S/10W-18C02  S 


98.0 


2-05-57 
3-07-57 
4-n9»57 
5-03=57 
6-07-57 

7-05-56 

8-03-56 

9-11-56 

10-01-56 

11-05-56 

12-06-56 

1-04-57 

2-05-57 

3-07-57 

4-09-57 

5-03-57 

6-07-57 

3-05-56 
4-05-56 
5-03-56 
6-08-56 
7-05-56 
8-0  3-56 
11-05-56 
12-06-56 
1-G4-57 
2-05-57 
3-07-57 
4-09-57 
5-03-57 
6-07-57 

7-05-56 

8-03-56 

9-11-56 

10-01-56 

11-05-56 

12-06-56 

2-05-57 

3-07-57 

4-09-57 

6-07-57 


77 
77 
78 
78 
79 

117 
125 
125 
123 
121 
114 
113 
106 
107 
116 
115 
120 

112 
120 
112 
122 
126 
133 
125 
123 
122 
116 
117 
125 
124 
128 

122 
129 
128 
128 
119 
117 
111 
112 
120 
125 


2 

2 

2 

1» 

3 

1 

4 

1 

7 

5 

8 

1 

0 

2 

4 

4 

7 
3 
0 
4 
4 
3 
1 
0 
7 
2 


24i 

1 

24  • 

4 

23. 

0 

22. 

8 

21* 

7 

23. 

7 

31. 

1 

31. 

.7 

29. 

1 

27. 

2 

20. 

.7 

19. 

.5 

12. 

.6 

13. 

>0 

22. 

.2 

21. 

.2 

26. 

»2 

7, 

»5 

15. 

»4 

7. 

»6 

1?. 

»4 

21 

.7 

28. 

i4 

21. 

•  0 

18 

»8 

18 

•  1 

11 

.4 

12 

.3 

20 

.5 

19 

i7 

23 

•  7 

24 

.7 

31 

•  3 

30 

•  0 

30 

.4 

21 

.4 

19 

•  3 

13 

•  1 

14 

»0 

22 

.7 

27 

•  2 

3102 


3102 


3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN   ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

FAST    COASTAL    PLAIN    PRESSURE 


4S/10W-25Eni    S 


144*8 


4$/llW-02Bni    S 


77,5 


4S/11W-02E01    S 


73,0 


7-23-'56 

152.4 

7*6 

8-06=»56 

151*1 

6*3 

9-04-56 

151*6 

6*8 

10-08-56 

152*5 

7,7 

11-05^56 

152*7 

7.9 

11-19=>56 

152*6 

7*8 

12-10-56 

152*6 

7*8 

12-17-56 

152.3 

7*5 

12-31-56 

152*4 

-        7*6 

1-15-57 

150*8 

6.0 

1-21-57 

150*4 

5.6 

1-28-57 

149*7 

4.9 

2-11-57 

149*3 

4.5 

2-18-57 

149*1 

4.3 

2-25-57 

148*8 

4*0 

3.04-57 

148*7 

3*9 

3-11-57 

148*6 

3*8 

3-18-57 

148*3 

3*5 

3-25-5'? 

148*3 

3*5 

4-01-57 

148*5 

3*7 

4-08-57 

149*5 

4.7 

4-29-57 

149*2 

4.4 

5-06-57 

149*2 

4.4 

5-13-57 

149*3 

4.5 

5-20-57 

149*9 

5.1 

5-27-57 

150*0 

5.2 

6-17-57 

151*0 

6.2 

6-14-57 

151.6 

6.8 

6-28-56 

DR*0 

7-27-56 

DR»0 

8-28-56 

DR*0 

9-27-56 

DR»0 

10-23-56 

DR.O 

11-23-56 

DR*0 

12-27-56 

0R*0 

1-25-57 

81*2 

3*7 

2-26-57 

82*1 

4*6 

3-28-57 

86*2 

8.7 

4-23-57 

DR.O 

5-28-57 

OR*0 

6-28-56 

110*8* 

-       37,8 

7-27-56 

127*5 

-      54.5 

8-28-56 

118*4 

-      45.4 

3102 


3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-       8 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUMTY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dale 

DIst.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

eiev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

FAST  COASTAL  PLAIN  PRFSSURF 


4S/11W-02E-01    S 

73.0 

9-27-56 

111.7 

- 

38.7 

3102 

CONT» 

10-23-56 

106.0 

- 

33.0 

11-23-56 

102.7 

- 

29.7 

12-27-56 

97*2 

- 

24.2 

1-25-57 

89.0 

- 

16.0 

2-26-57 

87.6 

- 

14*6 

3-28-57 

103.0 

- 

30.0 

4-23-57 

101*4 

- 

28.4 

5-28-57 

110*6 

- 

37.6 

4S/11W-02R01    S 

87.7 

8-n^--5& 

108.0 

— 

20.3 

3102 

9-13-56 

109*5 

- 

21.8 

10-04-56 

107.0 

- 

19,3 

11-08-56 

105*4 

- 

17.7 

12-07-55 

97.1 

— 

9.4 

1-08-57 

93*4 

— 

5.7 

4S/11W-03C01    S 

64  «  3 

6-28-56 

107,7 

— 

43.4 

3102 

7-27-56 

125.2 

- 

60.9 

8-28-56 

115.5 

- 

51.2 

9-27-56 

112*1 

- 

47.8 

10-23-56 

103*4 

- 

39.1 

11-23-56 

95.1 

- 

30.8 

12-27-56 

90*4 

- 

26,1 

1-25-57 

82*2 

- 

17.9 

2-26-57 

82*6 

- 

18.3 

3-28-57 

94.2 

- 

29.9 

4-23-57 

95.6 

- 

31.3 

5-28-57 

101.7 

— 

37.4 

4S/11W-03D02    S 

59*0 

1-07-5? 

77.6 

- 

18*6 

1101 

45/11W-03L01    $ 

58.4 

6-11-56 

84.8 

— 

26.4 

1101 

6-18-56 

87.7 

- 

29,3 

6-25-56 

86.7 

- 

28.3 

7-02-56 

90.0 

- 

31,6 

7-09-56 

91.9 

- 

33,5 

7-16-56 

95*6 

- 

37.2 

7-23-56 

96.4 

- 

38.0 

7-30-56 

101.5 

- 

43.1 

8-06-56 

100.2 

- 

41.8 

8-13-56 

99*0 

- 

40.6 

8-20-56 

100*6 

- 

42.2 

8-27-56 

98.3 

- 

39.9 

9-03-56 

94.3 

35.9 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G- 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN   ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

EAST    COASTAL    PLAIN    PRESSURE 


4S/11W-03L01 
CONTs 


58*4 


4S/11W-04B01    S 


53«6 


9-in-56 

94. 

►  9 

- 

36. 

.5 

9-17-56 

95< 

.7 

- 

3? 

.3 

9-24-56 

95. 

.1 

- 

36 

•  7 

10»ni=56 

96. 

>1 

- 

3? 

.7 

10-08==56 

91. 

>2 

- 

32 

.8 

10-15-56 

88. 

»9 

— 

30 

i5 

l0-2?"56 

85. 

►  8 

- 

27 

i4 

10-29-56 

83. 

t8 

— 

25 

•  4 

11-05-56 

83 

»6 

- 

25 

.2 

11-12-56 

85. 

sO 

- 

26 

•  6 

11-19-56 

83 

.5 

- 

25 

.1 

11-26-56 

83. 

.5 

- 

25 

.1 

12-0  3-56 

82. 

»6 

- 

24 

.2 

12-10-56 

79. 

i6 

- 

21 

i2 

12-17-56 

79. 

»4 

- 

21 

►  0 

12-24-56 

78. 

►  8 

- 

20 

.4 

12-31-56 

79. 

>2 

- 

20 

.8 

1-07-57 

76. 

.7 

- 

18 

.3 

1-14-57 

73. 

»7 

- 

15 

•  3 

1-21-57 

72. 

.3 

- 

13 

.9 

1-28-57 

71, 

»0 

- 

12 

.6 

2-04-57 

70. 

►  4 

— 

12 

.0 

2-11-57 

70. 

k4 

- 

12. 

►  0 

2-18-57 

71. 

>8 

— 

13. 

.4 

2-25-57 

71. 

>3 

- 

12. 

k9 

3-04-57 

70. 

i7 

- 

12 

.3 

3-11-57 

71, 

.0 

- 

12 

»6 

3-18-57 

71. 

.7 

- 

13. 

.3 

3-25-57 

75. 

.4 

- 

17. 

.0 

4-01-57 

84. 

.5* 

- 

26, 

,1 

4-08-57 

884 

»9* 

- 

30. 

.5 

4-15-57 

90i 

k4* 

- 

32. 

,0 

4-22-57 

894 

i9* 

— 

31. 

.5 

6-28-56 

71* 

8 

— 

18. 

»2 

7-27-56 

794 

.1 

- 

25. 

►  5 

8-28-56 

79. 

.5 

- 

254 

.9 

9-27-56 

774 

.6 

— 

24, 

lO 

10-23-56 

704 

»1 

- 

164 

.5 

11-23-56 

60  4 

.2 

- 

64 

6 

12-27-56 

63  4 

7* 

- 

IO4 

1 

1-25-57 

584 

5 

- 

4. 

9 

2-26-57 

574 

2 

- 

3* 

6 

3-28-57 

624 

6 

- 

9, 

0 

4-23-57 

674 

2 

- 

134 

6 

1101 


3102 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    10 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


Disf.  R.P. 

Water 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feel 

Dole 

to  water 

surface, 

Feet 

surface 
elev., 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

EAST    COASTAL    PLAIN 

PRESSURE 

4S/11W-04B01 

s 

53*6 

5-28-57 

72.3 

- 

18.7 

3102 

CONT. 

4S/11W-04R0? 

5 

30*  2 

7-10-56 

61.8 

- 

31.6 

3102 

8-03-56 

67*2 

- 

37.0 

9-13-56 

66*7 

- 

36.5 

10-04-56 

64o6 

— 

^4.4 

12-07-56 

55.8 

- 

25.6 

1-08-57 

59«5 

— 

29.3 

2-07-57 

62.3 

- 

32.1 

3-07-57 

61.6 

- 

31.4 

4S/11W-05J01 

S 

45.5 

7-19-56 

83.0 

— 

37.5 

1101 

8-0P-56 

86.4 

- 

40.9 

8-30-56 

88.9 

- 

43.4 

9-20-56 

87.0 

— 

41.5 

10-11-56 

78.8 

- 

33.3 

11-01-56 

71.8 

- 

26.3 

11-20-56 

71.6 

- 

26.1 

12-13-56 

65.6 

~ 

20.1 

l„03-57 

64.5 

- 

19.0 

1^24^57 

57.5 

- 

12.0 

2-14-5T 

55.9 

- 

10.4 

3-07-57 

56.7 

- 

11.2 

3-28-57 

63.8 

- 

18.3 

4-18-57 

74.2 

- 

28.7 

4S/11W-08P01 

s 

38«2 

6-2S-56 

79,1 

— 

40.9 

3102 

7-27-56 

89.8 

- 

51.6 

8-28-56 

89*3 

- 

51.1 

9-27-56 

86.6 

- 

48.4 

10-23-55 

74.7 

- 

36.5 

11-23-56 

71.0 

- 

32.8 

12-27-56 

65.0 

- 

26.8 

1-25-57 

58.7 

- 

20.5 

2-26-57 

57.5 

- 

19.3 

3-28-57 

68.4 

- 

30.2 

4-23-57 

77.9 

- 

39.7 

5-28-57 

79.0 

- 

40.8 

4S/11W-09C01 

s 

48.0 

6-28-56 

75.5 

— 

27.5 

3102 

7-27-56 

84.5 

- 

36.5 

8-28-56 

85.6 

- 

37.6 

9-27-56 

83.4 

- 

35.4 

10-23-56 

74.0 

- 

26.0 

11-23-56 

71.6 

23.6 

*      Queslionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


11 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

FAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 


4S/llW-09Cni  S 
CONT. 


48»0 


4S/11W-10P01  S 


63«7 


4S/11W-12C01  S 


94*5 


4S/11W-12F01  S 


92.0 


4S/11W-12F02  S 


92*0 


12-27-56 

65«5 

- 

17 

t5 

1-25-57 

58e4 

- 

10 

t4 

2-26-57 

57.3 

- 

9 

t3 

3-28^57 

63*4 

- 

15 

»4 

4-23^57 

7040 

- 

22 

^0 

5-28-57 

75*6 

- 

27 

.6 

7-in=56 

97a9 

_ 

34 

.2 

8-03-56 

108.5 

- 

44, 

.8 

9-13-56 

106*5 

- 

42 

.8 

10-04-56 

lOTeO 

- 

43 

i3 

11-08-56 

95*0 

- 

31 

»3 

12-07-56 

89«9 

- 

26 

,2 

1-08-57 

86*6 

- 

22 

»9 

2-07-57 

81*0 

— 

1? 

»3 

3-07-57 

82*5 

- 

18 

.8 

4-09-57 

99  »0 

- 

35 

.3 

5-07-57 

101*0 

- 

37 

.3 

6-07-57 

102*9 

— 

39 

s2 

7-10^56 

124.0 

_ 

29 

»5 

8-03-56 

128.7 

_ 

34 

.2 

9-13-56 

127.3 

- 

32 

.8 

10-04-56 

125.9 

- 

31 

»4 

11-08-56 

124.2 

- 

29 

.7 

12-07-56 

119*2 

- 

24, 

»7 

1-08-5? 

114*3 

- 

19 

»8 

2-07-57 

106.7 

~ 

12 

►  2 

3-07-57 

107.9 

- 

13. 

»4 

4-09-57 

119.4 

- 

24, 

►  9 

5-07-57 

120.2 

- 

75, 

»7 

6-07-57 

124.6 

- 

30, 

il 

7-10-56 

124.5 

_ 

32« 

.5 

9-13-56 

127.2 

- 

35< 

.2 

11-08-56 

119.2 

- 

27 1 

>2 

12-07-56 

114.7 

- 

22  < 

.7 

l-OS-57 

110.4 

- 

18. 

>4 

2-07-57 

107.9 

- 

15, 

9 

3-07-57 

107.0 

- 

15< 

0 

5-07-57 

119.6 

— 

27, 

6 

6-07-57 

123*2 

«i& 

31i 

2 

7-10-56 

56.1 

35i 

9 

8-03-56 

56.9 

35< 

1 

3102 


3102 


3102 


3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    12 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WLLLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Data 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feel 

Water 

surface 
elev., 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

FAST    COASTAL    PLAIN    PRESSURE 


4S/11W-12F02  S 
CONT« 


92,0 


4S/11W-12001    S 


91.7 


4S/11W-13C01    S 


86.7 


45/11W-13P01    S 


79,5 


9«l^-56 

57o0 

35.0         3102 

10-04»56 

57.2 

34.8 

11-08=^56 

57.1 

34.9 

12-07^56 

57.2 

34.8 

2-07-57 

56.0 

36.0 

3-07==57 

56.5 

35.5 

4-09=57 

56.8 

35.2 

5-07-57 

56.9 

35.1 

6-07-57 

57,3 

34.7 

7-10-56 

60.9 

30.8        3102 

8-03-56 

62.0 

29.7 

9-13-56 

62.2 

29.5 

10-04-56 

62.0 

29.7 

11-08-56 

61.9 

29,8 

12-07-56 

61*7 

30.0 

1-08-57 

61.0 

30.7 

2-07-57 

5948 

31.9 

3-0  7-57 

60*6 

31.1 

4^07-57 

61.3 

30.4 

5-07-57 

61.3 

30.4 

6-07-57 

62.3 

29.4 

7-10=56 

57.3 

29.4         3102 

8-03-56 

59.0 

27.7 

9-13-56 

58«2 

28.5 

10-04-56 

57.9 

28.8 

11-08-56 

57.7 

29.0 

12-07-56 

57.4 

29.3 

1-08-57 

56.9 

29.8 

2-07-57 

56.1 

30.6 

3-07-57 

56.0 

30.7 

4-09-57 

56.9 

29.8 

5-07-57 

57.1 

29,6 

6-07-57 

58.6 

28.1 

7-10-56 

88.5 

9.0         3102 

8-03-56 

93«6 

-      14.1 

9-13-56 

87.3 

7,8 

10-04-56 

88.3 

8,8 

ll_08-56 

87.3 

7,8 

12-07-56 

82.4 

2.9 

1-08-57 

80.8 

1.3 

2-07-57 

78.1 

1.4 

3-07-57 

77.9 

1.6 

*     Questionoble  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 
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GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Dist.  R.P. 

Woter 

Agy. 
data 

Stole  Well 

R.P.  elev., 

Date 

to  woter 

surface 

Number 

Feet 

surface. 

elev., 

coll. 

Feet 

Feet 

EAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 


4S/11W-13P01 
CONT« 


4S/11W"14A01  S 


79*5 


77,7 


4S/11W-14P01  S 


68,4 


4S/11W-16A01  S 
4S/11W"17P05  S 


54,0 
33»0 


4S/11W-19B01  S 


29»4 


4»no-57 

5-07-57 
6-07-57 

7-10-56 

8-02-56 

9-13^56 

16-04-56 

11-08=56 

12-07-56 

1-08-57 

2-07-57 

3-n7»57 

4-09-57 
5-07-57 
6-07-57 

7-10-56 

9-13-56 

10-04-56 

11-08-56 

12-07-56 
1-08-57 
2-07-57 
3-07-57 
4-09-57 
5-07-57 
6-07-57 

12-04-56 

6-29^56 

7-31-56 

8-30-56 

9-28-56 

10-30-56 

11-29-56 

12-28-56 

1-31-57 

2-28-57 

3-29-57 

4-30-57 

5-31-57 

6-29-56 


84< 

»o 

87( 

►  1 

89 

i8 

96. 

»1 

101. 

►  2 

100 

»4 

100 

»1 

97 

il 

92 

)4 

89 

j5 

84 

63 

85 

k2 

86 

65 

94 

t4 

98 

»9 

79. 

6l 

80. 

i\ 

81. 

>3 

76. 

i8 

71. 

»7 

67. 

.7 

64. 

i6 

64. 

»7 

75. 

»0 

74. 

i2 

76. 

>4 

72. 

.0 

74. 

(9 

S3. 

.2 

84. 

>0 

81. 

\5 

66. 

il 

66. 

.5 

61. 

>0 

53. 

»5 

59< 

>9 

66( 

.3 

12i 

>9 

Ibi 

.0 

4 

7 

10 

18 
23 
22 
22 

19 

14 

11 

6 

7 

8 

16 

21 

10 

11 

12 

8 

3 
3 

6 
5 
8 

18 

41 
50 
51 
48 
33 
33 
28 
20 
26 
33 
39 
43 


3102 


3102 


3102 


1101 
3102 


49.5 


-   20*1    3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    14 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Dist.  R.P. 

Woler 

Agy. 
data 
coll. 

State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feel 

Date 

to  water 
surface. 

surface 
elev.. 

Feet 

Feet 

EAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 


4S/11W-19B01 
CONT« 


29.4 


45/11W-19K01    S 


28,7 


7-31-56 

52* 

2 

8-31-56 

53. 

4 

9-28''56 

53< 

8 

10-3n»5& 

48i 

7 

11-29-56 

47. 

5 

12-28-56 

44. 

4 

1-31=57 

37. 

1 

2-28-57 

40. 

6 

3-29-57 

41. 

0 

4-30=57 

44. 

7 

5-31-57 

50. 

.7 

4-09-56 

55« 

►  5 

4-16-56 

49. 

►  7 

4-23-56 

46i 

.7 

4-30-56 

44 1 

»6 

5-07-56 

43  < 

k2 

5-14-56 

42. 

i6 

5-21-56 

49  < 

.5 

5-28-56 

53< 

»3 

6-04-56 

56< 

»7 

6-11-56 

59< 

i8 

6-18-56 

57, 

»8 

6-21-56 

60 

.1 

7-02-56 

63. 

i6 

7-09-56 

64 

>6 

7-16-56 

66, 

»1 

7-23-56 

68 

i4 

7-30-56 

69 

»4 

8-06-56 

69 

i4 

8-13-56 

74 

i2 

8-20-56 

72 

63 

8-27-56 

69 

t4 

9-03-56 

68 

i7 

9-10-56 

68 

.0 

9-17-56 

68 

•  9 

9-24-56 

68 

.3 

10-01-56 

67 

»2 

10-08-56 

63 

»4 

10-15-56 

61 

i8 

10-22-56 

59 

.6 

10-29-56 

58 

.0 

11-05-56 

56 

.9 

11-12-56 

56 

•  8 

11-19-56 

57 

t4 

22i 

8 

24* 

0 

24, 

4 

19. 

3 

18. 

1 

15. 

0 

7. 

7 

11. 

2 

11. 

6 

15, 

3 

21. 

.3 

26. 

.8 

21. 

.0 

18, 

.0 

15, 

►  9 

14, 

.5 

13, 

,9 

20, 

.8 

24, 

»6 

28, 

►  0 

31, 

.1 

29 

.1 

31, 

.4 

34 

i9 

35 

.9 

37 

.4 

39 

.7 

40 

.7 

40 

i7 

45 

»5 

43 

>6 

40 

.7 

40 

»0 

39 

.3 

40 

.2 

39 

.6 

38 

•  5 

34 

.7 

35 

.1 

30 

.9 

29 

.3 

28 

.2 

28 

,1 

28 

.7 

3102 


1101 


*      Questionoble  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    15 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


Slate  Welt 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

EAST    COASTAL    PLAIN    PRESSURE 


4S/llW-19Kni    S 
CONT9 


28.7 


4S/11W-19002    S 


24.0 


4S/11W-20A02    S 


31«0** 


11"26'"56 

57c9 

-      29, 

.2 

12»n3-56 

57s4 

-       28 

»7 

12-10-56 

54  «  6 

-      25 

.9 

12»17-56 

53.5 

-      24 

»8 

12-24=56 

53.1 

-      24 

s4 

12-31=56 

53.4 

-      24, 

»  1 

1„07=57 

52*0 

-       23, 

►  3 

1-14-57 

50*2 

-      21, 

i5 

1=21-57 

49*2 

-      20, 

.5 

1-28-57 

48*0 

-      19, 

.3 

2"04=57 

47«6 

-      IS 

»9 

2~li=,57 

51.0 

-      22, 

»3 

2-18-57 

52.4 

-      23, 

.7 

2-25-57 

53.8 

-      25 

.1 

3-04=57 

55*3 

-      26, 

»6 

3-11-57 

56.5 

'      27 

.8 

3-18-57 

55.9 

-      27, 

•  2 

3-25-57 

55*6 

-      26 

.9 

4-01=57 

60*4 

-      31, 

»7 

6-15-56 

73*0 

-      49, 

.0 

7-15-56 

78.0 

-      54, 

.0 

8-15=56 

84*0 

-      60, 

.0 

9-15=56 

80.0 

-      56, 

»0 

10-15=56 

76*0 

-      52, 

»0 

11-15-56 

74*0 

-      50, 

►  0 

12-15-56 

72.0 

-      48, 

»0 

1-15-57 

70*0 

-      46, 

sO 

2=15-57 

70*0 

-      46, 

>0 

3-15-57 

74.0 

-      50, 

.0 

4-15-57 

75.0 

-      51, 

.0 

5-15-57 

72.0 

-      48, 

.0 

6-15=57 

75.0 

-      51, 

.0 

6-2R-56 

72.0 

-      41, 

»0 

6-29-56 

73.8 

-      42, 

►  8 

7-31-56 

71.8 

-      40, 

tS 

8-30-56 

70.2* 

-      39, 

k2 

9-28-56 

74.2* 

-      4^< 

.2 

10-30-56 

54*0 

-      23« 

.0 

11-29-56 

64*2* 

-      33< 

.2 

12-28-56 

55*8* 

-      24, 

8 

1-31=57 

42*4 

-      11, 

.4 

2-28=57 

41*0 

-      10, 

0 

3-29-57 

54*8* 

-      23, 

,8 

1101 


1101 


3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


6-    16 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surfoce, 

Feet 

Water 

surface 
elev., 
Feet 

Agy. 

data 
coll. 

EAST    COASTAL    PLAIN    PRESSURE 


45/11W-20A02    S 
CONT« 

4S/11W-20G01  S 


31, 0»* 


30.0 


4S/11W-21B01    S 


40.8 


4S/11W-22B01  S 


55,0 


4-30-57 

59.2* 

-      28.2         3102 

5-31-57 

61.3* 

-      30.3 

7-31-56 

55.6 

-      25.6         3102 

8-30»56 

57.0 

-      27.0 

9-28-56 

59.0 

-      29.0 

10-30-56 

50.1 

-      20.1 

11-29-56 

51.1 

-      21.1 

12-28-56 

45*4 

-      15,4 

1-31=57 

36*9 

6.9 

2-28-57 

39.4 

9.4 

3-29-57 

42.7 

-      12.7 

4-30-57 

46.7 

-      16.7 

5-31-57 

53.7 

-      23.7 

5-28-56 

64.0* 

-      23.2         3102 

10-15-56 

79.3 

-      38.5 

10-22-56 

77.8 

-      37,0 

11-19-56 

72*7 

-      31.9 

11-26-56 

74.2 

-      33.4 

12-17-56 

68.1 

-      27.3 

12-31-56 

67.8 

-      27.0 

1-15-57 

62.1 

-      21.3 

1-21=57 

61.2 

-      20.4 

1-28-57 

60.7 

-       19.9 

2-11-57 

60.8 

-      20.0 

2-18=57 

62.8 

-      22.0 

2-25-57 

63.9 

-      23.1 

3-04-57 

63.0 

-      22.2 

3-11-57 

62.9 

-      22.1 

3-18-57 

64.0 

-      23.2 

3-25-57 

68.0 

-      27.2 

4-01-57 

67,9 

-      2?.l 

4-29-57 

68«6 

-      27,8 

5-27-57 

70.8 

-      30.0 

6-2^-56 

33.7 

21,3         3102 

7-31-56 

34.1 

20.9 

8-30-56 

34.5 

20.5 

9-28-56 

33.5 

21.5 

10-30-56 

31.3 

23.7 

11-29-56 

31.8 

23.2 

12-28-56 

30.7 

24.3 

1-31-57 

26.8 

28.2 

2-28-57 

27.1 

27,9 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


6-    17 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

FAST    COASTAL    PLAIN 

PRESSURE 

4S/llW-22Bni 

S 

55.0 

3»20~57 

29.8 

25.2 

3102 

CONT. 

4-30-57 
5«31-57 

31c2 

34*5 

23.8 
20.5 

4S/11W-22C01 

S 

51*0 

6-29'>56 

61.8 

_ 

10*8 

3102 

7-31=56 

67.0 

- 

16.0 

8-30'»56 

69.4 

- 

18*4 

12-28-56 

58.5 

- 

7*5 

1-31-57 

51.0 

0*0 

2-28-57 

50»4 

*6 

3-29-57 

55«3 

- 

4*3 

4-30-57 

59.6 

- 

8*6 

5-31-57 

64.8 

— 

13.8 

4S/11W-23D02 

S 

59,0 

7-10-56 

77.7 

— 

18*7 

3102 

8-03-56 

82.2 

- 

23*2 

10-04-56 

81.6 

- 

22.6 

11-08-56 

76.4 

- 

17*4 

12-07-56 

70.7 

- 

11*7 

1-08-57 

67.1 

_ 

8*1 

2-07-57 

65*8 

- 

6*8 

3-07-57 

66*1 

- 

7.1 

4-09-57 

73.2 

- 

14*2 

5-07-57 

75.5 

- 

16*5 

4S/11W-26B01 

S 

60.6 

9-13-56 

66.2 

» 

5*6 

3102 

il-08»56 

63.4 

- 

2*8 

12-07-56 

63.3 

- 

2*7 

1-08-57 

60.4 

*2 

2-07-57 

57.8 

2.8 

3-07-57 

57.7 

2*9 

4S/11W-27D01 

s 

41.2 

8-30-56 

79.0 

— 

37*8 

3102 

9-28-56 

77.4 

- 

36.2 

10-30-56 

66.6 

- 

25*4 

11-29-56 

69*4 

- 

28*2 

12-28-56 

67.0 

- 

25*8 

1-31-57 

61.5 

- 

20*3 

2-28-57 

63.1 

- 

21*9 

4-30-57 

72*3 

- 

31*1 

5-31-57 

75.3 

— 

34*1 

45/11W-27J01 

s 

51.3 

7-10-56 

92.4 

- 

41*1 

3102 

10-04-56 

86.8 

- 

35*5 

11-08-56 

78.9 

27.6 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation  G"*      1  < 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Stale  Wen 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Disl.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Woter 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

EAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 


4S/11W-27J01  S 

CONT. 


4S/11W-28B01  S 


4S/11W-28J01  S 


4S/11W-31F01  S 


4S/llW-?lFn3  5 


51.3 

12-07-56 

77,4 

1-08-57 

72.5 

2-07'-57 

67.6 

3-07-5? 

67.8 

4-09-57 

90.0* 

33.0 

9-28-56 

78.9 

10-30-56 

64.9 

11-29-56 

67.4 

12-28^56 

62.6 

1-31-57 

53.4 

2-28-57 

57.2 

3-29-57 

66.1 

4-30-57 

71.6 

37.8 

7-10-56 

89.5* 

12-07-56 

66.7 

2-07-57 

61.8 

18,3 

6-29-56 

64.4 

7-31-56 

70.7 

8-30-56 

74,4 

9-28-56 

75.7 

10-30-56 

74.6 

11-29-56 

74.0 

17.0 

12-05-56 

73.5 

18,3 

12-28-56 

72.3 

1-31-57 

65.2 

2-28-57 

65.9 

3-29-57 

66.0 

17*0 

4-16-57 

65.8 

18,3 

4-30-57 

66.2 

5-31-57 

65.7 

17,6 

6-29-56 

56.0 

7-31-56 

61.3* 

8-30-56 

55.1 

9-28-56 

59.1 

10-30-56 

46.7 

11-29-56 

48.2 

16,0 

12-05-56 

46.7 

17,6 

12-28-56 

44.3 

1-31-57 

41.8 

2-28-57 

49.9* 

3-29-57 

47.1 

26. 

1 

3102 

21. 

.2 

16, 

.3 

16i 

5 

384 

.7 

45< 

9 

3102 

31, 

»9 

34, 

>4 

29, 

>6 

20, 

.4 

7k  i 

.2 

33, 

>1 

38, 

.6 

51, 

.7 

3102 

28, 

i9 

24 

•  0 

46, 

.1 

3102 

52 

i4 

56 

.1 

57 

.4 

56 

.3 

55 

.7 

56, 

►  5 

lini 

54 

.0 

3102 

46, 

.9 

47 

.6 

47 

.7 

48, 

»8 

IT  01 

47 

i9 

3102 

47 

•  4 

38 

•  4 

3102 

43 

•  7 

37 

.5 

41 

.5 

29 

il 

30 

>6 

30 

.7 

1101 

26 

.7 

3102 

24 

.2 

32 

.3 

29 

•  5 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


6-    19 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORAMGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  olev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

FAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 


4S/11W-31F03  S 
CONT. 


4S/11W-32L01  S 
4S/11W=33H01  S 


4S/llW-34Hn2  S 


4S/11W-35B01  S 


4S/12W-25H01  S 
4S/12W-36S01  S 


16.0 

4-16-57 

58»9* 

17.6 

4-30-57 

49.0 

5-31-57 

50*7 

19.0 

4-16-57 

44.7 

32.5 

9-13-56 

67.7 

10-04-56 

65.1 

11-08-56 

61.4 

12-07-56 

56.1 

3-07-57 

60.9 

5-0  7-57 

59.9 

48.3 

9-13-56 

90.0 

11-08-56 

80.0 

1^-07-56 

75*4 

1-08-57 

71*8 

2-07-57 

71*8 

3-07-57 

73.7 

57.2 

7-10-56 

82.0* 

9-13-56 

81.4 

10-04-56 

79.4 

11-08-56 

76.9 

12-07-56 

71.9 

57.5 

2-07-57 

67.8 

5-07-57 

77*1 

6-07-57 

79.6 

18.9 

12-^5-56 

52.2 

4-16-57 

56.9 

14.8 

6-29-56 

48.8* 

7-31-56 

54.3 

8-30-56 

53.7 

9-28-56 

53.3 

10-30-56 

48.4 

14.4 

12-12-56 

47.5 

14,8 

12-28-56 

47.1 

1-31-57 

45.6 

3-29-57 

49.9 

14.4 

4-16-57 

50.8 

14.8 

4-3^-57 

48.9 

5-31-57 

50.1 

-  42 

-  31 

-  33 

-  25 

-  35 

-  32 

-  28 

-  23 

-  28 

-  27 

-  41 

-  31 

-  27 

-  23 

-  23 

-  25 

-  24 

-  24 

-  22 

-  19 

-  14 

-  10 

-  19 

-  2$ 

-  33 

-  38 

-  34 

-  39 

-  38 

-  38 

-  33 

-  33 

-  32 

-  30 

-  35 

-  36 
~  34 

-  35 


1101 
3102 


1101 
3102 


3102 


8    3102 

c 

2 

7 

7 

3 

6 

1 

3 
0 

0 
5 
9 
5 
6 
1 
3 
8 
1 
4 
1 
3 


3102 


1101 


3102 


1101 
3102 


noi 

3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


20 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Wafer 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

FAST    COASTAL 

»LAIN    PRESSURE 

5S/09W-19R01 

S 

86.8 

11-13-56 
12-13-56 
1-17-57 
2-19-57 
3-15-57 
4-16^57 
6-13>57 

117,0 
114.5 
106.1 
105.3 
107.9 
112«0 
113.8 

-  30.2 

-  27.7 

-  19.3 

-  18.5 

-  21.1 

-  25.2 

-  27.0 

3102 

5S/09W-21B01 

S 

94.8 

7-02-56 

198.^^* 

-    103.2 

4709 

5S/09W-21P02 

S 

75,5 

7-17-56 

8-16-56 

9-14-56 

10-16-56 

11-13-56 

12-13-56 

1-17-57 

2-19-57 

3-15^57 

4-16-57 

5-16-57 

6-13^57 

27.4 
27.3 
27.7 
27.6 
27.6 
27.7 
28.2 
28.3 
28.3 
28.7 
28.5 
23.6 

48.1 
48.2 
47.8 
47,9 
47,9 
47,8 
47.3 
47,2 
47,2 
46.8 
47.0 
46.9 

3102 

5S/09W-23Nni 

S 

77.2 

7-24-56 
10-16-56 

128.4 

130.1 

-  51.2 

-  52.9 

3102 

11-02-56 

124.0 

-      46,8 

4709 

11-15-56 

118.0 

-      40,8 

3102 

12-13-56 

108.2 

-      31,0 

1-18-57 

95.3 

-      18.1 

2-21-57 

81,0 

3.8 

2-27-57 

80.0 

2.8 

4709 

5-21-57 

102.5 

-      25,3 

3102 

5S/09W-26Dni 

s 

67.0 

7-07-56 

11-02-56 

2-27-57 

103.0 
187.0* 
74.0 

-  36,0 

-  120,0 

7.0 

4709 

5S/09W-27D01 

s 

66.9 

7-07-56 

11-02-56 

2-27-57 

23.5 

30.0 
23.6 

43,4 
36,9 
43.3 

4709 

5S/09W-27F01 

s 

59,5 

3-01-56 

7-02-56 

11-02-56 

2-27-57 

16.6 
17.0 
19.0 
16.0 

42.9 
42.5 
40.5 
43.5 

4709 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


21 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN   ORANGE   COUNTY 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feel 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feel 

Water 

surface 

elev., 

Fsel 

A9y- 
data 
coll. 

EAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 


5S/09W'=?8Dni  S 


SS/O^W-'^SEOl  S 


5S/09W-29B01  S 


5S/09W-29M01  S 


60«0 

7„n?-56 

i46«6* 

- 

86.6 

4709 

11-02-56 

101.6 

ML 

41.6 

2-27«'57 

80.0 

- 

20.0 

57«0 

T-»0?»56 

166«0* 

« 

109.0 

4709 

11-02-56 

99.6 

- 

42.6 

2-27-57 

94*8 

- 

37.8 

64*2 

7-^2-56 

89.0 

. 

24.8 

4709 

63«7 

8-16-56 

110a3 

- 

46.6 

3102 

9-14-56 

108.5 

- 

44.6 

10-16-56 

107«1 

™. 

43.4 

64,2 

11-02-56 

86.0 

- 

23.8 

4709 

63  ft? 

11-13-56 

100.5 

- 

36.8 

3102 

1-17-57 

92*8 

„ 

29.1 

2-19-57 

95.5 

_ 

31.8 

64*2 

2-27-57 

99.6 

- 

35.4 

470  9 

63*7 

5-16-57 

99«9 

- 

36.2 

3102 

6-13-5? 

100e9 

- 

37.2 

52.1 

7-25-56 

104.6 

_ 

52.5 

3102 

8-ni"56 

106*7 

„ 

54.6 

8-06-56 

102.0 

- 

49 « 9 

8-15-56 

98*7 

- 

46«& 

8-22-56 

100  si 

~ 

48.0 

8-29-56 

94.9 

- 

42*8 

9-05-56 

96.6 

- 

44.5 

9-12-56 

95.7 

- 

4^.6 

9-19-56 

95.6 

_ 

43.5 

9-26-56 

94.0 

~ 

41.9 

10-03-56 

94.0 

- 

41.9 

lO-in-56 

93*3 

- 

41.2 

10-17-56 

93.0 

_. 

40.9 

10-24-56 

90.1 

- 

38.0 

10-31-56 

88.9 

- 

36.8 

11-07-56 

88.7 

- 

36.6 

11-14-56 

88.2 

- 

36.1 

11-21-56 

87.0 

- 

34.9 

11-28-56 

88.3 

- 

36.2 

12-05-56 

91.3 

- 

39.2 

12-12-56 

90.6 

- 

38.5 

12-19-56 

91.9 

— 

39.8 

12-26-56 

88.0 

- 

35.9 

1-02-5? 

8645 

- 

34.4 

2-06-57 

82.8 

- 

30.7 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


6-    22 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


Store  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  woler 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

FAST    COASTAL    PLAIN    PREsSURP 

5S/09W-?9Mni  S 
CONT. 


5S/09W-?9Mn2  S 
5S/09W-30F01    S 


5S/09W-31A02    S 


5S/09W-31B01    S 


55/09W-31EO1    S 


52,1 

2-'l3«57 

83.8 

2-20-57 

S8«3 

3-27-57 

100.5 

4-24-57 

95.6 

5-01-57 

91.7 

5-15-57 

88.6 

5-22-^57 

86.2 

6-12-57 

88.5 

6-19-57 

87.2 

50.0 

7=,n;>-.56 

174.6* 

11-02-56 

92.6 

54.2 

7-17-56 

35.0 

8-16-56 

35.6 

9-14-56 

36*2 

10-16-56 

36c2 

11-13-56 

36.6 

12-13-56 

36.2 

1=17-57 

35«6 

2-19-57 

36.1 

3«15-57 

39.3* 

4-16-57 

33»7 

5--i6-57 

33.6 

6-13-57 

34.6 

39.9 

8-16-56 

82.6 

9-14-56 

83.4 

10-16-56 

81.5 

11-13-56 

7696 

12-13-56 

77.7 

1_17^57 

69.4 

5-16-57 

73.5 

6-13-57 

76.4* 

40,4 

7-07-56 

95.5* 

11-02-56 

79*6 

3-03-57 

98.0* 

38,3 

10-16-56 

77*6 

11-13-56 

73.7 

12-13-56 

75.5 

1-17-57 

68.3 

2-19-57 

76.6 

3-15-57 

84.6 

31. 

7 

36. 

2 

48. 

4 

43. 

5 

39. 

6 

36. 

5 

34. 

i 

36. 

.4 

35. 

1 

124. 

»6 

42. 

>6 

19. 

>2 

18. 

.6 

18. 

.0 

18. 

.0 

17< 

»6 

18, 

.0 

18. 

.6 

18, 

►  1 

14. 

.9 

20. 

.5 

20, 

.6 

19, 

.6 

42, 

.7 

43, 

,5 

41, 

>6 

36, 

il 

37, 

.8 

29, 

i5 

33. 

t6 

36 

.5 

55, 

»1 

39 

i2 

57 

i6 

39, 

i3 

35, 

.4 

37 

i2 

30 

•  0 

38 

i3 

46 

.3 

3102 


4709 


3102 


3102 


4709 


3102 


*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    23 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Wall 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

EAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 

5S/09W-31E01  S 
CONT« 


5S/09W-32A01  S 


5S/09W-32L01  S 


5S/09W->34j01  S 


5S/09W-34R01  S 


5S/09W-35J01  S 


38*3 

4-16-57 

86t3 

5-16-57 

72.8 

6-13-57 

7366 

44,3 

7_r)2-56 

82«3 

44*7 

9-14-56 

91e8 

44*3 

ll„0?-56 

99*6 

44.7 

1-17-57 

74.7 

5-16-57 

81  •! 

6-13-57 

78  9  9 

37*1 

7-02-56 

73.0 

7-17-56 

82.3 

11-02-56 

69  e  5 

1-17-57 

67*3 

2-19-57 

69*5 

2-27-57 

68  «0 

5-16-57 

75*1 

6-13-57 

73.0 

67*9 

1-17-56 

111*?* 

2»21<-5& 

83*0 

3-16-56 

74*4 

4-24-56 

112*7* 

5-17-56 

11787* 

9-0  3-56 

I74ftl* 

10-16-56 

159,2* 

11-07-56 

148oO* 

11-15-56 

146*9* 

12-13-56 

139«8* 

1-18-57 

107.4* 

2-21-57 

82.8 

3-04-57 

78.0 

5-21-57 

134e4* 

6-18-57 

136.0* 

69.7 

9-03-56 

201.0* 

11-07-56 

147*0 

3-04-57 

82.0 

99*4 

9-^03-56 

187.5* 

99*5 

9-18-56 

193.6* 

99*4 

11-07-56 

197.0* 

99*5 

11-15-56 

159.1 

12-13-56 

154.4 

-  48.0 

-  34.5 

-  35.3 

-  38*0 

-  47.1 

-  55.3 

-  30.0 
~  36.4 

-  34.2 

-  35.9 

-  45.2 

-  32.4 

-  30.2 

-  32*4 

-  30.9 

-  38.0 

-  35.9 

-  43.3 

-  15.1 

6.5 

-  44.8 

-  49.8 

-  106.2 

-  91*3 

-  80.1 

-  79.0 

-  71.9 

-  39.5 

-  14.9 

-  10.1 

-  66.5 

-  68.1 

-  131.3 

-  77.3 

-  12.3 

-  88.1 

-  9%.l 

-  97,6 

-  59.6 

-  54.9 


3102 


4709 
3102 
4709 
3102 


4709 
3102 
4709 
3102 

4709 
3102 


3102 


4709 
3102 
4709 
3102 


4709 
3102 


4709 


4709 
3102 
4709 
3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


24 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Foet 

Doto 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feel 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

FAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 


5S/09W-35J01    S 

99.5 

1-18-57 

132.4 

- 

32.9 

3102 

CONT* 

2-21-57 

107e9 

- 

8.4 

99,4 

3-04-57 

102.6 

- 

3.2 

4709 

99,5 

5-21-57 

154.3 

- 

54.8 

3102 

6-18-57 

155.4 

- 

55.9 

5S/10W-04G01    S 

93.6 

7--12-56 

105.1 

- 

11.5 

3102 

8-07--56 

105.6 

_ 

13.0 

9-13-=56 

107.5 

- 

13.9 

10-09-56 

107.8 

^ 

14.2 

11»08~56 

107.7 

_ 

14.1 

12-11-56 

107.1 

~ 

15.5 

1-10-57 

106.3 

- 

12.7 

2-07-57 

104.8 

- 

11.2 

3-12-57 

104.3 

- 

10.7 

4-11-57 

105.2 

- 

11.6 

5-10-57 

105.4 

- 

11.8 

6-11-57 

106.8 

- 

13.2 

5S/10W-09DO1    S 

75.5 

7-12<-56 
10-09-56 

94.9 
95.5 

- 

19.4 

20.0 

3102 

1-10-57 

92.9 

- 

17.4 

4-11-57 

92«7* 

- 

17.2 

5-10-57 

93»2* 

- 

17.7 

55/10W-inAO5    S 

96.6 

7-l?-56 

101.0 

_ 

4.4 

3102 

8-07-56 

101.8 

- 

5.2 

9-1 -.-56 

102.5 

- 

5.9 

10-09-56 

102.6 

- 

6.0 

ll-OS'-Se 

102.6 

- 

6.0 

12-11-56 

102*4 

- 

5.8 

1-10-57 

102.3 

- 

5.7 

2-07-57 

101.6 

- 

5.0 

3-12-57 

100.8 

- 

4.2 

4-11-57 

101.4 

- 

4.8 

5-10-57 

101.5 

- 

4.9 

6-11-57 

102.1 

— 

5.5 

5S/10W-inD04    S 

84,9 

7-12-56 

101.9 

«. 

17.0 

3102 

8-07-56 

104.2 

- 

19.3 

9-13-56 

104.2 

— 

19.3 

10-09-56 

104.4 

- 

19.5 

11-08^56 

103.6 

- 

18.7 

12-11-56 

103.0 

- 

18.1 

1-10-57 

100.1 

15.2 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


25 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGe    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Disf.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

FAST    COASTAL    PLAIN    PREsSURF 


5S/10W-10D04    S 
CONTe 


84  4  9 


5S/10W«10P01    S 


84.1 


5S/10W-13C01    S 


101,0 


5S/10W-15B02    S 


8O4O 


5S/10W'-15M01    S 


67.3 


2-07-57 

98e2 

- 

13.3 

3_12^57 

98.7 

- 

13.8 

4-ll->57 

101«5 

- 

16.6 

5"10==57 

IOI92 

- 

16.3 

6-11-57 

102«4 

•- 

1785 

8-07-56 

104.5 

_ 

20.4 

12-11=56 

99  «  9 

- 

15.8 

1-10=57 

98«1 

- 

14.0 

2-07»57 

94  s4 

- 

10*3 

3-12=57 

95*4 

_ 

11.3 

5-10=57 

100.3 

- 

16.2 

6-11=57 

ICI92 

~ 

17«1 

1"      =56 

121.0 

_ 

20*0 

2-      -56 

I2I0O 

_ 

20*0 

3-      =56 

127*0 

„ 

26«0 

4-      -56 

123.0 

- 

22.0 

5-      -56 

131.0 

- 

30c0 

6-      "56 

ISlsO 

„ 

30eO 

7-      -56 

137*0 

- 

36.0 

8-      =56 

140*0 

- 

39c0 

9-      =56 

135.0 

_ 

34.0 

10-      -56 

133.0 

- 

32*0 

11-      -56 

132e2 

„ 

31.2 

12-      =56 

123.0 

_ 

22.0 

1»      ™57 

119*2 

- 

18*2 

2-      -57 

121.3 

_ 

20.3 

3-      -57 

122*0 

- 

21.0 

4-      -57 

117.0 

— 

16.0 

7-17-56 

102.0 

— 

22.0 

8-16-56 

98.3* 

- 

18.3 

9-14-56 

102*0 

- 

22.0 

10-16-56 

100.0 

~ 

20.0 

11-13=56 

100.8 

— 

20.8 

12-13-56 

94.4 

- 

14.4 

1-17„57 

90.1 

- 

10.1 

2-19-57 

91.2 

- 

11.2 

3-15-57 

98.2 

- 

18.2 

5-16-57 

96.7 

- 

16.7 

7-12-56 

90.7 

— 

23.4 

8-07-56 

91.7 

- 

24.4 

12-11-56 

84.7* 

- 

17.4 

3102 


3102 


3102 


3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation  "J—     Zo 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 

data 
coll. 

State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

to  water 
surface. 

surface 
elev., 

Feet 

Feet 

EAST  COASTAk  PLAIN  PRESSURE 


5S/10W-15M01  S 
CONT. 


67,3 


5S/10W-17A01  S 


57.1 


5S/10W-23C01  S 


61,4 


5S/10W-25R01  S 


37,9 


5S/10W-26Rn2  S 


36,6 


1-10-57 

82«1 

-      14. 

8 

2-07-57 

80.3 

-      13* 

0 

3-12-57 

81*7 

-      I4i 

4 

4-11-57 

87.8 

-      20. 

5 

5-10-57 

86.3 

-      19, 

0 

6-11-57 

88.5 

-      21* 

2 

7-12^56 

76.2 

-      19. 

1 

8-07-56 

78.3 

-      21. 

2 

9-13-56 

78.8 

-       21. 

7 

10-09=56 

77.9 

-      20. 

8 

11-08-56 

76.5 

-       19. 

4 

12-11=56 

75.4 

-       18. 

3 

1-10-57 

74.6 

-      Hi 

>5 

2-07=57 

72.8 

-      15. 

.7 

3-12=57 

74.2 

-      17, 

^l 

4-11-57 

76.3 

-      19. 

.2 

5-10-57 

75.8 

-      \8i 

.7 

6-11-57 

77.4 

-      20. 

3 

7-17=56 

72.3 

-      10. 

.9 

8-l6»56 

73.5 

-      12. 

.1 

9-14-56 

71.6 

-=      10. 

.2 

10-16-56 

70.0 

8. 

.6 

11-13=56 

70.2 

8, 

.8 

12-13-56 

67.3 

5, 

.9 

1=17=57 

66.0 

4 

>6 

2-19-57 

68.8 

7, 

.4 

3-15-57 

74.3* 

-      12 

.9 

4-16-57 

71.1 

9 

,7 

5-16=57 

67.8 

6, 

.4 

6-13-57 

68.1 

6 

.7 

8-16=56 

82.4 

-      44 

•  5 

9-14-56 

79.4 

-      41 

,5 

10-16=56 

80.0 

-      42 

.1 

11-13-56 

74.8 

-      36 

.9 

12-13-56 

72.9 

-      35 

.0 

1-17-57 

68.5 

-      30 

•  6 

4-16-57 

83.4* 

-      45 

.5 

5-16-57 

71.8 

-      33 

i9 

6-13-57 

73.2 

-      35 

»3 

7-17-56 

30.2 

6 

.4 

8-16-56 

30.5 

6 

.1 

3102 


3102 


3102 


3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


27 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN   ORANGE   COUNTV 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surfoce, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

FAST    COASTAL    PLAIN    PRESSURE 


5S/10W"?6R02    S 
CONT» 


36,6 


5S/10W-?8B01    S 


45*0 


5S/10W-29D01    S 


35o7 


5S/10W-3OAO1    S 


33*0 


9-14-56 

29.6 

10-16-56 

29»3 

11-13-56 

2941 

12*13-=56 

29«0 

1-17-^57 

30e5 

2-19='$7 

37*7 

3-15-5? 

36*6 

4«16„e7 

34.4 

5-16-57 

25.5 

6-13-57 

26.5 

7-.13-56 

75.4 

8-14=56 

72.9 

9-14-56 

74  «1 

10-11-56 

67.4 

12-11-56 

64*3 

1-15-57 

60.7 

2«11~57 

62.4 

3«14-57 

66.2 

4-12-57 

69.3 

6-13-57 

68<sl 

6-27-56 

56.9 

8-15-56 

61.4 

9-05-56 

61.7 

10-03-56 

60.5 

10-17-56 

60*2 

10-31-56 

57.5 

11-28-56 

56.4 

12-05-56 

56.0 

12-12-56 

55.7 

12-19-56 

56.1 

1-16-57 

52.9 

1-23-57 

52.6 

1-30-57 

52.4 

2-06-57 

52.6 

3-20-57 

57.3 

4-l7„§7 

59*6 

4-24-57 

58.6 

5-22-57 

59.0 

5-29-57 

59.8 

6-12-57 

59.5 

7-13-56 

58.2 

10-11-56 

58.0 

7.0 


3102 


7 

»3 

7 

i5 

7 

»6 

6 

.1 

1< 

.1 

0. 

.0 

2< 

i2 

11< 

>1 

10 

.1 

30, 

.4 

2? 

s9 

29 

.1 

22 

»4 

19 

i3 

15 

.7 

17 

.4 

21 

►  2 

24. 

»3 

23 

»1 

21< 

»2 

25 

.7 

26, 

.0 

24, 

►  8 

24, 

.5 

21, 

»8 

20, 

»7 

20, 

.3 

20, 

lO 

20< 

»4 

17, 

,2 

16, 

.9 

16< 

.7 

16, 

►  9 

21, 

»6 

23. 

.9 

22. 

.9 

23, 

.3 

24, 

^\ 

23i 

8 

25. 

2 

25. 

0 

3102 


3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    28 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

EAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 


5S/10W-30A01 
CONT. 


33.0 


5S/10W-31C01    S 


24, 


5S/10W-31D04    S 


22,0 


5S/10W-32C01    S 


27,4 


5S/10W-33001    S 


38,9 


1-15-57 

51,9 

- 

18i 

9 

2-11-57 

53.7 

- 

2D. 

7 

3-14^57 

56.0 

- 

23. 

0 

4-12-57 

59.0 

- 

26. 

0 

5-14^57 

56.0 

- 

23. 

0 

6-13-57 

58eB 

— 

25. 

8 

7-13-56 

46.0 

. 

21. 

3 

8-14-56 

50.9 

- 

26. 

2 

10-11-56 

48.2 

- 

23. 

5 

11-09-56 

46,9 

- 

22. 

»2 

12-11-56 

46.5 

- 

21. 

.8 

1-15-57 

45.3 

- 

20. 

6 

2-11-57 

49*8 

- 

25, 

il 

5_14«57 

50.0 

- 

25. 

.3 

7-13-56 

47.3 

> 

25. 

t3 

8-14-56 

50.0 

- 

28, 

.0 

9-14--56 

49.7 

™ 

27, 

.7 

10-11-56 

48.5 

- 

26, 

»5 

11-09-56 

45.4 

- 

23 

►  4 

12-11-56 

44.4 

- 

22, 

.4 

1-15-57 

41.9 

- 

19 

i9 

2-11-57 

46.0 

- 

24, 

.0 

3-14^57 

51.7 

- 

29 

.7 

4-12-57 

51.4 

- 

29, 

.4 

5-14-57 

46*1 

- 

24 

.1 

6-13-57 

48.4 

— 

26 

.4 

7-13-56 

55*5 

— 

28 

.1 

9-14-56 

55.8 

- 

28 

.4 

10-11-56 

53.5 

- 

26 

il 

11-09-56 

49.2 

- 

21 

,8 

12-11-56 

47.6 

- 

20 

.2 

1-15-57 

46.0 

- 

18 

>6 

2-11-57 

47,1 

- 

19 

.7 

3-14-57 

49.1 

- 

21 

.7 

5-14-57 

50.5 

- 

25 

.1 

6-13-57 

52.4 

- 

25 

.0 

7-16-56 

59.6 

— 

20 

.7 

8-06-56 

60,8 

- 

21 

.9 

8-13-56 

61*5 

- 

22 

•  6 

8-20-56 

60*0 

- 

21 

•  1 

8-27-56 

60*3 

- 

21 

.4 

3102 


3102 


3102 


3102 


3102 


*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    29 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

EAST    COASTAL    PLA 

[N    PRESSURE 

5s/inw-?3oni  s 

38.9 

9-^4-56 

59«8 

_ 

20.9 

3102 

CONTs 

9-1 1-56 
9-17=56 

60*0 
59«8 

: 

2i«l 
20.9 

9-24-56 

59 « 5 

- 

20.6 

10-ni==56 

59«4 

- 

20.5 

10-08^36 

59*4 

„ 

20.5 

10-15--56 

58*8 

_ 

19,9 

lC-22-56 

58.3 

- 

19.4 

10-29-56 

58*1 

- 

19.2 

11»05»56 

58.3 

_ 

19.4 

11-19-56 

5769 

- 

19.0 

11-26-56 

53«0 

- 

19.1 

12-0  3-56 

58.0 

- 

19.1 

12-l0-=56 

57  e  5 

— 

18.6 

12-17-56 

57o6 

«uc 

18,7 

12~31-'56 

57.8 

- 

18.9 

l-07»57 

57.8 

^ 

18.9 

1-15-57 

63.8 

- 

24.9 

1-21-57 

64.1 

-. 

25.2 

1-28-57 

64.2 

~ 

25.3 

2-11-57 

64*9 

.> 

26.0 

2-18-57 

65.2 

— 

26*3 

3-04-57 

62.6 

_> 

23.7 

3-11-57 

62«6 

„ 

23.7 

3-18-57 

62  «0 

— 

23.1 

3-25-57 

62.5 

- 

23.6 

4-01-57 

61*3 

- 

22.4 

4-15-57 

6164 

~ 

22.5 

4-29-57 

59.6 

~ 

20o7 

5-06-57 

60.7 

- 

21.8 

5-20-57 

59.2 

- 

20.3 

5S/10W-34D01    S 

34.4 

7-17-56 

40.6 

_ 

6.2 

3102 

8-16-56   - 

41.6 

- 

7.2 

9-14-56 

41.4 

_ 

7.0 

10-16-56 

40.4 

- 

6.0 

11-13-56 

40.3 

-, 

5.9 

12-13-56 

39.1 

— 

4.7 

1-17-57 

39.3 

- 

4.9 

2-19-57 

38.7 

« 

4.3 

3-15-57 

39,0 

- 

4.6 

4-16-57 

38.8 

- 

4.4 

5-16-57 

38.9 

- 

4.5 

6-13-57 

40«0 

- 

5.6 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


30 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

EAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 


5S/10W-35K01 

S 

32.9 

7-17-56 

71.2 

- 

38.3 

3102 

8-16-56 

72.3 

- 

39.4 

9-14-56 

74.3 

- 

41.4 

10-16-56 

69.1 

- 

36.2 

11-13-56 

67.3 

- 

34.4 

12-13-56 

69.5 

- 

36.6 

3-15-57 

79.2 

- 

46.3 

4-16-57 

78.6 

- 

45.7 

5-16-57 

63.0 

— 

30.1 

6-13-57 

67.8 

— 

34.9 

5S/11W-02E01 

S 

48,3 

7-10-56 

86.8 

— 

38.5 

3102 

8-03-56 

94.6 

- 

46.3 

10-04-56 

84.6 

- 

36.3 

11-08-56 

79.9 

- 

31.6 

12-07-56 

77  .  7 

— 

29.4 

5S/11W-02L01 

5 

46*3 

12_07-56 

72.5 

- 

26.2 

3102 

5S/11W-02N01 

S 

39.5 

7-1(1-56 

82.9 

- 

43.4 

3102 

8-03-56 

93.2* 

- 

53.7 

9-13-56 

8?  9  2 

- 

43.7 

10-04-56 

79.3 

- 

39.8 

11-08-56 

76.2 

- 

36.7 

12-07-56 

71.7 

- 

32.2 

1-08-57 

65.6 

- 

26.1 

2-07-57 

66.0 

- 

26.5 

3-07-57 

68.4 

- 

28.9 

4-09-57 

83.5* 

- 

44.0 

5-07-57 

74.4 

- 

34.9 

6-07-57 

76.6 

- 

37.1 

5S/11W-03A01 

S 

47.0 

9-13-56 

88.2 

- 

41.2 

3102 

10-04-56 

82.9 

- 

35.9 

12-07-56 

74.1 

- 

27.1 

3-07-57 

74.6 

- 

27,6 

4-09-57 

85.9 

- 

38.9 

6-07-57 

82.7 

- 

35.7 

5S/11W-04A01 

S 

33.0 

6-25-56 

59.8* 

— 

26.8 

3102 

7-02-56 

62.6 

- 

29.6 

7-09-56 

63.3 

- 

30.3 

7-16-56 

65.6 

- 

32.6 

7-23-56 

70.0 

- 

37.0 

7-30-56 

72.1 

39.1 

*      Questionoble  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


31 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Wen 
Number 



R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

EAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 


SS/llW-OAAOl  S 
CONT. 


33*0 


5S/11W-06D02    S 


11.8 


s-ne^-se 

73.0* 

- 

40.0 

8-13-56 

7268* 

- 

39.8 

9-ll«56 

70  6  5 

- 

37.5 

9-24-56 

69.6 

- 

36.6 

10-=01-=56 

6867 

- 

35c7 

10-15-56 

64a2 

- 

31.2 

ie-2?-56 

60d3 

- 

2?. 3 

10-29-56 

58c2 

« 

25.2 

11-05-56 

59.9 

- 

26.9 

11-19-56 

60*7 

— 

27,7 

12-03-56 

60.5 

- 

27.5 

12-10-56 

59*6 

- 

26.6 

12-17-56 

59.2 

-. 

26.2 

12-31-56 

5999 

— 

26.9 

1-15-57 

53.9 

— 

25.9 

1-21-57 

59  6  0 

- 

26.0 

1-28-57 

6062 

- 

77.2 

2-11-57 

58*8 

- 

25.8 

2-13-57 

60.3 

- 

27.3 

2-25-57 

62*2 

^ 

29.2 

3-04-57 

60.3 

— 

27.3 

3-11-57 

59.9 

- 

26.9 

3-18-57 

60.8 

- 

27.8 

3-25-57 

60.4 

- 

27.4 

4-01-57 

61.3 

- 

28.3 

4-15-57 

60.8 

- 

27.8 

5-06-57 

59.4 

~ 

26.4 

5-13-57 

60.2 

- 

27.2 

5-20-57 

61.3 

— 

28.3 

5-27-57 

56.5 

- 

23.5 

6-03-57 

56.9 

- 

23.9 

6-17-57 

56.6 

- 

23.6 

1-20-56 

35.2 

_ 

23.4 

3-02-56 

38.1 

- 

26.3 

3-23»56 

42.2 

- 

30.4 

5-04-56 

34.2 

- 

22.4 

5-25-56 

36.8 

- 

25.0 

6-15-56 

40.0 

- 

28.2 

7-06-56 

44  tl 

- 

32.3 

7-26-56 

47.2 

- 

35.4 

9«07-56 

49.0 

- 

37.2 

10-19-56 

38*2 

- 

26.4 

11-09-56 

35«6 

- 

23.8 

11-30-56 

37.2 

- 

25.4 

3102 


1101 


*      Queslionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation  ^**      ^^ 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WEi-LS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feef 

Dale 

Disl.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 
elev.. 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

FAST    COASTAL    PLAIN    PRESSURE 


5S/llW-06Dn2 
CONT. 


5S/11W-12E03    S 


11,8 


42*0 


5S/11W-12L01    S 


43, 


5S/11W-13A02    S 


43,0 


5S/11W-14C01  S 


34,8 


12-21-56 
2-21-57 
3-15-57 

4-05^57 

7-in»56 

9-13-56 

10-04-56 

11-08--56 

12-07^56 

1-08^57 

2-07=57 

3-07-57 

4-09-^57 

5-07^57 

6-07'=57 

7-12-56 

8-07-56 

10-09-56 

11-08-56 

12-11-56 

1-10-57 

2-07-57 

3-12-57 

4-11-57 

5-11-57 

10-09-56 
11-08-56 
12-11-56 
1-10-57 
2-07-57 
3-12-57 
5-10-57 

7-12-56 

6-07-56 

9-13-56 

10-09-56 

11-08-56 

12-11-56 

1-10-57 

2-07-57 

5-10-57 


34*2 
4592 
43  a  1 
45*8 

60  e  2 
64  »3 
63,1 
63«3 
63,2 
59  «  3 
56.8 
58«9 
63,0 
61,3 
63,5 

68,4 
68,7 
65t6 
64,7 
63,7 
61.7 
60«6 
63,6 
68,0 
66*1 

70,1 
67,1 
65.7 
64,8 
66,1 
68,6 
68,1 

60,2 
65,4 
65,9 
62,3 
59,5 
58,2 
56,5 
63.6 
57*7 


22 
33 
31 

34 

18 
22 
21 
21 

21 
17 
14 
16 
21 
19 
21 

24 
25 
22 
21 
20 
18 
17 
20 
24 
22 

27 
24 
22 
21 
23 
25 
25 

25 

30 
31 
27 
24 
23 
21 
28 
22 


1101 


3102 


3102 


3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    33 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  woter 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

EAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 

5S/11W=14C01  S      34.8 

CONT* 
5S/11W-16D01  S      17,6 


6-11-57 

6-25-56 
7-02-56 
7-09-56 
7-16-56 
7-23-56 
7-30-56 
8-06-56 
8-13-56 
8-20-56 
8-27-56 
9-04-56 

9-17-56 

9-24-56 

10-01-56 

10-08-56 

10-15-56 

10-27-56 

10-29-56 

11-05-56 

11-19-56 

11-26-56 

12-03-56 

12-10-56 

12-17-56 

12-31-56 

1-07-57 

1-15-57 

1-21-57 

1-28-57 

2-11-57 

2-18-57 

2-25-57 

3-04-57 

3-11-57 

3-18-57 

3-25-57 

4-08-57 

4-15-57 

4-29-57 

5-06-57 

5-13-57 

5-20-57 


60.2 

42«6 

44  «  3 

45.5 

47  s  7 

49s3 

50.1 

50.9 

51.8 

52.3 

52.3 

50.6 

50.9 

50.5 

49.9 

49.7 

48.0 

47.3 

45.8 

45^5 

45.0 

44.1 

44.7 

44.2 

43*5 

43.1 

43.9 

42.8 

45.7 

46.2 

45.8 

47.9 

49.3 

51.2 

50.5 

49.3 

51.0 

50.6 

50ol 

50.0 

44.7 

44.5 

45*2 

46.1 


25.4 

3102 

25.0 

3102 

26.7 

2?49 

30.1 

31.7 

32.5 

33.3 

34.2 

34.7 

34.7 

33.0 

33.3 

32.9 

32.3 

32.1 

30.4 

29.7 

28.2 

27.9 

27.4 

26.5 

27.1 

26.6 

25.9 

25.5 

26.3 

25.2 

28.1 

28.6 

28.2 

30.3 

31.7 

33.6 

32*9 

31.7 

33.4 

35.0 

32.5 

32.4 

2t.l 

26.9 

27.6 

28.5 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    34 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIM  ORANGE  COUNTY 


Stole  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Fe«l 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

FAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 

5S/11W-16D01  S      17.6 
CONT. 


5S/llW-16Dn2  S 


18,6 


5-27-57 

46( 

.1 

- 

28. 

.5 

6-n-?»57 

47. 

.2 

- 

29. 

.6 

6-lft"57 

47 

k3 

- 

29 

.7 

6-17-57 

46 1 

»8 

- 

29. 

.2 

6-24^57 

49( 

.8 

- 

32. 

.2 

7-01-=  57 

52. 

»1 

- 

34 

.5 

10-05'=56 

49. 

,7 

_ 

31 

•  1 

10-in=56 

48. 

»5 

- 

29 

.9 

10-17-56 

tihi 

.1 

- 

27 

.5 

10-24-56 

44. 

.7 

- 

26 

.1 

10-31-56 

44. 

.9 

- 

26 

.3 

11-07-56 

44. 

.2 

- 

25. 

.6 

11-14-56 

44. 

.2 

- 

25. 

>6 

11-21-56 

43. 

•  8 

— 

25, 

.2 

11=28-56 

44. 

.2 

... 

25. 

>6 

12-05-56 

43. 

>7 

- 

25. 

»1 

12-12-56 

42. 

►  7 

- 

24 

•  1 

12-19-56 

42. 

.6 

- 

24. 

.0 

12-26-^56 

43. 

»9 

- 

25. 

.3 

1-02-57 

44. 

i9 

- 

26. 

.3 

1-09-57 

48. 

»0 

- 

29, 

i4 

1-16-57 

48, 

,4 

- 

29, 

•  8 

1-23-57 

48. 

t3 

- 

29 

•  7 

1-30-57 

47  < 

•  8 

- 

29 

.2 

2-06-57 

49. 

»9 

- 

31, 

.3 

2-13-57 

51. 

.7 

- 

33 

•  1 

2-20-57 

54. 

lO 

- 

35, 

•  4 

2-27-57 

51. 

>6 

_ 

33 

.0 

3-06-57 

52. 

.3 

- 

33 

.7 

3-13-57 

51. 

>3 

~ 

32 

.7 

3-20-57 

52. 

s3 

- 

33, 

.7 

3-27-57 

51. 

>2 

- 

32 

i6 

4-03-57 

52. 

il 

- 

33, 

.5 

4-10-57 

50. 

►  0 

- 

31, 

.4 

4-17-57 

50. 

»4 

- 

31 

.8 

4-24-57 

45, 

.5 

- 

26 

.9 

5-01-57 

45. 

»0 

- 

26. 

>4 

5-08-57 

45< 

►  7 

- 

27. 

.1 

5-15-57 

46 1 

,6 

- 

28. 

.0 

5-22-57 

46, 

.3 

— 

27, 

»7 

5-29-57 

49, 

.1 

- 

30, 

.5 

6-05-57 

49i 

4 

- 

30, 

>8 

6-12-57 

48* 

il 

- 

29. 

.5 

6-19-57 

50. 

>6 

- 

32, 

.0 

3102 


3102 


Questionoble  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


35 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN   ORANGe   COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feel 

Agy. 
data 
coll. 

EAST    COASTAL    PLAIN   PRESSURE 

18,6 


5S/11W=16D02    S 
CONT« 

5S/11W-18J03    S 


7.2 


5S/11W-20A01    S 


12.0 


55/llW-'2ncn3    S 


10,9 


6-26-57 

53.2 

7-03-57 

55«9 

5-25-=-56 

28e3 

6-15-56 

31.6 

7-06-56 

34.9 

7-27-56 

38.9 

9-07-56 

38*3 

9-28-56 

37.8 

11-09-56 

33.6 

11-30-56 

32el 

12-21-56 

31.0 

l-ll-'57 

35.2 

2-01-57 

33.2 

2-21-57 

40  0  5 

3-15-57 

38  c  9 

4-05-57 

39.4 

7-13-56 

40.8 

8-14-56 

44.9 

9-1A-5& 

43.6 

10~n-56 

4i«6 

11-09-56 

37.5 

12-11-56 

36.6 

1-15-57 

41.1 

2-11-57 

42.5 

4-12-57 

41«9 

5-14-57 

38.4 

6-13-5? 

39*8 

6-25-56 

32.7 

7-02-56 

34.6 

7-09-56 

37.1 

7-16-56 

37.8 

7-23-56 

38.1 

7-30-56 

39.6 

8-13-56 

39.8 

8-27-56 

41.4 

9-04-56 

40.7 

9-17-56 

39.5 

9-24-56 

38.8 

10-01-56 

38.6 

10-08-56 

38.8 

10-15-56 

37.3 

10-22-56 

35.9 

34 
37 

21 
24 
27 
31 
31 
30 
26 
24 
23 
28 
26 
33 
31 
32 

28 
32 
31 
29 
25 
24 
29 
30 
29 
26 
27 

21 
23 
26 
26 
27 
28 
28 
30 
29 
28 
27 
27 
27 
26 
25 


3102 
1101 


3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

•*   Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    36 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Data 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

FAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 


5S/11W-20C03  S 
CONT« 


10,9 


5S/11W-?1A01  S 


15*4 


10-29-56 

11-05-56 

11-19-56 

11-26-56 

12-03-56 

12-10-56 

12-17^56 

1-21-57 

1-28-57 

2-18-57 

3-25->57 

4-01-=-57 

4-08-57 

4-15-57 

4-29-57 

5-06-57 

5-13-57 

5„20=^57 

5-27-57 

6-03-57 

6-10-57 

6-17-57 

6-24-57 

7-01-57 

6-25-56 

7-02-56 

7-09-55 

7-16-56 

7-23-56 

7-30-56 

8-06-56 

8-13-56 

8-20-56 

8-27-56 

9-04-56 

9-11-56 

9-17-56 

9-24-56 

10-01-56 

10-08-56 

iO-15-56 

10-22-56 

10-29-56 

11-05-56 


35e5 
35«T 
35*1 
35«5 
35tn 
32*6 
32  «  7 
36c9 
37*0 
42*0 
40*9 
40*8 
39*4 
39*4 
34*6 
34*9 
35*5 
36.4 
36*6 
37*5 
36*9 
37«3 

38*3 
40*0 

38*7 
40*2 
41*6 
44*1 
44*  5 
45*4 
45*4 
46*5 
45*6 
46*5 
44*9 
44.6 
44.6 
43*9 
43*7 
42*6 
41*8 
40.2 
39*8 
39*7 


24i 

6 

24  • 

8 

24, 

2 

24, 

6 

24, 

1 

21< 

7 

21, 

8 

26, 

0 

26, 

1 

31, 

1 

30, 

0 

29, 

9 

28, 

.5 

28. 

.5 

23( 

.7 

24, 

.0 

24, 

.6 

25, 

t5 

25, 

.7 

26, 

>6 

26, 

.0 

26, 

i4 

27, 

»4 

29, 

»1 

23, 

.3 

24, 

»8 

26, 

s2 

28. 

.7 

?9, 

.1 

30 

.0 

30, 

.0 

31, 

.1 

30, 

.2 

31 

•  1 

29 

i5 

29 

•  2 

29 

i2 

28 

•  5 

28 

.3 

27 

»2 

26 

i4 

24 

.8 

24 

•  4 

24 

.3 

3102 


3102 


*      Questionable  meosurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


37 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

EAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 


5S/11W-21A01 
CONTs 


15,4 


5S/11W-21D05    S 


14«0 


ll_iq-56 

39«1 

- 

23 

.7 

11-26-56 

39«6 

- 

24 

i2 

12-03-56 

39.1 

- 

23 

.7 

12-10-36 

38  4  6 

« 

23 

i2 

12-17-56 

37«8 

_ 

22 

.4 

12-31-56 

39«1 

- 

23 

s7 

1-07-57 

38.6 

- 

73 

.2 

2»ll-57 

46*0 

- 

30< 

»6 

2-18-57 

47*4 

— 

32 

.0 

3^04-57 

48  «  5 

- 

33 

»1 

4-0  8-57 

45e0 

- 

29 

.6 

4-15-57 

44  6  7 

_ 

29 

\  3 

4-29-57 

40  9  1 

- 

24 

.7 

5-06-57 

40*3 

- 

24 

.9 

5-13-57 

4ici 

_ 

25 

.7 

5-20-57 

41«8 

- 

26 

»4 

5-27-57 

41  «8 

- 

26 

i4 

6-03-57 

42«7 

— 

27 

.3 

6-10-57 

42*6 

" 

27 

62 

7-01-57 

46  0  9 

— 

31 

»5 

6-25-56 

36»? 

» 

22 

.2 

7-02-56 

38«7 

- 

24* 

»7 

7-09-56 

41*9 

- 

27 

.9 

7-16-56 

42e6 

«i 

28 

i6 

7-23-56 

42e9 

— 

28 

j9 

7-30-56 

44*5 

— 

30 

65 

8-06-56 

45*0 

- 

31< 

.0 

8-13-56 

44  6  6 

— 

30< 

>6 

8-20-56 

45»7 

— 

31, 

.7 

8-27-56 

44*7 

- 

30* 

>7 

9-04-56 

42«7 

- 

28, 

►  7 

9-11-56 

43*2 

- 

29, 

.2 

9-17-56 

43  tl 

- 

29< 

.1 

9-24-56 

42*3 

- 

28, 

»3 

10-01-56 

42.1 

- 

28< 

1 

10-08-56 

43  «0 

- 

29 « 

0 

10-15-56 

41.0 

_ 

27, 

0 

10-22-56 

38«3 

- 

24, 

3 

11-05-56 

38*3 

- 

24, 

3 

11-19-56 

37«6 

- 

23. 

6 

11-26-56 

39*4 

- 

25. 

4 

12-03-56 

38.9 

- 

24, 

9 

12-10-56 

36e3 

- 

22. 

3 

12-17-56 

36.1 

— 

22. 

1 

3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    38 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

Slote  Well 

R.P.  elev., 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface, 
Foet 

elov.. 
Feet 

coll. 

EAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 


5S/11W-21D05 
CONT. 


14*0 


5S/11W-21F01    S 


14,8 


1-07^57 

36el 

1-21-57 

41*0 

1«28-'5T 

4le2 

2-11-57 

42*4 

2-13-57 

46*5 

2-25-57 

46  4  0 

3^04^57 

46«4 

3-18-57 

46.7 

4-01=57 

46«3 

4-08-57 

44 1 9 

5-27-57 

39*3 

6-03-57 

40*0 

6-10-57 

40  «  6 

6-17=57 

41  9  0 

7-01-57 

45«5 

7»15-57 

46*5 

7-02-56 

50.4 

7-09-56 

52*8 

7-16-56 

53.7 

7-30=56 

58«2 

8-20-56 

59«5 

8-27-56 

61.5 

9-ll-=56 

&0»7 

9-17=56 

60.6 

9-24-56 

62.0 

10-01«=56 

61.5 

10-08-56 

62.7 

10-15-56 

61.6 

10-22-56 

60.4 

10-29-56 

60.2 

11-05-56 

60.0 

11-19«56 

59.2 

11-25-56 

60*3 

12-03=56 

59.9 

12-10-56 

58*4 

12-17^56 

57.6 

12-31-56 

57.9 

1-07-57 

57«6 

1-15-57 

55.5 

1-21-57 

56.9 

1-28-57 

57.1 

2-11-57 

60.5 

4-01-57 

64.2 

4-08-57 

63.7 

22. 

1 

27. 

0 

2t. 

2 

28. 

4 

32. 

5 

32. 

0 

32. 

4 

32. 

7 

32i 

3 

30. 

9 

25, 

3 

26< 

0 

26, 

6 

27i 

»0 

31< 

.5 

32i 

,5 

35. 

>6 

38, 

.0 

38, 

.9 

43, 

.4 

44, 

.7 

46, 

.7 

45 

.9 

45, 

i8 

47 

»2 

46 

.7 

47 

.9 

46 

•  8 

45 

.6 

45 

.4 

45 

.2 

44 

.4 

45 

.5 

45 

.1 

43 

.6 

42 

.8 

43 

.1 

42 

68 

40 

.7 

42 

.1 

42 

.3 

45 

.7 

49 

.4 

48 

.9 

3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


39 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN   ORANGE   COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

FAST    COASTAL 

PLA 

iN    PRESSURE 

5S/11W-21F01 

S 

14o8 

4-15-57 

63«0 

- 

48.2 

3102 

CONT, 

4-29-57 

54.8 

- 

40.0 

5-06-57 

53*9 

- 

39.1 

5-13-57 

33 « 8 

- 

39,0 

5-20»57 

54«5 

- 

39.7 

5-27-57 

54  a  5 

— 

39.7 

6-03-57 

55*4 

- 

40.6 

6-10-57 

54.3 

- 

39.5 

6-17=57 

57.5 

— 

42.7 

6-24-57 

58.6 

- 

43*8 

7-m-57 

eitfi 

~ 

46.2 

5S/11W-22A02 

S 

22,2 

7-13-56 

47.2 

— 

25.0 

3102 

8-14-56 

50.2 

- 

28.0 

9-14-56 

48.9 

— 

26,7 

10-11-56 

46.5 

- 

24,3 

21-09-56 

44.7 

- 

22.5 

12-11-56 

44.0 

- 

21,8 

1-15-57 

44.7 

- 

22.5 

2-11-57 

48.8 

- 

26,6 

3-14-57 

48.6 

— 

26.4 

4-12-57 

48.2 

- 

26.0 

5-14-57 

45.4 

- 

23,2 

5S/11W-24D02 

S 

28,9 

9-14-56 

58^4 

_ 

29.5 

3102 

10-11-56 

54.4 

_. 

25.5 

11-09-56 

53.4 

- 

24.5 

12-11-56 

51s3 

- 

22.4 

1-15-57 

49.7 

- 

20,8 

3-14-57 

55.2 

- 

26.3 

5S/11W-24N02 

S 

27«0 

7-15-56 

54.4 

. 

27.4 

3102 

8-14-56 

56.0 

— 

29.0 

9-14-56 

55.2 

- 

28.2 

io-n-56 

53*4 

- 

26.4 

11-09^56 

52.3 

— 

25.3 

12-11-56 

50.2 

- 

23.2 

1-15-57 

48.4 

- 

21.4 

2-11-57 

50.1 

— 

23.1 

3-14-57 

54,8 

- 

27,8 

4-12-57 

55.5 

- 

28,5 

5-14-57 

52.6 

- 

25.6 

6-13-57 

54.7 

- 

27.7 

5S/11W-25P01    5 


49,1 


7-13-56 


72.0 


-      22.9 


3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


40 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

EAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 


5S/11W-25P01  S 
CONT. 


49«1 


5S/11W-27H04    S 


846 


8-1A-56 

74  8  5 

-      25.4 

g-i^-'Se 

74  .3 

-      25.2 

10-11=56 

73.3 

-      24.2 

ll-»09-56 

70.5 

-      21.4 

12-11-56 

70.3 

-      21.2 

1-15-57 

69.0 

-       19.9 

2-11-57 

71.8 

-      22.7 

3»14-57 

75.4 

-      26.3 

4-12-'57 

75.1 

-      26.0 

5^14=.57 

72.2 

-      23.1 

7-02-36 

29.6 

~      21.0 

7-16-56 

31.5 

"      22.9 

7-23-56 

33.0 

-      24.4 

7-30=56 

33a0 

-      24.4 

8-06-'56 

33«2 

-      24.6 

8-13-56 

33.4 

-      24.8 

8-20^56 

33*6 

-      25.0 

9-24-56 

33.6 

-      25*0 

10-01-56 

33.5 

-      24.9 

10-08-56 

32.8 

-       74*2 

10-15-56 

33  .  3 

-       74.7 

10-22-56 

32.0 

-       23.4 

10-29-56 

31.6 

-      23.0 

11-19-56 

31.2 

-      22.6 

11-26-56 

31.2 

-      22.6 

12-03-56 

31.2 

-      22.6 

12-l"^-56 

30.6 

-      22.0 

12-17-56 

30.3 

-      21.7 

12-31-56 

30.6 

-       72.0 

1^07-57 

30.4 

-       21.8 

1-15-57 

30.9 

-      22*3 

1-21-57 

30.9 

-       22.3 

1-28-57 

30.9 

-      22.3 

2-11-57 

35.1 

-      26.5 

2-18-57 

36.7 

-      28.1 

2-25-57 

36.5 

-      27.9 

3-04-57 

37*2 

-      28.6 

3-18-57 

36a3 

-      27.7 

3-25-57 

36.0 

-      27.4 

4-01-57 

34.9 

-      26.3 

4-08-57 

35.1 

-      76.5 

4-29^57 

32.5 

-      73.9 

5-06-57 

33.5 

-      24.9 

5-13-57 

33.3 

-      24.7 

3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    41 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

Jo  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

EAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 


5S/11W-'27H04  S 
CONTa 


8*6 


5S/11W-28A01    S 


8«9 


5S/11W-28K01    S 


5*0 


5S/11W-29C01  S 


48.0 


5S/11W-34A01  S 


56,1 


5"2r)-57 

33e3 

5-27-57 

33.2 

6-03-57 

53.1 

6-10-57 

34*3 

6-24-57 

34.6 

7„01-57 

34.7 

8-14--56 

54.4 

10-11-56 

56.2 

11-09-56 

53.5 

12-11-56 

52o8 

1-15-57 

49*3 

3-14-57 

62.6* 

4-12-57 

54.8 

5-14-57 

46  *  9 

6-13-57 

49*5 

7-13-56 

51c2 

8-14-56 

56.4 

9«14«5e 

53.7 

1-15-57 

50*3 

2-11-57 

54.3 

3-14-57 

60.2* 

5-14-57 

50.2 

6-13-57 

51*7 

7-13-56 

92*5 

8-14-56 

98.9 

9-14-56 

95.2 

10-11-56 

93.3 

11-09--56 

94«6# 

12-11-55 

93.5 

1-15-57 

89.8 

2-11-57 

102. 7# 

3-14-57 

110.2* 

4-12-57 

113.1* 

5-14-57 

90.6 

6-13-57 

94*5* 

7-13-56 

74»5 

8-14-56 

74*7 

9-14-56 

75.0 

10-11-56 

75.6 

11-09-56 

75.3 

12-11-56 

75*6 

24.7 
24.6 
24.5 
25*7 
26.0 
26*1 

45.5 
47.3 

44*6 
43.9 
40.4 
53.7 
45*9 

38.0 
40*6 

46.2 
51.4 
48.7 
45.3 
49.3 
55.2 
45.2 
46.7 


50*9 
47.2 
45*3 
46.6 
45.5 
41.8 
54.7 
62.2 
65.1 
42.6 
46.5 

18.4 
18.6 
18.9 
19.5 
19.2 
19.5 


3102 


3102 


3102 


3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-   42 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  f'LAiN  ORANGE  COUMTY 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feat 

Dot* 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feel 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

EAST  COASTAL  PLAIN  PRE.SSURE 


5S/11W"34A01    S 

56«1 

l»15->57 

75.7 

- 

19.6 

3102 

CONT* 

2-11-57 

75.7 

- 

19.6 

3-14-57 

75.9 

- 

19,8 

4-12-57 

76.6 

- 

20.5 

5-14-57 

76.2 

- 

20.1 

6-13-57 

76.9 

- 

20.8 

5S/12W-01G01    S 

10,0 

12-12-56 

48.5 

^ 

38.5 

1101 

4-16-57 

52.9 

— 

42.9 

5S/12W-12C01    5 

isa 

6-29-56 

63.3 

_ 

45.2 

3102 

7-31-56 

68.3* 

- 

50.2 

8-30-56 

71.4 

- 

53.3 

9-28-56 

74.8 

- 

56.7 

10-30-56 

71.3* 

- 

53.2 

11-29-56 

72.2 

- 

54.1 

12-28-56 

70.9 

- 

52.8 

1-31-57 

68.2 

- 

50.1 

2-28-57 

66.5 

« 

48.4 

3-29=57 

66.8 

- 

48.7 

4-30-57 

67.1* 

— 

49.0 

5S/12W-12001    S 

17,8 

5-25-56 

33.1 

_ 

15.3 

1101 

6-15-56 

34.7 

- 

16,9 

7-06-56 

35.7 

- 

17.9 

7-27-56 

38.9 

- 

21.1 

9-07-56 

38.3 

- 

20.5 

9-28-56 

39.5 

- 

21.7 

10-19-56 

40.0 

- 

22.2 

11-09-56 

37.3 

- 

19.5 

11-30-56 

37.9 

- 

20.1 

12-21-56 

36.4 

- 

18,6 

1-11-57 

37.2 

- 

19.4 

2-01-57 

36.2 

- 

18.4 

2-21-57 

39.0 

- 

21,2 

3-15-57 

39.2 

- 

21.4 

4-05-57 

39.3 

- 

21.5 

6S/08W-06P01    S 

204,1 

7-24-56 

204.9 

_ 

.8 

3102 

8-21-56 

206.6 

- 

2.5 

9-18-56 

200.6 

3.5 

10-16-56 

201.5 

2.6 

11-15-56 

196.7 

7.4 

12-13-56 

195.5 

8.6 

1-18-57 

187.3 

16.8 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


4^ 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

EAST    COASTAL    ( 

=LAIN 

PRESSURE 

6S/08W-06P01 

S 

204.1 

2-21-57 

181,6 

22.5 

3102 

CONT* 

3-19-57 
4-18-57 
5-21-57 
6-18-57 

179.3 
188.9 
195.2 
192.5 

24.8 

15,2 

8,9 

11,6 

6S/09W-02A04 

S 

101.7 

11-16-56 
3-06-57 

148. n 
100.5 

- 

46.3 
1,2 

4709 

6S/09W-02D01 

S 

84.0 

3-01-56 

96.7 

_ 

12*7 

4709 

9-03-56 

115.5 

- 

31.5 

84,5 

10-16-56 

170,4 

„ 

85,9 

3102 

84,0 

11-07-56 

154.0 

- 

70.0 

4709 

84,5 

11-15-56 

151.6 

— 

67.1 

3102 

12-13-56 

146.4 

— 

61,9 

1-18-57 

119*9 

_ 

35.4 

2-21-57 

97.1 

~ 

12.6 

84sO 

3-04-57 

90.6 

- 

6.6 

4709 

84,5 

4*18-57 

124,7* 

— 

40*2 

3102 

6S/09W-03C01 

S 

73,0 

9-04-56 

165.0 

^ 

92.0 

4709 

ll«07-56 

163.0 

- 

90.0 

3»04-57 

89.6 

- 

16.6 

6S/09W-04L01 

s 

48,3 

9-04-56 

91.4 

_ 

43.1 

4709 

3-04-57 

87.0 

- 

38.7 

6S/09W-05A01 

s 

38,6 

8-21-56 

82.3 

_ 

43.7 

3102 

9-18-56 

79.2 

- 

40.6 

1-18-57 

66.9 

- 

28.3 

2-21-57 

68*2 

- 

29.6 

3-19-57 

76.4 

- 

37.8 

4-18-57 

86.1 

- 

47.5 

5-21-57 

72.8 

- 

34.2 

6S/09W=05001 

s 

45.0 

9-04-56 

83.8 

». 

38.8 

4709 

11*07-56 

79*0 

- 

34.0. 

3-04-57 

72.0 

- 

27,0 

6S/09W-06Cni 

s 

34,0 

9«n4-56 

77.5 

_ 

43.5 

4709 

11-07-56 

53.4 

- 

19,4 

3«04-57 

85.5* 

- 

51,5 

6S/09W-08L01 

s 

10,0 

9-04-56 

56.1 

_ 

46,1 

4709 

11-07-56 

112.0* 

102.0 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


44 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 

data 
coll. 

Srale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feat 

Date 

to  water 
surface. 

surface 
alev.. 

Feet 

Feet 

EAST    COASTAL    PLAtN 

PRESSURE 

6S/09W-08L01    S 

10.0 

3-ri4»57 

43«n 

- 

33.0 

4709 

CONT* 

6S/09W-12K01    S 

147.0 

7-24=56 

8=21=56 

9-18=56 

10-16=56 

11-15=56 

12-13-56 

1-18-57 

2-21=57 

3-19^57 

4-18=57 
5-21=57 

109.3 
110.8 
111.1 
110.8 

in«8 

111.2 
110.7 
109.1 
107.7 
109.4 
109.2 

37.7 
36.2 
35.9 
36.2 
35.2 
35.8 
36.3 
3T.9 
39.3 
37.6 
37.8 

3102 

6S/10W-01E02    S 

36,5 

7-09=56 

79.4 

. 

42*9 

3102 

7=16=56 

83.4 

- 

4S.9 

7-30=56 

89.4 

- 

52.9 

8-1^=56 

86.3 

- 

49.8 

8=20-56 

85*2 

- 

48.7 

8-27-56 

86*8* 

— 

50.3 

9-04=56 

82.4 

- 

45*9 

9=11-56 

83.9 

- 

47.4 

9-'24-56 

81*6 

- 

45.1 

10-01=56 

82.2 

- 

45.7 

10=15-56 

80.9 

- 

44.4 

10-29-56 

77.6 

- 

41.1 

11=19=56 

74.5 

- 

38.0 

12=10=56 

75.9 

^ 

39.4 

12-17=56 

73.3 

~ 

36.8 

12-31=56 

75.0 

- 

38.5 

1-07=57 

74.7 

- 

38.2 

1-15=57 

77.9 

- 

41.4 

1-21-57 

80.4 

- 

43.9 

1-28=57 

81.0 

- 

44.5 

2-11-57 

83.1 

- 

46.6 

2-18-57 

85.0 

- 

48.5 

3-11-57 

88.3 

- 

51*8 

3-18-57 

87.2 

- 

50.7 

3-25-57 

83.1 

- 

46*6 

4-01-57 

82.3 

- 

45.8 

4-15=57 

83.8 

- 

47.3 

4-29-57 

78.2 

- 

41.7 

5-06-57 

77.6 

- 

41.1 

5-20-57 

75.2 

- 

38.7 

5-27-57 

75.0 

38.5 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


45 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN   ORAi^GE   COUNTY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  wafer 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

EAST    COASTAL    PLAIN    PRESSURE 

6S/10W-01E02    S 
CONT* 

6S/10W-01L02    S 


6S/10W-02G01    S 
6S/10W«n3H02    S 


6S/10W-05B03    S 


6S/lOW-05Cni    S 


36,5 

S-IO'-ST 

77.5 

6«24»57 

81.0* 

40*1 

7„17«56 

27.4 

8-16=56 

27.9 

9»14=.56 

28*1 

10"16«56 

28.2 

11-13=56 

28*5 

12-13="56 

2865 

l-l7-=57 

28.5 

2»19»57 

28.7 

3-15»57 

28.6 

4-16-57 

28.2 

5«16»57 

28.1 

6-13-57 

28.2 

47.1 

7^17^56 

86«1 

40.2 

8-16-56 

79.3 

9-14'=56 

78.4 

l0«16-56 

75*4 

11-13=56 

71*7 

12-13-56 

74.4 

1-17-57 

81.4 

2-19»57 

91.9 

5-16-57 

78*1 

6-13-57 

75.2 

20.9 

io-n-56 

53.7 

11-09-56 

49.3 

12-11-56 

47*8 

1-15-57 

47.7 

2-11-57 

51.0 

3-14-57 

56.2 

4-12-57 

58*8 

5-14-57 

49.6 

6-13-57 

52.7 

20.2 

7-16-56 

46.1 

8-13-56 

48*0 

9-04-56 

46*8 

9-11-56 

46*7 

9-17-56 

46.5 

9-24-56 

46.0 

10-08-56 

45*3 

-  41 

-  44 

12 
12 
12 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
11 

-  39 

-  39 

-  38 

-  35 

-  31 

-  34 

-  41 

-  51 

-  37 

-  35 

-  32 

-  28 

-  26 

-  26 

-  30 

-  35 
»  37 

-  28 

-  31 

-  25 

-  27 

-  26 

-  26 

-  26 

-  25 

-  25 


3102 
3102 


3102 
3102 


3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


46 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

FAST    COASTAL    PLAIN    PRFSSURP 


65/10W-05C01    S 
CONT, 


20,2 


6S/10W-06L02    S 


14,0 


6S/10W-07B02    S 


11.2 


10-22=56 

43  «  6 

„ 

23, 

4 

10-29-56 

43.6 

- 

23 . 

4 

11-05-56 

43.1 

- 

22< 

9 

11-19^56 

42*1 

- 

21* 

9 

ll-26='56 

42.2 

- 

22« 

0 

12-03^56 

41.9 

- 

?Ai 

.7 

12-10-56 

41.6 

- 

21< 

t4 

12-17-56 

41*5 

- 

21. 

i3 

1-07-57 

41e5 

- 

21. 

.3 

1-15-57 

41.1 

- 

20. 

9 

1-21-57 

41.1 

- 

20. 

9 

1-28-5T 

43.2 

- 

23. 

.0 

2-11-57 

43.9 

- 

23. 

i7 

2-1S-57 

45.0 

- 

24. 

>8 

2-25-5T 

45«6 

- 

25. 

i4 

3-04"=57 

46.7 

- 

26- 

.5 

3-11-57 

48.3 

- 

28< 

►  1 

3-25-57 

48.9 

- 

28, 

»7 

4-15-57 

49.7 

_ 

29, 

►  5 

4-29-57 

44.4 

- 

24, 

>2 

5-06-57 

43.3 

- 

23, 

»1 

5-13-57 

43.2 

- 

23, 

.0 

5-20-57 

44.2 

- 

24, 

.0 

5-27-57 

45.4 

- 

25, 

.2 

6^03-57 

45.2 

^ 

25, 

.0 

6-10-57 

44.9 

- 

24 

»7 

6-24-57 

49*1 

- 

28, 

i9 

7-13-56 

43.7 

_ 

29 

.7 

8-14-56 

40.1 

- 

26 

il 

9-14-56 

39.6 

- 

25 

i6 

10-11-56 

37.5 

- 

23 

.5 

11-09-56 

35.3 

- 

21 

•  3 

12-11-56 

34.0 

- 

20 

•  0 

1-15-57 

32.8 

- 

18 

.8 

2-11-57 

34.3 

- 

20 

.3 

3-14-57 

40.7 

- 

26 

•  7 

4-12-57 

42.2 

- 

28 

.2 

5-14-57 

35.6 

- 

21 

>6 

6-13-57 

38.7 

- 

24 

»7 

7-2^-56 

44.0 

— 

32 

•  8 

8-13-56 

40.7 

- 

29 

.5 

8-20-56 

40.2 

- 

29 

.0 

8-27-56 

42.6 

- 

31 

•  4 

3102 


3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    47 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAtN  ORAN^jE  COUNTY 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

EAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 


eS/lOW-OTBOP 
CONT« 


lle2 


6S/10W-08B02    S 


14,0 


6S/10W-08C01    S 


13«3 


9«04-56 

40.6 

- 

29 

.4 

9-11-56 

40*5 

- 

29 

i3 

9-17-56 

40.5 

- 

29 

.3 

9-24-56 

39.5 

- 

28 

.3 

10-01-56 

40  6  0 

— 

28 

.8 

10-08-56 

37«8 

- 

26 

>6 

10-15--56 

36.4 

- 

25 

.2 

10-29-36 

35.8 

- 

24 

•  6 

11-05-56 

35.4 

— 

24 

.2 

11-10-56 

34el 

- 

22 

t9 

11-26-56 

34.0 

- 

22 

.8 

12-03-56 

33.7 

- 

22 

.5 

12-10-56 

33.7 

- 

22 

.5 

12-17-56 

33*4 

- 

22 

.2 

12-31-56 

34.1 

- 

22 

»9 

1-07-57 

34.0 

- 

22 

.8 

1-15-57 

32.1 

- 

20 

.9 

1-21=57 

31*9 

- 

20 

i7 

1-28-57 

31.9 

- 

20 

.7 

2-25-57 

35.4 

- 

24 

)2 

4-08-57 

40.8 

- 

29 

>6 

4-15-57 

40.8 

- 

29 

.6 

4-29-57 

37.9 

— 

26, 

.7 

5-06-57 

35.0 

— 

23< 

.8 

5-20-57 

37.5 

- 

26, 

,3 

6-03-57 

39.8 

- 

28, 

.6 

6-10-57 

38.5 

— 

27, 

.3 

6-17-57 

40.3 

- 

29, 

►  1 

6-24-57 

41.8 

- 

30, 

)6 

7-01-57 

42.5 

- 

31, 

»3 

8-16-56 

43.9 

« 

29* 

•  9 

9-14-56 

43.8 

— 

294 

.8 

10-16-56 

41.5 

- 

27, 

5 

11-13-56 

40.5 

- 

26i 

5 

12-13-56 

38.8 

- 

24, 

8 

1-17-57 

38.1 

— 

24  < 

1 

4-16-57 

46.1 

- 

32. 

1 

5-16-57 

43.0 

- 

29, 

0 

6-13-5? 

43.9 

- 

29* 

9 

7-09-56 

10.6 

2i 

7 

7-16-56 

10.0* 

3. 

3 

7-23-56 

10.3 

3. 

0 

7-30-56 

10.4 

2. 

9 

3102 


3102 


3102 


*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    48 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dole 

Dist.  R.P. 

fo  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

EAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 


65/10W-08C01 
CONT. 


13,3 


s-oe-se 

IO94 

2.9 

8-13-56 

10»5 

2.8 

8-20=-56 

10.5 

2.8 

8-27^56 

10*5 

2.8 

9-n4"56 

10.5 

2.8 

9»11=56 

10.5 

2.8 

9-17-56 

9.9 

3.4 

9-24-56 

9.9 

3.4 

10-01=56 

10.1 

3.2 

10-08=56 

10.2 

3.1 

10-15-56 

10.2 

3.1 

10-27-56 

10.2 

3.1 

10-29-56 

10.3 

3.0 

11-05-56 

10.2 

3.1 

11-19-56 

10.2 

3.1 

11-26-56 

10.2 

3.1 

12-03-56 

10.3 

3.0 

12-10-56 

10.2 

3.1 

12-17-56 

10.2 

3.1 

12-31-56 

10.2 

3.1 

1-07-57 

10.2 

3.1 

1-15-57 

10.3 

3.0 

1-21-57 

10.2 

3*1 

1-28-57 

9.9 

3.4 

2-11-57 

10.0 

3.3 

2-18-57 

10.1 

3.2 

2-25-57 

10.2 

3.1 

5-04-57 

10.3 

3.0 

3-11-57 

10.3 

3.0 

3-18-57 

10.3 

3.0 

3-25-57 

10. ^t 

2.9 

4-01-57 

10.4 

2*9 

4-08-57 

10.5 

2.8 

4-15-57 

10.5 

2.8 

4-29-57 

7.8* 

5.5 

5-06-57 

8.4 

4.9 

5-13-57 

8.8 

4.5 

5-20-57 

8.9 

4.4 

5-27-57 

9.0 

4.3 

6-03-57 

9.2* 

4.1 

6-10-57 

8.6 

f.7 

6-17-57 

8.7 

4.6 

6-24-57 

8.8 

4.5 

7-01-57 

8.8 

4.5 

3102 


*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    49 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANSE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

EAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 


6S/10W-09B01  S 


6S/10W»11G02  S 


6S/10W-12E02  S 


63.7 

8-16-=56 

91.8 

- 

28.1 

3102 

9-14-56 

91.2 

- 

27.5 

10-16-56 

90.8 

— 

27.1 

ll«13-=56 

89.1 

- 

25.4 

12-13-56 

89.9 

— 

26.2 

1-17-57 

90,0 

- 

26.3 

4-16-57 

95.7 

- 

32.0 

5-16-57 

93.9 

_ 

30.2 

6-13-57 

91.8 

— 

28.1 

5245 

7-17=56 

95.4 

« 

42.9 

3102 

8-16=-56 

99,7 

- 

47.2 

9-14-56 

97.4 

- 

44.9 

10-16-56 

94.7 

- 

42.2 

11-13-56 

93.0 

- 

40.5 

12-13-56 

91.1 

„ 

38,6 

1-17-57 

92.9 

~ 

40.4 

2-19-57 

100.8* 

- 

48,3 

3-15-57 

104.5* 

- 

52*0 

4^16-57 

97.2* 

- 

44.7 

5-16-57 

92.9 

- 

40.4 

6-13-57 

91.8 

— 

39.3 

46.1 

3-0>-=56 

93.4 

« 

47.3 

4709 

48.8 

3-15-56 

95.9 

- 

47.1 

3102 

4-17-56 

90.1 

- 

41.3 

5-15^56 

82.0 

- 

33.2 

6-19-56 

89.7 

- 

40.9 

7-17-56 

98.4 

- 

49.6 

8-16-56 

98.3 

- 

49.5 

46.1 

8-29-56 

106.8* 

- 

60.7 

4709 

48,8 

9-14-56 

96.3 

- 

47,5 

3102 

10-16-56 

93.5 

- 

44.7 

46.1 

11-07-56 

93.0 

_ 

46.9 

4709 

48.8 

11-1^-56 

90.9 

— 

42*1 

3102 

12-13-56 

87.2 

- 

38.4 

1-17-57 

89.3 

- 

40.5 

2-19-57 

94.9* 

— 

46.1 

46,1 

3-04-57 

82.0 

- 

35.9 

4709 

48.8 

3-15-57 

104.4* 

- 

55.6 

3102 

4-16-57 

93.9* 

- 

45.1 

5-16-57 

90.6 

- 

41.8 

6-13-57 

87.8 

- 

39.0 

6S/10W-17L01    S 


6,3 


7-17-56 


12.0 


5.7 


3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    50 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE-  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Disf.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

EAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 

6S/10W-17L01  S 
CONT. 


6S/10W-17M02  S 


6S/lOW-18Cn3  S 


6S/10W-18J09  S 


6.3 

8-16-56 

12.5 

- 

6.2 

9-14-56 

12.8 

- 

6.5 

10-16-56 

12.9 

— 

6.6 

11-13-56 

13.0 

— 

6.7 

12-13°56 

12.8 

- 

6.5 

l«17-.5-7 

12.4 

- 

6.1 

2-19-57 

11.4 

- 

5.1 

3-15-57 

11.6 

- 

5.3 

4-16-57 

11.8 

- 

5.5 

5-16-57 

12.3 

- 

6.0 

6-13-57 

13.2 

- 

6.9 

8.3 

7-17-56 

13.4 

- 

5.1 

8-16-56 

13.9 

- 

5.6 

9-14-56 

14.3 

- 

6.0 

10-16-56 

14.5 

- 

6.2 

11-13-56 

14  «  5 

- 

6.2 

12-13-56 

14.4 

- 

6.1 

1-17-57 

13.7 

- 

5.4 

2-19-57 

12.5 

- 

4.2 

3-l5».57 

12.6 

- 

4.3 

4-16-57 

12.7 

- 

4.4 

5-16-57 

i2«8 

- 

4.5 

6-13--57 

12.7 

- 

4.4 

6. A 

7-13-56 

15.8 

— 

9.4 

8-14-56 

16.8 

- 

10.4 

9-i'i-56 

17.0 

- 

10.6 

10-11-56 

16.3 

- 

9.9 

ll-09=.56 

16.2 

- 

9.8 

12-11-56 

15.1 

- 

8.7 

1-15-57 

14.5 

- 

8.1 

2«'ll-57 

14.4 

- 

8.0 

3-14-57 

16.3 

- 

9.9 

4-12-57 

16.8 

- 

10.4 

5-14-57 

15.3 

- 

8.9 

6-13-57 

16.3 

— 

9.9 

0.9 

7-13-56 

19.9 

— 

9.0 

8-14-56 

20.8 

- 

9.9 

9-14-56 

20.8 

- 

9.9 

10-ll->56 

20.0 

- 

9.1 

11-09-56 

1969 

- 

9.0 

12-11-56 

18o8 

- 

7.9 

1-15-57 

18.2 

- 

7.3 

3102 


3102 


3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-   51 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

EAST    COASTAL    PLAIN    PRESSURE 


6S/10W-18J09    S 
CONT. 


6S/10W-18P01    S 


10.9 


7«9 


6S/10W-20C01    S 


9.1 


6S/10W-20C02    S 


10*4 


2-n''57 

17.9 

- 

7.0 

3-14-57 

19.6 

- 

8.7 

4»12<=57 

20*4 

— 

9.5 

5-14=57 

18.9 

„ 

8.0 

6-13-57 

20.3 

— 

9.4 

7-13-56 

9.7 

•B 

1.8 

8-14-56 

10.5 

- 

2.6 

9-14-56 

10*6 

— 

2.7 

10*11-56 

10.3 

- 

2.4 

11-09-56 

10.4 

- 

2.5 

12-11-56 

9.7 

— 

1.8 

1-15-57 

9.3 

- 

1.4 

2-11-57 

9.1 

« 

1.2 

3-14-57 

9.9 

— 

2.0 

4-12-57 

10*5 

- 

2.6 

5-14=57 

9.7 

- 

1.8 

6-13-57 

10.2 

- 

2.3 

7-26-56 

9.4 

« 

.3 

8-22-56 

9.7 

— 

.6 

9-28-56 

10*2 

- 

1.1 

10-25-56 

10.4 

- 

1.3 

11-29-56 

10.5 

— 

1.4 

12-27-56 

10.3 

- 

1.2 

1-25-57 

9.8 

- 

.7 

2-21-57 

9.4 

^e 

•  3 

3-28-57 

9.4 

- 

.3 

4-25-57 

9.6 

- 

.5 

5-24-57 

9.8 

- 

.7 

6-21-57 

10.1 

- 

1.0 

7-26-56 

11.5 

_ 

1.1 

8-22-56 

12.0 

- 

1.6 

9-28-56 

DRtO 

- 

10-25-56 

DR.O 

— 

11-29-56 

DR«0 

- 

12-27-56 

DR.O 

- 

1-25-57 

11.2 

- 

.8 

2-21-57 

11.2 

- 

.8 

3-28-57 

11.0 

— 

•  6 

4-25-57 

11.5 

- 

1.1 

5-24-57 

1.2* 

9.2 

6-21-57 

0R«0 

- 

3102 


3102 


3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    52 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 

State  Wall 

R.P.  elev., 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface, 

elev.. 

coll. 

Feet 

Feet 

EAST    COASTAL    PLAIN    PRESSURE 


6S/10W-20F01    S 


5.3 


6S/10W-20M01    S 


5.5 


6S/11W-01A02    5 


14,5 


6S/11W-01B01    S 


13.9 


7-26-56 

OR.n 

- 

8-22-56 

DR4O 

_ 

9-28-56 

0R«0 

~ 

10-25-56 

DR.O 

- 

11-29-56 

DR*0 

- 

12-27-56 

OReO 

- 

1-25=^57 

DR.O 

- 

2-21-57 

DR.O 

- 

3-28-57 

DR.O 

- 

4-25-57 

DR.O 

- 

5-24-57 

DR.O 

- 

6-21-57 

DR.O 

— 

7-26-56 

4.6 

1 

9 

8-22-56 

4.9 

t 

6 

9-28-56 

5.5 

Ot 

0 

10-25-56 

4.7 

t 

8 

11-29-56 

4*7 

1 

8 

12-27-56 

5.3 

i 

.2 

1-25-57 

5.0 

* 

.5 

2-21-57 

4.8 

1 

.7 

3-28=57 

5,3 

t 

.2 

4-25-57 

4.9 

t 

>6 

5«24-57 

5.4 

< 

.1 

6-21-57 

5.4 

< 

.1 

7-13-56 

37.9 

-      23  < 

»4 

8-14-56 

39.9 

-      25 

»4 

9-14-56 

39*7 

-      25, 

»2 

10-11-56 

38.4 

-      23 

•  9 

11-09-56 

36,7 

-      22 

.2 

12-11-56 

35.3 

-      20< 

»8 

1-15-57 

34.2 

-      19 

»7 

2-11-57 

36.0 

-       21 

.5 

4-12-57 

42.1 

-      27 

16 

6-13-57 

40.0 

-      25 

.5 

7-13-56 

37.4 

-      23 

*5 

8-14-56 

39.4 

-      25 

»5 

9-14-56 

39.6 

-      25 

•  7 

10-11-56 

38*4 

-      24 

i5 

11-09-56 

36.8 

-      22 

.9 

12-11-56 

35.7 

-      21, 

•  8 

1-15-57 

34.7 

-      20 

.8 

2-11-57 

36.2 

-      22 

•  3 

3102 


3102 


3102 


3102 


Questionable  meosurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    53 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

EAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 


6S/11W-01B01  S 
CONT. 

6S/11W-01Q01  S 


65/11W-02D01  S 


6S/11W-03J01  S 


13.9 

3-14-57 

41.5 

- 

27,6 

3102 

4-12-57 

41.4 

- 

27*5 

10.4 

7-09-56 

43.6 

- 

33.2 

3102 

7-23-56 

45.3 

- 

34c9 

8-06-36 

51.8 

- 

41.4 

8-13-56 

50.4 

- 

40.0 

8-20-56 

51.9 

_ 

41.5 

9-04-56 

52*2 

- 

41.8 

9-11-56 

49.7 

- 

39.3 

9-17-56 

48.7 

- 

38.3 

10-01-56 

52.4 

- 

42.0 

10-08-56 

50.6 

- 

40.2 

10-15-56 

49.2 

- 

38.8 

10-22-56 

48.8 

- 

38.4 

10-29-56 

47.6 

-. 

37.2 

11-05-56 

47.1 

_ 

36.7 

11-19-56 

4646 

- 

36.2 

11-26-56 

46.3 

- 

35.9 

12-03-56 

46.1 

- 

35.7 

12-10-56 

45.1 

- 

34.7 

12-17-56 

44.5 

- 

34.1 

12-31-56 

43.7 

- 

33.3 

1-07-57 

43.5 

- 

33.1 

1-15-57 

42.5 

- 

32.1 

10.1 

1-21-57 

42.2 

- 

32.1 

3102 

71.2 

7-13-56 

91.0 

_ 

19.8 

3102 

8-14-56 

91.6 

- 

20.4 

9-14-56 

92.4 

- 

21.2 

10-11-56 

94.0 

- 

22.8 

11-09-56 

93.7 

- 

22.5 

12-11-56 

93.5 

- 

22.3 

1-15-57 

93«4 

- 

22.2 

2-11-57 

92.1 

- 

20.9 

3-14-57 

92.8 

- 

21.6 

4-12-57 

93.5 

- 

22.3 

5-14-57 

93.3 

- 

22.1 

6-13-57 

93.8 

- 

22.6 

66.0 

7-13-56 

61.0 

5.0 

3102 

8-14-56 

61.0 

5.0 

9-14-56 

61«1 

4.9 

10-11-56 

61.1 

4.9 

11-09-56 

61.2 

4.8 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    54 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WElLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Slate  Well 

Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  woter 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

EAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 

6S/11W-03J01  S      66,0 
CONT. 


6S/llW-nK03    S 


32«8 


6S/11W-13D01  S 


6,9 


6S/11W-13F0?  S 


4,8 


12-n-56 

61.1 

4.9 

1-15-57 

61.0 

5.0 

2-11-57 

60.8 

5.2 

3-14-57 

60.8 

5.2 

4-12=57 

61«1 

4.9 

5-14-57 

61.0 

5.0 

6-13-57 

61.1 

4.9 

7-13-56 

31.5 

1.3 

8-14-56 

31.9 

.9 

9-14-56 

32.6 

.2 

io-n-56 

32.8 

0.0 

11-09-56 

32.8 

0.0 

12-11-56 

33.2 

.4 

1-15-57 

32.8 

0.0 

2-11-57 

33*1 

.3 

3-14-57 

33.1 

.3 

4-12-57 

33.0 

.2 

5-14-57 

32.9 

.1 

6-13-57 

30.1 

2.7 

7-13-56 

10.0 

3*1 

8-14-56 

10.6 

3.7 

9-14-56 

10.8 

3.9 

10-11-56 

10.6 

3.7 

11-09-56 

10.8 

3.9 

12-11-56 

10.4 

3.5 

1-15-57 

9.9 

3*0 

2-11-57 

10.0 

3*1 

3-14-57 

10.5 

3.6 

4-12-57 

10.9 

4,0 

5-14-57 

10.2 

3.3 

6-13-57 

10.5 

3.6 

6-13-56 

9.1 

4.3 

6-20-56 

10.0 

5.2 

6-27-56 

10.5 

5.7 

7-04-56 

10.7 

5.9 

7-11-56 

10.5 

5.7 

7-18-56 

10.8 

6.0 

7-25-56 

11*4 

6.6 

8-01-56 

11.6 

6.8 

8-08-56 

11.5 

6.7 

8-15-56 

11.4 

6.6 

8-22-56 

11.5 

6.7 

3102 


3102 


3102 


3102 


*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


55 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAtN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 

Feet 

Dole 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coil. 

EAST    COASTAL    PLAIN    PRESSURE 


6S/11W-13F02 
CONT« 


4»8 


8-29-56 

11.7 

- 

6*9 

9-05-56 

11.6 

- 

6.8 

9-12=56 

11.6 

_ 

6.8 

9-19^56 

11.7 

- 

6.9 

9-26-56 

11.6 

- 

6.8 

10-03-56 

11.6 

— 

6.8 

10-10-56 

11.4 

_ 

6.6 

10-17'=56 

11.3 

- 

6.5 

10-24-56 

11.3 

- 

6.5 

10-31-56 

11.6 

- 

6.8 

11-07-56 

11*2 

_ 

6.4 

11-14-56 

11.0 

- 

6.2 

11-21-56 

11.0 

- 

6.2 

11-28-56 

10.8 

- 

6.0 

12-05-56 

10.6 

- 

5.8 

12-12-56 

10.4 

- 

5.6 

12-19-56 

10.5 

_ 

5.7 

12-26-56 

10.5 

- 

5.7 

1-02-57 

10.3 

- 

5.5 

1-09-57 

10.0 

- 

5.2 

1-16-57 

9.9 

— 

5.1 

1-23-57 

9*8 

— 

5.0 

1-30-57 

9*8 

- 

5*0 

2-06-57 

9*7 

— 

4*9 

2-13-57 

9.8 

~ 

5*0 

2-20-57 

9.9 

- 

5.1 

2-27-57 

10.0 

- 

5.2 

3-06-57 

10.8 

- 

6.0 

3-13-57 

11.1 

- 

6.3 

3-20-57 

11.1 

- 

6.3 

3-27-57 

11.5 

- 

6.7 

4-03-57 

11.6 

- 

6.8 

4-10-57 

11.6 

- 

6.8 

4-17-57 

11.8 

- 

7.0 

4-24-57 

11.6 

- 

6.8 

5-01-57 

10.8 

- 

6.0 

5-08-57 

10.5 

- 

5.7 

5-15-57 

10.4 

- 

5.6 

5-27-57 

10.6 

- 

5.8 

5-29-57 

11.1 

- 

6.3 

6-0  5-57 

11.1 

- 

6.3 

6-12-57 

11.0 

- 

6.2 

6-19-57 

11.2 

- 

6.4 

6-26-57 

11*5 

- 

6.7 

7-03-57 

11*5 

- 

6.7 

3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    56 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Wafer 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

EAST  COASTAL  PLAIN  PRESSURE 


6S/11W-13G02    S 


6.8 


6-20-56 

14.1 

- 

7.3 

6-27->56 

14.5 

- 

7.7 

7-04-56 

14.7 

- 

7.9 

7-11-56 

14.8 

- 

8.0 

7-18-56 

15.1 

- 

8.3 

7-25-56 

15.6 

- 

8.8 

8-m-56 

15.7 

- 

8.9 

8-08-56 

15.8 

- 

9.0 

8-15-56 

15.8 

- 

9.0 

8-22-56 

15.8 

- 

9.0 

8-29-56 

16.1 

- 

9.3 

9-05-56 

15.8 

- 

9.0 

9-12-56 

15.9 

- 

9.1 

9-19-56 

16.0 

~ 

9.2 

9-26-56 

15.9 

- 

9.1 

10-03-56 

15.8 

- 

9.0 

10-10-56 

15.6 

- 

8.8 

10-17-56 

15.5 

_ 

8.7 

10-24-56 

15.6 

- 

8.8 

10-31-56 

15.9 

- 

9.1 

11-07-56 

15.7 

- 

8.9 

11-14-56 

15.5 

- 

8.7 

11-21-56 

15.3 

- 

8.5 

ll-28»56 

15.0 

- 

8.2 

12-0  5-56 

14.8 

- 

8.0 

12-12-56 

14.7 

~ 

7.9 

12-19-56 

14.6 

- 

7.8 

12-26-56 

14.6 

- 

7.8 

1-02-57 

14.5 

- 

7.7 

1-09-57 

14.3 

- 

7.5 

1-16-57 

14.1 

- 

7.3 

1-23-57 

13.9 

- 

7.1 

1-30-57 

13.9 

- 

7.1 

2-06-57 

13.9 

- 

7.1 

2-13-57 

14.0 

- 

7.2 

2-20-57 

14.3 

- 

7.5 

2-27-57 

14.5 

- 

7.7 

3-06-57 

15.0 

- 

8.2 

3-13-57 

15.4 

- 

8.6 

3-20-57 

15.4 

- 

8.6 

3-27-57 

15.8 

- 

9.0 

4-03-57 

15.9 

- 

9.1 

4-10-57 

16.0 

- 

9.2 

4-17-57 

16.2 

- 

9.4 

4-24-57 

15.6 

- 

8.8 

3102 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


57 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

EAST    COASTAL    PLAIN    PRESSURE 


6S/11W-13G02 
CONT. 


6*8 


6S/11W-13G03    S 


4.9 


5-01-57 

15.1 

- 

84 

»3 

5-08-57 

14»7 

- 

li 

►  9 

5-15-57 

14«6 

— 

7, 

.8 

5-2?»57 

14*9 

- 

8, 

.1 

5-29-57 

15.3 

- 

8, 

i5 

6-05--57 

15»4 

- 

8, 

>6 

6-12-57 

15e4 

- 

8< 

►  6 

6-19-57 

15.6 

- 

8, 

.8 

6-26-57 

15.9 

- 

9 

»1 

7-03-57 

16.0 

— 

9 

.2 

6-13-56 

6*4 

_ 

1 

.5 

6-20-56 

6*5 

- 

1 

•  6 

6-27-56 

6.7 

- 

1( 

.8 

7«04-56 

7*0 

— 

2. 

•  1 

7-11-56 

7.6 

- 

2 

.7 

t-18-56 

8*7 

— 

3 

.8 

7-25-56 

9.4 

_ 

4 

•  5 

8-01-56 

DR.O 

- 

8-08-56 

OR.O 

- 

8-15-56 

DR.O 

- 

8-22-56 

DR.O 

- 

8-29-56 

DR.O 

- 

9-05-56 

DR.O 

— 

9-12-56 

0R*0 

- 

9-26-56 

DR.O 

— 

10-03-56 

DR.O 

- 

10-10-56 

DR.O 

- 

10-17-56 

DR.O 

— 

10-24-56 

DR.O 

- 

10-31-56 

DR.O 

- 

11-07-56 

DR.O 

- 

11-14-56 

DR.O 

- 

11-21-56 

DR.O 

- 

11-28-56 

DR.O 

- 

12-05-56 

DR.O 

- 

12-12-56 

OR.O 

- 

12-19-56 

DR.O 

- 

12-26-56 

DR.O 

- 

1-02-57 

OR.O 

- 

1-09-57 

DR.O 

- 

1-16-57 

DR.O 

- 

1-23-57 

DR.O 

- 

1-30-57 

DR.O 

- 

3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


58 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

FAST  COASTAk  PLAIN  PRESSURE 


6S/11W-13J01  S 


11.9 


SANTA  ANA  FOREBAY  AREA 
3S/09W-31E03  S     228,0 

3S/09W-31M01  S     212.5 


7-13-56 

17.3 

5.4         3102 

8-14^56 

18.4 

6.5 

9-14=56 

19.0 

7*1 

10=-ll=-56 

18.9 

7.0 

11-09^56 

19.3 

7.4 

12=11-^56 

18.2 

6.3 

1-15-57 

17.5 

5.6 

2-11^57 

17.3 

5.4 

3-14=57 

18*0 

-         6.1 

4-12^57 

18.5 

6*6 

5«14«57 

17.5 

5*6 

6-13-57 

18.0 

6.1 

80102 

4-02-57 

198.4 

29.6        3102 

6-27-56 

191.8 

20.7         3102 

7-04-=56 

192.6 

19*9 

7-18-56 

194.0 

18.5 

8-01-56 

195*8 

16.7 

8-08-56 

196*8 

15.7 

8-15-56 

197.6 

14.9 

8-22«56 

198.6 

13.9 

9-05''56 

200.2 

12.3 

9-12-56 

201.2 

11.3 

9-19-56 

201.8 

10.7 

9-26-=56 

202.5 

10.0 

10-03-56 

203.8 

8,7 

10-10-56 

203.9 

8.6 

10-17~-56 

204.4 

8.1 

10-24-56 

204*6 

7.9 

10-31-56 

204.7 

7.8 

11-07=56 

204.9 

7.6 

11-21-56 

205.0 

7.5 

12-0  5-56 

201.9 

10.6 

12-12-56 

200.7 

11*8 

12-19-56 

199.6 

12.9 

1-09-57 

195.0 

1?*5 

1-16-57 

193.6 

18.9 

1-23-57 

192.7 

19.8 

1-30-57 

191.9 

20*6 

2-06-57 

191*0 

21*5 

2-13-57 

190.4 

22*1 

2-20-57 

189*8 

22.7 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


59 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
doto 
coll. 

SANTA    ANA    FOREBAY    AREA 

3S/09W-31M01    S 

212.5 

2-27=57 

189.1 

23.4 

3102 

CONT« 

3-06-57 

188.6 

23.9 

3-13=57 

187.9 

24.6 

3-20=57 

187.2 

25.3 

3-27-57 

186.7 

25*8 

4-03-57 

186.2 

26.3 

4-17-57 

186*2 

26.3 

4-24-57 

185.9 

26.6 

5-01-57 

185.8 

26,7 

5-08-57 

185.8 

26.7 

5-15-57 

185.9 

26.6 

5-22-57 

185.7 

26.8 

5-29-57 

184.7 

27.8 

6-05-57 

183e5 

29,0 

6-12-57 

182.0 

30.5 

6-19-57 

180.1 

32.4 

6-26-57 

180.2* 

32,3 

7-03-57 

176.5 

36.0 

3S/09W-32Fni    S 

237.2 

7-03-56 

187.1 

50.1 

3102 

8-02-56 

191.7 

45.5 

9-04-56 

197.4 

39.8 

10-04-56 

204.1 

33.1 

11-01-56 

204.8 

32.4 

12-04-56 

197.1 

40.1 

1-04-57 

186.1 

51.1 

2-04-57 

182.2 

55.0 

3-04-57 

175.1 

62.1 

4-02-57 

175.9 

61*3 

5-02-57 

168.9 

68.3 

6-04-57 

164.7 

72.5 

3S/09W-32K01    S 

236.0 

7-02-56 

177.5 

58.5 

3102 

8-02-56 

182.5 

53.5 

9-06-56 

189.8 

46.2 

10-02-56 

194.3 

41.7 

11-01-56 

196.9 

39.1 

12-07-56 

185.9 

50.1 

1-03-57 

175.2 

60.8 

2-01-57 

167.0 

69.0 

3-05-57 

156.6 

79*4 

4-04-57 

157.8 

78*2 

5-09-57 

156.2 

79.8 

6-06-57 

149.6 

86*4 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-   60 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Disf.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 
coll. 

State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

to  water 
surface, 

surface 
elev., 

Feet 

Feet 

SANTA  ANA  FORFBAY  AREA 
3S/09W-32P02  S     231.1 


3S/09W-32O05    S 


231.7 


3S/09W-33L01  S 


249.0 


3S/09W-33Nn2  S 


244.4 


10-04-56 

205. 

1 

26. 

0 

ll-01-=56 

207. 

0 

24. 

1 

12-04-56 

196. 

9 

34, 

2 

1-04-57 

189. 

2 

41. 

9 

2-04-57 

183. 

2 

47. 

9 

3-04-57 

176. 

.6 

54. 

.5 

4-02-57 

177. 

4 

53. 

,7 

5-02-57 

176. 

0 

55. 

.1 

6-04-57 

167. 

8 

63. 

3 

7-0?-56 

185. 

.8 

45, 

>9 

10-04-56 

202. 

>7 

29, 

>0 

11-01-56 

205. 

>4 

26, 

.3 

12-04-56 

196< 

»o 

35. 

i7 

1-04-57 

184^ 

»2 

47, 

.5 

2-04-57 

178. 

►  1 

53, 

.6 

3-04-57 

171. 

.0 

60. 

i7 

4-02-57 

1T1< 

»8 

59. 

►  9 

5-02-57 

172. 

»4 

59. 

.3 

6-04-57 

164, 

.1 

67. 

>6 

9-04-56 

T8< 

»3 

170. 

.7 

10-04-56 

76. 

»4 

172. 

.6 

11-01-56 

73. 

»0 

176. 

lO 

2-04-57 

67. 

.2 

181. 

.8 

3-04-57 

52. 

>6 

196. 

>4 

4-02-57 

53. 

.0 

196 

►  0 

5-02-57 

59, 

i6 

189 

•  4 

6-27-56 

87 

.2* 

157, 

.2 

7-04-56 

87. 

.7* 

156. 

•  7 

7-11-56 

88. 

.9 

155 

.5 

7-25-56 

90 

.4 

154 

lO 

8-01-56 

91 

i6* 

152 

•  8 

8-29-56 

95 

»7 

148 

•  7 

9-05-56 

95 

,7* 

148 

.7 

9-19-56 

98 

.9* 

145 

i5 

9-26-56 

99 

•  3* 

145 

.1 

10-03-56 

99 

»8* 

144 

.6 

10-10-56 

98 

►  6* 

145 

.8 

10-17-56 

94 

.7» 

149 

•  7 

10-24-56 

91 

•  8 

152 

.6 

11-07-56 

86 

•  3* 

158 

.1 

11-14-56 

84 

.3* 

160 

.1 

12-05-56 

79 

.5* 

164 

•  9 

3102 


3102 


3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    61 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA    ANA    FOREBAY    AREA 

3S/09W-33N02 

S 

244.4 

12»l?-56 

78.4* 

166.0 

3102 

CONT* 

12-19=56 
12=26=56 
1-02=57 
1-09=57 
1-16=57 
1-23=57 
1=30=57 
2=06=57 
2-13=57 
2=20-57 
2-27-57 
3-06»57 
3-13-57 
3»20=57 
3=27=57 
4-10=57 
4-24=57 
5-01=57 
5-08=57 
5=22=57 
5-29=57 
6-19=57 
6-26-57 
7-03=57 

78*1* 

76.9* 

76«3 

75.8 

76«0 

76*2 

76.5 

76.5 

76.6 

76.9 

77,0 

76a8 

76«5 

76.3 

76*2 

77*4 

79  »  2 

79*3 

79.3 

77.6* 

75.9 

74.0 

74.4 

74.1 

166.3 
167.5 
168.1 
168.6 
168.4 
168.2 
167.9 
167.9 
167.8 
167.5 
167.4 
167.6 
167,9 
168.1 
168.2 
167.0 
165.2 
165.1 
165.1 
166.8 
168.5 
170.4 
170.0 
170.3 

3S/09W-33N03 

S 

245.2 

1-04=57 
2-04-57 
3-04-57 
5-02-57 

74.6 
71.9 
72.4 
77.9 

170.6 
173.3 
172.8 
167.3 

3102 

3S/10W-27N01 

S 

176.0 

10-01-56 
11-05=56 
12-06=56 
1-04=57 
2-05=57 
3-07-57 
4-09=57 
5-03=57 
6=07-57 

186.0 
184.4 
184.0 
182.8 
178.9 
177.2 
177.7 
177.2 
178.7 

-      10.0 
8.4 
8.0 
6.8 
2.9 
1.2 
1.7 
1.2 
2.7 

3102 

3S/10W-34N01 

S 

154.4 

7-05-56 
8-03-56 
9-11=56 

146.8 
147.6 
148.3 

7.6 
6.8 
6.1 

3102 

10-01=56 

148.9 

5.5 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


62 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAtN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feel 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA    ANA    FORFBAY    AREA 

3S/10W-34N01 

S 

154.4 

11-05-56 

149.8 

4.6 

3102 

CONT. 

12-06-56 
1-04-57 
2-05-57 
3-07-57 
4-09-57 
5-03-57 
6-07-57 

150.0 
150.1 
150.3 
150.2 
150.4 
150.2 
150.4 

4.4 

4.3 

4.1 
4.2 
4.0 

4,2 
4.0 

3S/10W-35001 

S 

184,0 

8-1^-56 

11-09-56 

2-15-57 

5-10-57 

172.3 
176.7 
177.0 
173.9 

11.7 
7.3 
7.0 

10.1 

3102 

3S/10W-36K02 

S 

205.0 

8-02-56 

9-04-56 

10-04-56 

11-01-56 

12-04-56 

1-04-57 

2-04-57 

3-04-57 

4-02-57 

6-04-57 

192.7 
196.4 
199.5 
200.4 
201.5 
193.4 
188.9 
186*6 
184.4 
182.3 

12.3 

8.6 

5.5 

4.6 

3.5 

11.6 

16.1 

18.4 

20.6 

22.7 

3102 

4S/09W-04D01 

S 

248,3 

7„03-56 
8-02-56 
n-01=-56 
1-04-57 
2-04-57 
4-02-57 
5-02-57 

153.1 
165.1 
159.1 
93. 0» 
92.0* 
94.2* 
136.3 

95.2 
83.2 
89.2 
155.3 
156.3 
154.1 
112.0 

3102 

4S/09W-04G01 

S 

256.3 

7«n4-56 

9-12-56 

9-19-=56 

9-26-56 

10-17-56 

10-24-56 

10-31-56 

11-07-56 

11-21-56 

11-28-56 

12-05-56 

66.6 
83.4 
85.1 
84.9 
49.8 
35.7 
31.6 
26.8 
23.3 
22.2 
26.1 

189.7 
172.9 
171.2 
171.4 
206.5 
220.6 
224.7 
229.5 
233.0 
234.1 
230.2 

3102 

12-12-56 

20.7 

235.6 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


63 


GROUND  WATER  lEVElS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Disl.  R.P. 

Water 

State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

to  water 

surface. 

Feet 

surface 
elev., 
Feel 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA    ANA    FORFBAY    ARFA 

4S/09W-04G01 

S 

256.3 

12-19-56 

19.9 

236.4 

3102 

CONT. 

1-09-57 
1-16-57 
1-23-57 
l«30-57 
2-13-57 
2-20-57 
2-27-57 
3-06-57 
3-13-57 
3-20-57 
3-27-57 
4-10-57 
5-01-57 
5-08-57 
5-15-57 
6-05-57 

29.7 
28.4 
29.4 
29.9 
30.1 
31.2 
30.5 
28.3 
28.1 
28.6 
29.9 
39.9 
45.0 
23.3 
19.7 
18.5 

226.6 
227.9 
226.9 
226.4 
226.2 
225.1 
225.8 
228.0 
228.2 
227.7 
226.4 
216.4 
211.3 
233.0 
236.6 
237.8 

4S/09W-05B01 

s 

238.6 

2-04-57 
3-04-57 
4-02-57 
5-02-57 

140,4 
135.9 
137.1 
149.6 

98.2 
102.7 
101.5 

89.0 

3102 

4S/09W-05E02 

s 

228.0 

12-04-56 
2-04-57 
3-04-57 
5-02-57 

200.8 
183.8 
179.2 
175.6 

27.2 
44.2 
48.8 
52.4 

3102 

4S/09W-05G01 

s 

238.5 

9-04-56 
2-04-57 
3-n4-57 
4-07-57 
5-02-57 

199.3* 

140.0 

135*6 

138.8 

151.1 

39.2 
98.5 
102.9 
99.7 
87.4 

3102 

4S/09W-05M02 

s 

226.4 

7-03-56 
8-02-56 
9-04-56 
10-04-56 
11-01-56 
1-04-57 
2-04-57 
3-04-57 
4-02-57 
5-02-57 
6-04-57 

195.7 
200.0 
205.6 
210.9 
211.6 
199.2 
191.5 
188.6 
184.8 
183.4 
184.3 

30.7 
26.4 
20.8 
15.5 
14.8 
27.2 
34.9 
37.8 
41.6 
43.0 
42.1 

3102 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    64 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Stofe  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

elev.,                 '               „ 
Feet 

SANTA  ANA  FORFPAY  ARPA 
4S/09W-06F01  S     212»3 


4S/09W-06G02  S 


215.9 


4S/09W-06K01  § 


221,6 


4S/09W-07M01  S 


206.2 


5-m-=56 

199. 

0 

13. 

3 

2-04-57 

193. 

9 

18. 

4 

3-04-57 

190* 

5 

21i 

8 

4-02--57 

191* 

6 

20i 

7 

5-02-57 

198i 

0 

14i 

3 

9-04-56 

202o 

7 

13i 

2 

10-04-56 

205i 

9 

lOi 

0 

1-04-57 

201« 

0 

14i 

»9 

2-04-57 

193« 

8 

22. 

1 

3-04-57 

190< 

3 

25< 

>6 

4-02-57 

1914 

5 

24, 

.4 

5-02=57 

198i 

2 

17, 

.7 

7-03-56 

189, 

.6 

32. 

»0 

8-02-56 

194« 

.1 

27, 

.5 

10-04-56 

198< 

.5 

23. 

.1 

12-04-56 

196( 

>5 

25. 

.1 

2-04-57 

1?1< 

.4 

50. 

.2 

3-04-57 

168( 

>0 

53. 

.6 

4-02-57 

166. 

i2 

55. 

»4 

5-02-57 

163< 

.2 

58. 

»4 

7-04-56 

197 

.4 

8. 

»8 

7-11-56 

199. 

.7 

6. 

►  5 

7-18-56 

200. 

.9 

5 

.3 

7-25-56 

201. 

•  5 

4 

.7 

8-08-56 

203 

.5 

2 

•  7 

8-15-56 

205. 

.0 

1 

•  2 

9-05-56 

206. 

►  6 

— 

•  4 

9-19-56 

208. 

t^ 

2 

i2 

9-26-56 

209. 

»0 

2 

•  8 

10-10-56 

208. 

►  9 

2 

•  7 

10-17-56 

208 

»4 

2 

•  2 

11-14-56 

207 

.5 

1 

i3 

12-05-56 

203 

lO 

3 

•  2 

12-19-56 

202 

i3 

3 

•  9 

12-26-56 

199 

i4 

6 

.8 

1-09-57 

193 

i8 

12 

.4 

1-16-57 

192 

i8 

13 

i4 

1-23-57 

192 

•  5 

13 

•  7 

1-30-57 

192 

i2 

14 

.0 

2-06-57 

191 

.9 

14 

.3 

2-13-57 

191 

•  7 

14 

.5 

2-20-57 

191 

«5 

14 

•  7 

3102 


3102 


3102 


3102 


Questionable  meosurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    65 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIM    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA    ANA    FORFBAY    AREA 

4S/09W-07M01    S 

206,2 

2-27-57 

191.1 

15.1 

3102 

CONT. 

3-06-57 
3-13-57 
3-20-57 
3-27-57 
4-03-57 
4-24-57 
5-01-57 
5-08-57 
5-15-57 
5-22-57 
6-05-57 
6-12-57 
6-26-57 

191.0 

190.3 

189,9 

189.5 

190.1 

189.9 

189.7 

189.7 

189.7 

190.2 

181.7 

175*5* 

172.6 

15.2 
15.9 
16.3 
16.7 
16.1 
16.3 
16.5 
16,5 
16.5 
16.0 
24.5 
30.7 
33.6 

4S/09W-07P01    S 

203,0 

10-29-56 

213.7 

- 

10.7 

4715 

4S/09W-07001    S 

203,8 

7-02-56 

214.5 

^ 

10.7 

4715 

7-09-56 

217.8 

- 

14,0 

7-16-56 

219.5 

- 

15.7 

7-23-56 

221.5 

_ 

17.7 

7-31-56 

222.5 

- 

18,7 

8-06-56 

219.5 

- 

15.7 

8-13-56 

223.2 

- 

19,4 

8-21-56 

240.0* 

- 

36,2 

8-27-56 

245.2* 

- 

41,4 

9-03-56 

226.8 

- 

23.0 

9-10-56 

225.3 

- 

21,5 

9-17-56 

227.0 

- 

23.2 

9-24-56 

226.8 

— 

23.0 

9-30-56 

228.5 

- 

24.7 

10-08-56 

217.5 

— 

13.7 

10-15-56 

214.8 

— 

11.0 

10-22-56 

214.0 

- 

10.2 

10-29-56 

216.5 

- 

12.7 

11-07-56 

216.8 

~ 

15.0 

11-30-56 

212.1 

— 

8.3 

12-10-56 

212.8 

- 

9.0 

12-24-56 

213.5 

« 

9.7 

12-31-56 

214.0 

— 

10,2 

1-07-57 

211.0 

- 

7.2 

1-14-57 

208.0 

- 

4.2 

1-21-57 

206.0 

- 

2.2 

1-28-57 

204.8 

- 

1.0 

2-04-57 

204.3 

.5 

i 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximote  Reference  Point  elevation 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAiN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feel 

Date 

Disf.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feel 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  FOREBAY  ARFA 


4S/09W-07Q01  S 
CONTe 


203«8 


4S/09W=07003  S 


202*0 


2-n^37 

204.0 

. 

2 

2-18-57 

203*0 

« 

8 

2-25-57 

202t5 

1* 

3 

3-04-57 

201.5 

2. 

3 

3-11-57 

201*8 

2< 

0 

3-18-S7 

2C1«8 

2* 

0 

4-01-57 

201*5 

2i 

3 

4-08-57 

201.0 

2i 

8 

4-15-57 

201.0 

2< 

8 

4-22-57 

202. 0 

1. 

8 

4-29-57 

201.6 

2i 

2 

5-06-57 

201.3 

2i 

3 

5-13-57 

203.3 

4 

5 

5-21-57 

205.3 

1. 

5 

5-27-57 

204.3 

"*                  « 

5 

6-03-57 

206.0 

2* 

2 

6-10-57 

202.5 

l4 

.3 

6-17-57 

178*5 

25^ 

»3 

6-23-57 

196.5* 

7, 

.3 

7-01-5? 

166*0 

37, 

>8 

7-08-57 

134*7 

69, 

il 

7-15-57 

163*2* 

40. 

.6 

7-02-56 

233.0* 

~      31  < 

.0 

7-09-56 

236*8* 

-      34, 

.8 

7-16-56 

237*0* 

-      35, 

►  0 

7-23-56 

238*8* 

-      36 

»8 

7-31-56 

242*5* 

-      40 

.5 

8-06-56 

229*0 

-      27 

.0 

8-13-56 

242*8* 

-      40 

.8 

8-21-56 

249.0* 

-      47 

•  0 

8-27-56 

250*0* 

-      48 

lO 

9-03-56 

250*0* 

-      48 

•  0 

9-10-56 

240*3* 

-      38 

•  3 

9-17-56 

250.0* 

-      48 

.0 

9-24-56 

250.0* 

-      48 

.0 

9-30-56 

260*0* 

-      58 

•  0 

10-08-56 

225.5 

-      23 

.5 

10-15-56 

221*0 

-      19 

iO 

10-22-56 

222*0 

-      20 

.0 

10-29-56 

223*5 

-      21 

.5 

11-07-56 

239.5* 

-      37 

*5 

11-30-56 

219*9 

-      17 

.9 

12-10-56 

218*5 

-      16 

.5 

12-24-56 

220.5 

-      18 

.5 

4715 


4715 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


67 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLMH    ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  FOREBAY  AREA 


4S/09W-07003  S 
CONT« 


202,0 


4S/09W-07Q04  S 


206e0 


12-31-56 
l-07-=5T 
l-14-=57 
1»21^57 
1-28=57 
2»04~57 
2-11-57 
2=18=57 
2«25=57 
3«04=57 
3-11-57 
3-18-57 
4«01=57 
4-08=57 
4-15=57 
4-22=57 
4-29=57 
5-06-57 
5-13=57 
5-21-57 
5-27-57 
6-03=57 
6-10-57 
6*17-57 
6-23=57 
7-01-57 
7-08-57 
7-15=57 

7-02-56 
7-09-56 
7-16-56 
7-23=56 
7-31-56 
8-06-56 
8-13-56 
8-21=56 
8-27=56 
9-03=56 
9-10-56 
9-17-56 
9-24-56 
9-30=56 
10-08-56 
10-15-56 


235. 8^ 
216«8 

214»0 
213.0 
212.0 

2ii.8 
211*3 
259*8 
.8 
0 
8 


208 
208 
207 
207 
208 
208 
208 
207 
208 
209 
209 
228 
229 
203 
222 
213 
204 
212 

203 
210 
211 
214 
215 
208 
216 
230 
250 
213 
218 
220 
214 
221 
213 
211 


5 

3 
2 

0 
5 

0 

0 

0 

0* 

8* 

0 

8* 

5* 

0* 

5* 

0 

5 

8 

5 

5 

2 

5 

5* 

2* 

8 

0 

5 

2 

5 

0 

2 


33 

.8 

14. 

»8 

12 

.0 

11 

.0 

10 

.0 

9 

.8 

9 

.3 

»8 

7 

»8 

7 

kO 

6 

e8 

6 

•  5 

5 

.3 

5 

.5 

6 

»3 

6 

iZ 

6 

.0 

5 

(5 

6 

lO 

7 

»0 

7 

•  0 

26, 

.0 

27 

•  8 

1 

lO 

20. 

.8 

11. 

.5 

-     1( 


3. 

.0 

4. 

.5 

5, 

»8 

8, 

i5 

9, 

i5 

2i 

,2 

10. 

,5 

24. 

.5 

44. 

>2 

7. 

t8 

12. 

.0 

14. 

.5 

8. 

2 

15. 

5 

7. 

0 

5. 

.2 

4715 


4715 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


C—    68 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  FQREBAY  AREA 


4S/09W-07004  S 
CONT« 


206.0 


4S/09W-07005    S 


205,0 


10-22-56 

210. 

8 

4, 

8 

10-29-56 

219i 

2 

-      13. 

2 

11-07-56 

219. 

.0 

-      13. 

0 

11-30-56 

210. 

0 

4, 

0 

12-10^36 

208. 

8 

2. 

8 

12-24-56 

208. 

5 

2. 

5 

12-31-56 

204. 

.0 

2. 

^0 

1-07-57 

201. 

.0 

5. 

0 

1-14=57 

199. 

»0 

7. 

0 

1-21-57 

197. 

.7 

8, 

3 

1-28-57 

197. 

.2 

8. 

8 

2-04=57 

196. 

>9 

9. 

1 

2-11-57 

196. 

>5 

9, 

5 

2-18-57 

196. 

►  0 

io. 

0 

2-25-57 

195< 

>8 

10. 

.2 

3-04-57 

195. 

)8 

10, 

.2 

3-11-57 

195. 

.2 

10, 

.8 

3-18-57 

194. 

»6 

11, 

.4 

4-01=57 

193. 

.6 

12, 

.2 

4-08-57 

196< 

.0 

10, 

.0 

4-15-57 

194, 

i8 

11, 

>2 

4-22-57 

194, 

>8 

11. 

.2 

4-29=57 

194, 

.3 

11. 

.7 

5-06=57 

194, 

.0 

12. 

.0 

5-13-57 

194, 

.4 

11. 

>6 

5-21-57 

195, 

.0 

11. 

.0 

5-27-57 

197, 

.0 

9. 

.0 

6-03-57 

188, 

.2 

1?. 

>8 

6-10-57 

177, 

►  5 

28, 

.5 

6-17=57 

167, 

»0 

39, 

.0 

6-23-57 

189, 

.0* 

17. 

.0 

7-01-57 

179. 

»5* 

26, 

•  5 

7-08=57 

149, 

.2 

56, 

.8 

7-15-57 

179, 

.2* 

26. 

.8 

7-02-56 

204, 

►  5 

1 

.5 

7-09-56 

234 

.5* 

-       29 

•  5 

7-16=56 

235 

.8* 

-      30, 

i8 

7-23-56 

238 

.5* 

-      33 

.5 

7-31-56 

240, 

lO* 

-       35, 

.0 

8-06-56 

210 

lO 

5, 

»0 

8-13-56 

240 

i5* 

-      35 

.5 

8-21-56 

245 

»0* 

-      40, 

.0 

8-27-56 

247 

i5» 

-      42 

,5 

9-03-56 

215 

.0 

-      10 

.0 

4715 


4715 


*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    69 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  FORPBAY  ARPA 

4S/09W-07Q05    S  205*0 

CONT. 


4S/09W-16L01    S 


273*6 


9-17-56 

245. 

»0* 

~      40. 

►  0 

9-24=-56 

215 

i8 

-      10 

i8 

9»30-56 

245 

,5* 

-      40 

i5 

10-08-56 

214 

.8 

9 

»8 

10-15-56 

212 

»8 

7 

.8 

10-22-56 

212 

.0 

7 

.0 

10-29'»56 

240< 

,8* 

-      35. 

.8 

ll-07»56 

243 

,5* 

-      38. 

.5 

ll»30-56 

211i 

.2 

6. 

i2 

12-10-56 

210, 

.2 

5. 

i2 

12-24-56 

2  09. 

>S 

4. 

»8 

12-31-56 

205< 

^2 

—           . 

i2 

1-07-57 

2C1, 

k8 

3. 

.2 

1-14-57 

200< 

i2 

4. 

.8 

1-21-57 

199 

»0 

6 

.0 

1-28-57 

198< 

»5 

6. 

.5 

2-04-57 

198. 

i2 

6, 

.8 

2-11-57 

198 

.0 

7 

.0 

2-18-57 

197< 

»8 

7. 

•  2 

2-25-57 

197 

k2 

7. 

.8 

3-04-57 

197< 

t4 

7, 

.6 

3-11-57 

197. 

.0 

8. 

.0 

3-18-57 

196 

.2 

8 

.8 

4-01-57 

195 

i5 

9 

.5 

4-08-57 

195. 

.2 

9. 

.8 

4-15-57 

196 

»2 

8 

,8 

4-22-57 

196. 

»0 

9. 

>0 

4-29-57 

195. 

k7 

9. 

.3 

5-06-57 

195 

i5 

9< 

.5 

5-13-57 

196. 

•  0 

9, 

►  0 

5-21-57 

196, 

.5 

8, 

.5 

5-27-57 

194 

.5 

10, 

.5 

6-03-57 

190. 

i2 

14, 

►  8 

6-10-57 

179. 

►  0 

26, 

•  0 

6-17-57 

168. 

i2 

36, 

.8 

6-23-57 

205. 

»0* 

0, 

.0 

7-01-57 

195. 

.0* 

10, 

.0 

7-0B-57 

153, 

.0 

52, 

.0 

7-15-57 

196. 

.5* 

8, 

i5 

7-26-56 

276, 

,7 

3, 

.1 

8-24-56 

280, 

»3 

6, 

.7 

9-25-56 

283, 

>4 

9, 

.8 

10-18-56 

284, 

>3 

-      10< 

7 

11-20-56 

284, 

.5 

-      10. 

9 

4715 


3102 


*      Questionable  measurement 

•*   Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    70 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Wofer 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA    ANA    FORfTBAY    AREA 


4S/09W-16L01  S 
CONT. 


273«6 


4S/09W-170ni  S 


251*0 


AS/09W-18C01  S 


197«0 


12-18->56 

283 « 

6 

1-22-57 

2814 

>8 

2-26-57 

280j 

a 

3-26-57 

278* 

>5 

4-19-57 

276< 

.8 

5-23-57 

275* 

6 

6-20-57 

275. 

>5 

6-26-56 

2294 

.5 

7-26-56 

234, 

»4 

8-24-56 

240  < 

>8 

9-25-56 

238, 

^2 

10-18-56 

239, 

.6 

il-20-56 

239, 

>1 

12-18-56 

241, 

>4 

1-22-57 

239, 

,7 

2-26-57 

238, 

.4 

3-26-57 

236, 

>9 

4-19-57 

236, 

►  9 

5-23-57 

236, 

tO 

6-2(^-57 

237, 

»8 

7-02-56 

224, 

,n-»f- 

7-09-56 

228, 

»8* 

7-16-56 

229, 

.2* 

7-23-56 

231, 

,5* 

7-31-56 

231, 

.5* 

8-06-56 

229, 

►  8* 

8-13-56 

232, 

►  8* 

8-21-56 

233, 

»0* 

8-27-56 

233, 

>8* 

9-03-56 

234, 

»5* 

9-10-56 

233, 

»8* 

9-17-56 

237, 

»0* 

9-24-56 

236, 

»8» 

9-30-56 

238 

»5* 

10-08-56 

211, 

►  5 

10-15-56 

209, 

►  8 

10-22-56 

209, 

»5 

10-29-56 

210, 

»3 

11-07-56 

212, 

►  0 

11-30-56 

210, 

.0 

12-10-56 

210, 

►  2 

12-24-56 

208, 

►  8 

12-31-56 

209, 

.8 

10. 

0 

8i 

2 

6, 

5 

4, 

.9 

3, 

.2 

2, 

.0 

1, 

.9 

1, 

,5 

3, 

►  4 

9, 

»8 

7, 

>2 

8, 

>6 

8, 

.1 

10, 

.4 

8, 

.7 

7, 

»4 

5, 

.9 

5, 

»9 

5 

lO 

6, 

.8 

27, 

.0 

31, 

.8 

32, 

.2 

34, 

.5 

34 

.5 

32 

.8 

35 

.8 

36, 

»0 

36 

iS 

37 

.5 

36 

►  8 

40 

•  0 

39 

»8 

41 

i5 

14 

.5 

12 

•  8 

12 

•  5 

13 

i3 

15 

.0 

13 

»0 

13, 

»2 

11 

.8 

12 

•  8 

3102 


3102 


4715 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-  7: 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN   ORAMGE    COUNTY 


Dist.  R.P. 

Water 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dale 

to  water 

surface, 

Feet 

surface 
elev.. 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA    ANA    FORPBAY    AREA 

4S/09W-18C01    S 

197,0 

1-07-57 

207.0 

— 

10.0 

4715 

CONT. 

1-14-57 

204.5 

- 

7.5 

1»2'!=57 

203.6 

„ 

6.6 

1-28-57 

203.8 

- 

6.8 

2-04-57 

203.0 

-, 

6.0 

2-11=57 

202.5 

- 

5.5 

2-18-57 

2C1.4 

- 

4.4 

2-25-57 

201.0 

— 

4.0 

3-04-57 

199*7 

- 

2.7 

3-11-57 

199.7 

- 

2.7 

3-18-57 

195.2 

1.8 

4-01-57 

195.0 

2.0 

4-08-57 

195.2 

1.8 

4-15-57 

195.8 

1.2 

4-22=57 

195.7 

1*3 

4-29-57 

194.8 

2.2 

5-06-57 

194.5 

2*5 

5-13-57 

195.7 

1.3 

5-21-57 

196.4 

.6 

5-27-57 

197.5 

— 

.5 

6-03^57 

218.3* 

- 

21.3 

6-10-57 

219.9* 

^ 

22.9 

6-23-57 

214.0* 

- 

17.0 

7-01-57 

206.0* 

- 

9.0 

7-08-57 

174.5 

22.5 

7-15-57 

205.8* 

- 

8.8 

4S/09W-18C02    S 

201.0 

7-0  2-56 

207.5 

_ 

6.5 

4715 

7-09-56 

229.3 

- 

28.3 

7-16-56 

229.8 

- 

28.8 

7-23-56 

237.2 

- 

36.2 

7-31-56 

233.0 

- 

32.0 

8-06-56 

230.5 

- 

29.5 

8-13-56 

233.5 

- 

32.5 

8-21-56 

235.8 

- 

34.8 

8-27»56 

237.5 

— 

36.5 

9-03-56 

236.0 

- 

35.0 

9-10=56 

236.3 

- 

35.3 

9-17-56 

237.0 

- 

36.0 

9-24-56 

237.0 

- 

36.0 

9-30-56 

238.2 

— 

37.2 

10-08-56 

211.5 

— 

10.5 

10-15-56 

209.8 

- 

8.8 

10-22-56 

209.5 

- 

8.5 

10-29-56 

209.8 

8.8 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    72 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Disl.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feel 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  FORFBAY  ARFA 


4S/09W-18C02  S 
CONT. 


201.0 


4S/09W-18F01    S 


195«0 


11-07-56 

211« 

5 

-      10. 

5 

11-30-56 

2084 

»1 

7. 

1 

12-10^56 

208< 

0 

7. 

0 

12-24^56 

207, 

3 

6. 

3 

12-31-56 

208. 

2 

7. 

2 

1-07-57 

204i 

>8 

3, 

8 

1-14-57 

203< 

.5 

2. 

5 

1-21-57 

202( 

>6 

1. 

6 

1-28-57 

201. 

.5 

~           1 

5 

2-04-57 

201. 

.0 

0, 

.0 

2-11-57 

200. 

.2 

. 

8 

2-18-57 

199, 

(4 

1. 

6 

2-25-57 

199. 

0 

2. 

»0 

3-04-57 

198, 

t5 

2. 

.5 

3-11-57 

198. 

»2 

2. 

.8 

3-18-57 

197, 

.6 

3. 

>4 

4-01-57 

197, 

»0 

4. 

»0 

4-08-57 

197, 

.7 

3, 

.3 

4-15-57 

198, 

.0 

3. 

0 

4-22-57 

198, 

.2 

2, 

>8 

4-29-57 

197, 

tO 

4, 

>0 

5-06-57 

197, 

.5 

3, 

.5 

5-13-57 

197, 

»8 

3, 

»2 

5-21-57 

198, 

.7 

2, 

t3 

5-27-57 

200, 

.0 

1. 

.0 

6-03-57 

202, 

(3 

1, 

.3 

6-10-57 

219, 

►  6* 

-       18, 

)6 

6-17-57 

190( 

k6 

10, 

.4 

6-23-57 

190, 

j2* 

10, 

.8 

7-01-57 

210, 

»4* 

9, 

.4 

7-08-57 

175* 

b5 

25, 

t5 

7-15-57 

209 

,5* 

8, 

.5 

7-07-56 

199 

•  5 

4, 

i5 

7-09-56 

217, 

»5* 

-      22, 

.5 

7-16-56 

203, 

»3 

8, 

.3 

7-23-56 

219 

j5* 

-      24, 

.5 

7-31-56 

220 

•  5* 

-      25 

i5 

8-06-56 

205 

•  0 

-      10 

.0 

8-13-56 

206 

►  5 

-      11 

►  5 

8-21-56 

221 

►  5* 

-      26, 

.5 

8-27-56 

223 

»0* 

-      28 

lO 

9-03-56 

209 

i5 

-       14 

.5 

9-10-56 

209 

i3 

-      14 

i3 

9-17-56 

209 

.8 

-      14 

•  8 

4715 


4715 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-   73 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Slate  Wen 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Woter 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  FOREBAY  AREA 

4S/09W-18F01  S     195*0 
CONT* 


4S/09W-18H01  S 


196.0 


9-24->56 

210 

i5 

-      15 

•  5 

9-3n-56 

212 

(0 

-      1? 

lO 

10-08-56 

205 

i3 

-      10 

i3 

10-15-=56 

204 

»o 

9 

.0 

10-22-56 

203 

i5 

S 

•  5 

10-29-56 

204 

.0 

9 

•  0 

11-07-56 

204< 

.2 

9 

•  2 

11-30-56 

203 

i4 

8 

.4 

12-10-56 

201 

►  9 

6 

.9 

12-24-56 

201 

k5 

6 

.5 

12-31-56 

202 

»0 

7 

.0 

1-07-57 

199 

>8 

4 

»8 

1-14-57 

198 

»0 

3 

►  0 

1-21-57 

197, 

.0 

2 

»0 

1-28-57 

196< 

»0 

1 

lO 

2-04-57 

195 

►  2 

- 

•  2 

2-11-57 

194 

i5 

i5 

2-18-57 

193 

»4 

1 

•  6 

2-25-57 

193, 

.0 

2 

.0 

3-04-57 

192 

.5 

2 

i5 

3-11-57 

192, 

.4 

2 

i6 

3-18-57 

191, 

»9 

3 

.1 

4-01-57 

192, 

jO 

3, 

.0 

4-08-57 

192 

►  2 

2, 

•  8 

4-15-57 

192( 

>8 

2 

i2 

4-22-57 

192, 

»8 

2, 

•  2 

4-29-57 

191 

i5 

3 

.5 

5-06-57 

191, 

t8 

3 

i2 

5-13-57 

192, 

»8 

2, 

i2 

5-21-57 

193, 

►  0 

2 

•  0 

5-27-57 

193< 

.5 

1, 

.5 

6-03-57 

196, 

>0 

1 

.0 

6-10-57 

196, 

.7 

1, 

►  7 

6-17-57 

190, 

i2 

4. 

.8 

6-23-57 

209< 

►  5* 

-      14, 

.5 

7-01-57 

187, 

t6 

7, 

•  4 

7-08-57 

177, 

.5 

17, 

,5 

7-15-57 

204i 

.5» 

9, 

.5 

6-26-56 

196< 

>o 

Oi 

0 

7-26-56 

201« 

8 

5, 

8 

8-24-56 

204( 

9 

8, 

9 

9-25-56 

?Obi 

5 

-      10. 

5 

10-18-56 

203« 

8 

7i 

8 

11-20-56 

203i 

7 

7i 

.7 

4715 


3102 


*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    74 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAtM    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feat 

Woter 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

SANTA  ANA  TORFBAY  ARfA 

4S/09W-18H01  S     196,0 
CONT. 


4S/09W~180ni    S 


184.1 


4S/09W-19001    S  179,4 


4S/09W-20F01    S  22C.0 


4S/09W-21D02    S  246,2 


12-lfi-56 

202e6 

-        6*6 

1-22-57 

198«n 

2.0 

2-26-57 

195.0 

1.0 

3-26-5T 

194.1 

1.9 

4-19-57 

195«8 

•  2 

5-23-5? 

195o6 

*4 

6-20-57 

194o8 

1.2 

6-26-56 

DR*'^ 

7-26-56 

DRoO 

8-24-56 

DR«0 

9-25-56 

OR.O 

10-18=56 

DRtO 

11-20-56 

DReO 

12-18-56 

DR«0 

1-22-57 

DRcO 

2-26-57 

DR«0 

3-26-57 

OR  4  0 

4-19-57 

0R«0 

10-18-56 

187.4 

8*0 

1-22-57 

lB2fi2 

2*8 

2-26-57 

179.2 

«2 

3-26-57 

177a9 

1.5 

4-19-57 

130,4 

1*0 

6-20-57 

180.3 

.9 

7-26-56 

DRoO 

1-22-57 

OR4O 

3-26-57 

OR.O 

6-26-36 

245.1 

1.1 

7-26-56 

248*9 

2.7 

8-24-56 

25lc4 

5*2 

9-25-56 

254  c  1 

7*9 

10-18-56 

254«4 

8.2 

11-20-56 

254.6 

8*4 

12-18-56 

253.7 

7.5 

1-22-57 

251.8 

5.6 

2-26-57 

249*2 

3.0 

3-26-57 

247*3 

1.1 

4-19-57 

246.8 

,6 

5-23-57 

246*2 

0.0 

6-20-57 

246*4 

.2 

3102 


3102 


3102 


3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    75 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANSE  COb'NTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feel 

Agy- 

data 
coll. 

SANTA    ANA    FOREBAY    AREA 
4S/09W-22M03    S  317*8 


4S/09W-22R01  S 


332.4 


4S/09W-?7Fni    S 


290,4 


7-26-56 

336.1* 

-      18.3 

8-24-56 

340.9* 

-      23.1 

9"25"56 

343.7* 

-      25.9 

10-l8->56 

341*5* 

-      23.7 

11-20-.56 

338.9 

-      21.1 

12-18-56 

3  37*6* 

-       19.8 

1»22"'57 

329.5 

"■             i  JL  6    t 

2-26-5? 

323.9 

6.1 

3-26-57 

32264 

4.6 

4~19-'57 

321a7 

3.9 

5-23-57 

321.6* 

3.8 

6-20-57 

326o5* 

8.7 

8-24-56 

354.9 

-      22.5 

12-18-56 

350.4 

-      18.0 

2-26-57 

338.7 

6.3 

5-23-57 

322.2 

10.2 

6-20-57 

325.0 

7.4 

li-3n-.56 

308.0 

-      17.6 

12-10=56 

309*2 

-      18.8 

12-24-56 

305.5 

-      15.1 

12-31-56 

325*5* 

-      35.1 

1-07-57 

304.2 

-       13.8 

1-14-57 

302.5 

-      12.1 

1-21-57 

301.0 

-      10.6 

1-28-57 

299.7 

9.3 

2-04-57 

298.9 

8.5 

2-11-57 

298.7 

8.3 

2-15-57 

296.7 

6.3 

2-18-57 

298.4 

8.0 

3-04-57 

297*3 

6.9 

3-11-57 

297*0 

6.6 

3-18-57 

296*0 

5.6 

4-08-57 

296.5 

6.1 

4-15-57 

296.8 

6.4 

4-22-57 

295*5 

5.1 

4-29-57 

295.5 

5.1 

5-06-57 

295.7 

5.3 

5-13-57 

315.0* 

-       24.6 

5-21-57 

295*7 

5.3 

5-27-57 

296.2 

5.8 

6-03-57 

297*0 

6.6 

6-10-57 

315.5* 

-      25.1 

6-17-57 

315*5* 

-      25.1 

3102 


3102 


4715 


*      Questionable  measurement 

••  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    76 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Wafer 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  FORFBAY  ARFa 

4S/09W-27F01  S     290*4 
CONT. 


4S/09W-28H02  S     290,0 


6-2'?-57 

323i 

0* 

7-01-57 

323. 

5* 

7-08-57 

324« 

0* 

7-15-57 

326i 

0* 

7-n?-56 

302« 

5 

7-09-56 

305. 

0 

7-16-56 

332. 

5* 

7-23-56 

332. 

.0* 

7-31-56 

336. 

>5* 

8-06-56 

335. 

.5* 

8-13-56 

331. 

»5* 

8-21-56 

340. 

,0* 

8-27-56 

344. 

.0* 

9-03-56 

343. 

,5* 

9-10-56 

312. 

>0 

9-17-56 

350. 

lO* 

9-24-56 

340  ( 

j5* 

9-30-56 

346. 

•  5* 

10-08-56 

311< 

»0 

10-15-56 

311. 

»0 

10-22-56 

310. 

.5 

10-29-56 

309. 

.8 

11-07-56 

311. 

.5 

11-30-56 

310. 

k8 

12-10-56 

307. 

>2 

12-24-56 

307. 

»o 

12-31-56 

308. 

.2 

1-07-57 

304. 

.8 

1-14-57 

303. 

.5 

1-21-57 

302. 

.5 

1-28-57 

301. 

»5 

2-04-57 

301. 

»0 

2-11-57 

300. 

.0 

2-18-57 

299 

i7 

2-25-57 

298 

>6 

3-04-57 

298 

.2 

3-11-57 

297 

.8 

3-18-57 

297 

»0 

4-01-57 

296 

•  0 

4-08-57 

297 

lO 

6-23-57 

323 

lO* 

7-01-57 

322 

,9* 

7-08-57 

326 

»0* 

7-15-57 

328 

•  3* 

32< 

6 

33. 

1 

33. 

6 

35. 

6 

12. 

5 

15, 

0 

42. 

5 

42. 

.0 

46. 

5 

45. 

5 

41, 

.5 

50. 

0 

54. 

.0 

53. 

.5 

22, 

.0 

60. 

.0 

50. 

i5 

56, 

.5 

21. 

•  0 

21. 

.0 

20. 

.5 

19. 

.8 

21. 

►  5 

20. 

i8 

17. 

.2 

17. 

.0 

18. 

.2 

14. 

.8 

13. 

.5 

12, 

i5 

11. 

.5 

11. 

.0 

10, 

•  0 

9 

.7 

8 

i6 

8 

»2 

7 

.8 

7 

lO 

6 

•  0 

7 

lO 

33 

»0 

32 

•  9 

36 

•  0 

38 

.3 

4715 


4715 


Questionable  measurement 

Approximate  Reference  Point  elevation  ^""      '    ' 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  woter 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  FOREBAY  AREA 
4S/09W-30E01  S     160,2 


4S/09W-30R01  S 


262.2 


4S/09W-32K01  S 


200.0 


2-06-=57 

164< 

>6 

2-13=-57 

164« 

►  2 

2-20-»57 

164, 

s2 

2-27=-57 

163( 

>6 

3-06-57 

163< 

>6 

3-13-57 

163« 

»3 

3-20-57 

163. 

.0 

3-27-57 

163, 

(0 

4-03-57 

163, 

il 

4-10-57 

163, 

.3 

4-17-57 

163, 

»5 

4-24-57 

163, 

.0 

5-01-57 

162, 

(9 

5-08-57 

163, 

.1 

5-15-57 

162, 

>8 

5-22-57 

163, 

.0 

5-29-57 

163, 

»2 

6-05-57 

163, 

>7 

6-12-57 

164, 

»0 

6-1^-57 

164, 

►  0 

6-26-57 

164, 

»1 

7-03-57 

164, 

»o 

7-26-56 

292, 

.9* 

8-24-56 

297, 

►  4* 

9-25-56 

296, 

»9* 

10-18-56 

294, 

»6* 

11-20-56 

288, 

k2* 

12-18-56 

287, 

,8* 

1-22-57 

257, 

»8 

2-26-57 

271, 

►  5 

3-27-57 

269 

»6 

4-19-57 

275, 

»5* 

5-23-57 

274. 

.3* 

6-20-57 

281, 

>4» 

7-n?-56 

226, 

,7 

7-09-56 

285, 

iO* 

7-16-56 

293, 

(8* 

7-31-56 

297, 

.5* 

8-06-56 

232, 

.5 

8-21-56 

294, 

.5* 

9-03-56 

299, 

►  8* 

9-10-56 

237i 

0 

9-17-56 

297, 

,0* 

4. 

•  0 

4, 

tO 

3, 

i4 

3, 

i4 

3, 

.1 

2, 

i8 

2, 

»8 

2, 

d9 

3, 

.1 

3, 

s3 

2, 

.8 

2, 

,7 

2 

.9 

2 

>6 

2, 

»8 

3. 

•  0 

3. 

•  5 

3, 

t8 

3 

»8 

3 

»9 

3 

•  8 

30, 

►  7 

35, 

.2 

34 

►  7 

32 

)4 

26, 

»0 

25 

•  6 

4, 

»4 

9, 

.3 

7 

•  4 

13 

•  3 

12, 

A 

19, 

.2 

26, 

.7 

85, 

.0 

93, 

t8 

97, 

.5 

32, 

.5 

94, 

t5 

99, 

.8 

37, 

.0 

97, 

.0 

3102 


3102 


4715 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    78 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feel 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  FORPBAY  ARPA 


4S/09W-32K01  S 
CONT. 


200«0 


4S/09W-32Kn2  S 


206,3 


9-24-56 

237, 

8 

- 

37. 

8 

9-30-56 

2994 

3* 

- 

99i 

3 

io-oa-56 

232* 

5 

- 

32. 

5 

10-15-56 

232  < 

0 

- 

324 

0 

10-22-56 

231. 

5 

- 

3l4 

5 

12-10-56 

225. 

.5 

- 

254 

5 

12-24-56 

224i 

►  2 

- 

244 

2 

12-31-56 

2244 

.5 

- 

24. 

5 

1-07-57 

221< 

.5 

- 

2I4 

5 

1-14-57 

22C( 

2 

- 

20. 

2 

1-21-57 

2184 

7 

- 

18. 

7 

1-28-57 

2184 

»o 

- 

184 

0 

2-04-57 

217( 

»4 

- 

IT4 

4 

2-11-57 

2174 

.0 

- 

174 

0 

2-18-57 

216. 

.5 

_ 

164 

.5 

2-25-57 

2I64 

.2 

- 

164 

.2 

3-04-57 

215i 

i4 

- 

15, 

.4 

3-11-57 

215< 

.2 

- 

154 

.2 

3-18-57 

214. 

i5 

- 

144 

5 

4-01-57 

215. 

►  0 

- 

154 

lO 

4-08-57 

216. 

.0 

- 

16, 

.0 

4-15-57 

216. 

.2 

- 

16, 

^2 

4-22-57 

214, 

.5 

- 

14, 

.5 

4-29-57 

214. 

16 

- 

14, 

.6 

5-06-57 

215 

.5 

- 

15, 

.5 

5-13-57 

214 

.8 

- 

14, 

18 

5-21-57 

215 

t6 

- 

15, 

fc6 

5-27-57 

215 

»8 

- 

15, 

.8 

6-03-57 

216. 

»2 

- 

16, 

.2 

6-10-57 

217 

»0 

- 

17 

lO 

6-17-57 

218. 

.6 

- 

18, 

>6 

6-23-57 

220 

.2 

„ 

20, 

►  2 

7-01-57 

221 

lO 

- 

21 

»0 

7-08-57 

221 

.0 

- 

21 

»0 

7-15-57 

221 

►  3 

— 

21 

»3 

7-07-56 

226 

.5 

— 

20, 

.2 

7-09-56 

233 

.0 

- 

?6 

•  7 

T-16-56 

296 

»0* 

- 

89 

.7 

8-06-56 

232 

»o 

- 

25 

»7 

8-13-56 

240 

.8 

- 

34 

i5 

8-21-56 

240 

lO 

- 

33 

.7 

9-10-56 

236 

.0 

- 

29 

i7 

9-17-56 

244 

.0 

- 

37 

i7 

9-24-56 

237 

tO 

— 

30 

.7 

4715 


4715 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    79 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

State  Well 

R.P.  elev.. 

Date 

to  wofer 

surface 

Number 

Feet 

surface, 

elev.. 

coll. 

Feet 

Feet 

SANTA  ANA  FORFBAY  ARFA 


4S/09W-32K02  S 
CONT. 


206.3 


4S/09W-33M01  S 


226«0 


9-30-56 

24  3  ( 

>8 

-      37. 

»5 

10-08-56 

231. 

lO 

-       24. 

>7 

10-15-56 

231. 

kO 

-       24, 

.7 

10-22-56 

229. 

k8 

-      23, 

.5 

10-29-56 

227. 

>0 

-      20. 

.7 

11-07-56 

227 

(2 

-      20 

•  9 

11-30-56 

224. 

»6 

-      18 

.3 

12-10-56 

226. 

»0 

-      19. 

.7 

12-24-56 

225 

.0 

-      18, 

i7 

12-31-56 

225. 

.0 

-      18, 

il 

1-07-57 

222. 

.5 

-      16, 

.2 

1-14-57 

221 

i2 

-       14, 

►  9 

1-21-57 

220. 

•  2 

-      13, 

•  9 

1-28-57 

219 

.7 

-      13, 

i4 

2-04-57 

219 

►  0 

-      12 

.7 

2-11-57 

218. 

»6 

-      12, 

.3 

2-18-57 

218. 

»0 

-      11 

.7 

2-25-57 

217 

»7 

-      11 

.4 

3-04-57 

217. 

iO 

-      10, 

.7 

3-n-57 

216. 

»7 

-      10, 

»4 

3-18-57 

216. 

i2 

9, 

.9 

4-01-57 

217. 

»o 

-      10, 

.7 

4*08-57 

217, 

»7 

-      11, 

•  4 

4-15-57 

218. 

.2 

-      11 

•  9 

4-22-57 

216. 

►  2 

9. 

.9 

4-29-57 

216. 

(5 

-      10. 

i2 

5-06-57 

217 

.0 

-      10 

.7 

5-13-57 

216. 

»4 

-      10, 

•  1 

5-21=57 

216 

»4 

-      10, 

.1 

5-27-57 

217. 

.2 

-      10, 

.9 

6-03-57 

219. 

.0 

-      12, 

»7 

6-10-57 

218. 

»7 

-      12, 

>4 

6-17-57 

220. 

»0 

-      13, 

.7 

6-23-57 

221. 

.8 

-      15. 

.5 

7-01-57 

222. 

.5 

-      16, 

•  2 

7-08-57 

222. 

iO 

-      15. 

.7 

7-15-57 

223< 

»2 

-      16, 

.9 

7-02-56 

278. 

»8* 

-      52, 

.8 

7-09-56 

280. 

»5* 

-      54, 

.5 

7-16-56 

286. 

,5* 

-      60, 

.5 

7-23-56 

263. 

.5 

-      37, 

.5 

7-31-56 

290. 

.0* 

-      64. 

0 

8-06-56 

260. 

►  5 

-       34, 

5 

8-13-56 

285. 

>5^ 

-      59. 

•  5 

4715 


4715 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    80 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  FOREBAY  AREA 

4S/09W-33M01  S     226«0 
CONT. 


8-21«56 
8-27-56 

9»0^»S6 
9-10-56 
9«17«56 
9-24»56 

9-30=56 
10-08=56 

10-22-56 
10-29-56 
ll*r37-56 
11=^30-56 
12-10-56 
12-24-56 
12-31-56 
1-07-57 
1-14-57 
1-21»57 
1-28-57 
2-04-57 
2-11-57 
2-. <  3-57 
2-25-57 
3-04-57 
3-11-57 
3-18-57 
4-01-57 
4-08-57 
4-15-57 
4-22-57 
4-29-57 
5-06-57 
5-13-57 
5-21-57 
5-27-57 
6-03-57 
6-10-57 
6-17-57 
6-23-57 
7-01-57 
7-08-57 
7-15-57 


263*0 

?89«0«- 

289 » 5* 

262*5 

288*0* 

285*2* 

291*2* 

259*5 

258*0 

257*2 

260*8 

258*2 

234*1 

255*3 

254  «0 

254*0 

251*5 

248*5 

246*4 

245*0 

245*0 

242*0 

241*0 

240*6 

239*3 

238*8 

238*2 

242*3 

240*0 

241*0 

240*2 

240*0 

241*0 

240*5 

241*3 

241*2 

243*5 

242*5 

244*5 

277*3* 

278*8* 

2T9*8* 

270*5* 


37 

.0 

63  < 

»0 

63  < 

»5 

^6< 

.5 

62  i 

.0 

59 

62 

65 

»2 

33< 

.5 

32 

.0 

31 

.2 

34, 

»8 

32< 

>2 

28< 

»1 

29 

t3 

28 

»0 

2S 

•  0 

25 

.5 

22 

.5 

20< 

►  4 

19, 

.0 

19 

.0 

16, 

»0 

15, 

»0 

14, 

t6 

13 

.3 

12 

.8 

12 

.2 

16, 

►  3 

14 

.0 

15, 

iO 

14, 

i2 

14, 

.0 

15, 

.0 

14, 

»5 

15, 

.3 

15, 

.2 

17, 

.5 

16, 

.5 

1.8, 

(5 

51, 

.3 

52, 

.8 

53, 

>8 

44  < 

,5 

4715 


4S/09W-33R01  S 


210.0 


7-26-56   221.2 


-   11*2 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


81 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Woler 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  FORFBAY  ARFA 


45/n<5W-53Rni    S 
CONT« 


2io«n 


4S/10W-01C02  S 


197,8 


4S/10W-01P01  S 


196*8 


4S/10W-02E02  S 


176,0 


8-24»«56 

2?3s7 

-      13. 

.7 

9-25-56 

225*8 

-      15 

i8 

10-18-56 

225.9 

-      15 

.9 

11-20-56 

226.0 

-      16 

.0 

12-18-56 

225.7 

-      15 

t' 

1-22-57 

2  24.0 

-      14 

>0 

2-26-57 

220.9 

-      10 

.9 

3-27-57 

218.8 

8 

.8 

4-19-57 

219*1 

9 

.1 

5-23-57 

218.7 

8 

i7 

6-20-57 

219.8 

9 

.8 

7-09-56 

187.1 

10 

►  7 

8-02-56 

193.9* 

3 

•  9 

9-06-56 

194.2 

3 

(6 

10-02-56 

196.5 

1 

.3 

11-01-56 

197.2 

»6 

12-07-56 

196.9 

»9 

1-03-57 

194.9 

2 

.9 

2-01-57 

190.0 

7 

.8 

3-05-57 

186.6 

11 

»2 

4-04-57 

185.1 

12 

»7 

5^09-57 

185.2 

12. 

»6 

6-06-57 

184.7 

13. 

.1 

7-03-56 

191.7 

5 

.1 

9-04-'56 

194.8 

2. 

•  0 

10-04-56 

198.4 

1. 

t6 

11-01-56 

197.9 

1. 

>1 

12-04-56 

197.1 

—          < 

.3 

7-09-56 

172.7 

3< 

►  3 

7-16-56 

174.4 

1. 

t6 

7-30-56 

176.2 

-           t 

»2 

8-06-56 

177.1 

1. 

>1 

8-13-56 

178.0 

2. 

.0 

8-20-56 

177.7 

1< 

.7 

8-27-56 

178.4 

2< 

4 

9-04-56 

177.7 

1- 

7 

9-11-56 

180.0 

4, 

0 

9-17-56 

179.7 

3* 

,7 

9-24-56 

179.6 

3, 

6 

10-01-56 

180.0 

4, 

0 

10-15-56 

179.0 

3« 

0 

10-22-56 

178.6 

2< 

>6 

3102 


3102 


3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    82 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANCBE    COUNTY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

DIsl.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Woler 

surface 

•lev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA    ANA    FORFBAY    AREA 

4S/10W-02E02    S 

176,0 

10-2<?-56 

178.8 

2.8 

3102 

CONT. 

ll-05=-56 

179.1 

3.1 

11-19-56 

178.7 

2.7 

11-26-56 

179.7 

3.7 

12-03-56 

179.5 

3.5 

12-10-56 

178.7 

2.7 

12-17-56 

178.4 

2.4 

12-31-56 

177.5 

1.5 

1-15-57 

175.5 

.5 

1-21-57 

174.6 

1.4 

2-11-57 

172.9 

3.1 

2-18-57 

173.4 

2.6 

2-25-57 

173.1 

2.9 

3-04-57 

173.2 

2.8 

3-11-57 

173.1 

2.9 

3-18-57 

170.9 

5.1 

3-25-57 

170.9 

5.1 

4-01-57 

171.0 

5.0 

4-08=57 

172.5 

3.5 

4-15-57 

172.7 

3.3 

4-2<?-57 

172.5 

3.5 

5-06-57 

172.1 

3.9 

5-13-57 

171.6 

4.4 

5-27-57 

171.7 

4.3 

6-03-57 

173.3 

2.7 

6-10-57 

172.6 

3.4 

6-17-57 

172.^ 

3.6 

6-24-57 

173.6 

2.4 

7-01-57 

172.9 

3.1 

4S/10W-02N01    5 

176,0 

7-05-56 

173.5 

2.5 

3102 

8-03-56 

177.4 

1.4 

9-11-56 

180.8 

4.8 

10-01-56 

180.7 

4.7 

11-01-56 

180.0 

4.0 

12-06-56 

177.4 

1.4 

1-04-57 

177.9 

1.9 

2-05-57 

173.2 

2.8 

3-07-57 

172.2 

3.8 

4-09-57 

172.4 

3.6 

5-03-57 

171.9 

4.1 

6-07-57 

174.1 

1.9 

4S/10W-02R01    S 

187.1 

lO-nA-56 

193.4 

6.3 

3102 

11-01-56 

192.9 

5.8 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    83 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAfN   ORANGE   COUNTY 


Dist.  R.P. 

Wafer 

State  Well 

R.P.  elev.. 

Date 

to  water 

surface 

Agy. 
data 

Number 

Feet 

surface, 

elev.. 

rnll 

Feet 

Feet 

coil* 

SANTA    ANA    FOREBAY    AREA 

4S/10W-02R01    S 

187*1 

2-04-57 

185*1 

2*0 

3102 

CONT. 

3-ft4«57 

182*6 

4*5 

4-02-57 

182*9 

4*2 

5»0?-57 

181*5 

5*6 

4S/10W-04G02    S 

149.0 

6-25-56 

143.1 

5*9 

3102 

7-02=56 

143.2 

5.8 

7-09-56 

143.3 

5.7 

7-16-56 

143*5 

5.5 

7-23=56 

143.7 

5.3 

7-30=56 

143*8 

5.2 

8-06-56 

143*9 

5.1 

8=13-56 

144*3 

4.7 

8-20-56 

144*3 

4.7 

8-27-56 

144*5 

4.5 

9-04-56 

144*7 

4*3 

9-11-56 

144*8 

4*2 

9-17-56 

144.6 

4*4 

9-24=56 

145*1 

3.9 

10-01-56 

145.1 

3.9 

10-08=56 

145*0 

4.0 

10-15-56 

145.6 

3*4 

10-22-56 

145*2 

3*8 

10-29-56 

146.0 

3*0 

11-05-56 

145.9 

3*1 

11-19-56 

145*7 

3.3 

11-26-56 

146*1 

2.9 

12-03-56 

145.8 

3.2 

12-10-56 

145.8 

3.2 

12-17-56 

146.2 

2.8 

12-31-56 

146.1 

2.9 

1-15-57 

146*5 

2.5 

2-11-57 

146.2 

2.8 

2-18-57 

146.0 

3.0 

4S/10W-04Rn2    S 

152,9 

1-01-56 

161.0 

8.1 

3102 

2-01-56 

162*0 

9*1 

3-01-56 

162*0 

9*1 

4-01-56 

164*0 

-      11*1 

5-01-56 

163*0 

-      10*1 

6-01-56 

165*0 

~      12*1 

7-01-56 

170*0 

-      17.1 

8-01-56 

173.0 

-      20.1 

9-01-56 

173*0 

-      20.1 

10-01-56 

174*0 

-      21.1 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


84 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Wen 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Wafer 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
doto 
coll. 

SANTA  ANA  FORfBAY  AREA 


4S/10W-04R02  S 
CONT. 


152,9 


4S/10W-07H02  S 


111.6 


4S/10W-07J01  S 


112»4 


4s/iow-n8cni  s 


231.2 


11-01-56 

12-01-56 
l-ni-57 
2-01-57 
3-01-57 
4-01-57 
5-01-57 

7-^5-56 

8-03-56 

9-11-56 

10-01-56 

11-05-56 

12-06-56 

1-04-57 

2-05-57 

3-07-57 

4-09-57 

5-03-57 

6-07-57 

7-05-56 

8-03-56 

9-11-56 

10-01-56 

11-05-56 

12-06-56 

2-07-57 

3-07-57 

4-09-57 

6-07-57 

6-26-56 

8-24-56 

9-25-56 

10-18-56 

11-20-56 

12-18-56 

1-22-57 

2-26-57 

3-26-57 

4-19-57 

5-23-57 


1?4 
1?4 
170 
166 
164 
168 
168 

71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
72 
72 
72 

131 
137 
137 
137 
132 
129 
123 
123 
130 
134 

32 
31 
32 
33 
11 
10 
15 
23 
21 
27 
11 


21i 

1 

21i 

1 

l?i 

1 

13. 

1 

Ill 

1 

15. 

1 

15. 

1 

40. 

i6 

39. 

8 

40. 

3 

40. 

39< 

,9 

39i 

.8 

39< 

t8 

39, 

.7 

39, 

.7 

39, 

.5 

39, 

>6 

39, 

.6 

18, 

.9 

25, 

t2 

25, 

i2 

24, 

►  8 

19, 

.8 

17 

•  2 

10, 

.8 

11 

.3 

18 

.4 

21 

.8 

198 

i8 

199 

.7 

199 

•  0 

198 

.2 

219 

•  8 

220 

•  3 

215 

•  4 

207 

.3 

209 

i3 

204 

.2 

?20 

.2 

3102 


3102 


3102 


3102 


4S/10W-08K01  S 


126.6 


l2-n6-56      140.8 


-   14.2 


3102 


Questionoble  measuremenf 
Approximate  Reference  Point  elevation 


6-    85 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA    ANA    FORFBAY   ARFA 

4S/10W-08K01 

S 

126,6 

2-05-57 

133.5 

6.9 

3102 

CONT. 

3-07-57 
5-03-57 

133*8 

140.6 

7.2 
-      14.0 

4S/10W-08Mn6 

S 

117.0 

7-05-56 
8-03-56 
6-07-57 

127.1 
131.8 
130.2 

-  10.1 

-  14.8 

-  13.2 

3102 

4S/10W-08N01 

s 

117.6 

7-05-56 

8-03-56 

9-11-56 

10-01-56 

11-05-56 

12-06-56 

1-04-57 

2-05-57 

3-07-57 

4-09-57 

5-03-57 

6-07-57 

78.6 
79.2 
79.9 
79.1 
79.9 
79*8 
80.1 
80.0 
79.2 
79.0 
78.5 
80.2 

39.0 
38.4 
37.7 
38.5 
37.7 
37.8 
37.5 
37.6 
38.4 
38.6 
39.1 
37.4 

3102 

4S/10W-11P01 

s 

167.9 

7-05-56 

8-03-56 

9-11-56 

10-01-56 

11-05-56 

12-06-56 

1-04-57 

2-05-57 

3-07-57 

4-09-57 

5-03-57 

6-03-57 

169.7 
174.1 
177.0 
177.0 
175.0 
172.9 
171.9 
167.0 
165.5 
167.1 
168.1 
169.6 

1.8 

6.2 

9.1 

9.1 

7.1 

5.0 

4.0 

.9 

2.4 

.8 

.2 

1.7 

3102 

4S/10W-12A01 

s 

202.0 

6-07-56 

7-03-56 

8-02-56 

9-04-56 

10-04-56 

11-01-56 

12-04-56 

1-04-57 

2-04-57 

3-04-57 

4-02-57 

186.7 
192.7 
200.3 
197.7 
199.9 
199.5 
198.6 
196.7 
190.8 
187.5 
187.6 

15.3 

9.3 

1.7 

4.3 

2.1 

2.5 

3*4 

5.3 

11.2 

14*5 

14.4 

3102 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    86 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    0RANC5E    COUNTY 


Disf.  R.P. 

Water 

Stale  Wall 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

to  water 

surface, 

Feet 

surface 
elev., 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA    ANA    FORFBAY    ARPA 

4S/10W-12A01 

S 

202.0 

5-02-57 

186.2 

15,8 

3102 

CONT. 

6-04-57 

185*7 

16*3 

4S/10W-12C01 

s 

193.0 

7-03-56 

10-04-56 

11-01-56 

12-04-56 

1-04-57 

2-04-57 

3-04-57 

4-02-57 

5-02-57 

188.0 
194.6 
194.3 
194.3 
194.1 
185.3 
182.2 
181.4 
178.7 

5.0 
1.6 
1.3 
1*3 

i.i 

7*7 
10.8 
11.6 

14,3 

3102 

4S/10W-12J02 

s 

200.0 

10-04-56 
11-01-56 
12-04-56 
2-04-57 
3-04-57 
4-02-57 
5-02-57 

195.4 
199.5 
198.4 
186.3 
184.2 
183.8 
175.1 

4.6 
.5 

1.6 
13.7 
15.8 
16.2 
24.9 

3102 

4S/10W-13B02 

s 

185,0 

8-02-56 
9-04-56 
10-04-56 
12-04-56 
2-04-57 
3-04-57 
4-02-57 
5-0  2-57 

194.6 
193*3 
194,7 
195.5 
188.1 
185.3 
185.8 
184.3 

9.6 

8.3 

9.7 

-      10.5 

3.1 

.3 

.8 

.7 

3102 

4S/10W-14H01 

s 

173.8 

7-03-56 
12-04-56 
2-04-57 
3-04-57 
4-02-57 
5-02-57 
6-04-57 

170.1 
174.5 
172.4 
170.4 
171.3 
170.6 
170.1 

3.7 
.7 
1.4 
3.4 
2.5 
3.2 
3*7 

3102 

4S/10W-15B02 

s 

149,9 

1-01-56 
2-01-56 
3-01-56 
4-01-56 
5-01-56 
6-01-56 
7-01-56 

153.3 
154.5 
154.0 
156*0 
156.6 
156.3 
163.2 

3*4 
4.6 

4.1 
6.1 
6.7 
6.4 
-      13.3 

3102 

*      Questionable  measurement 

'*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    87 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

SANTA  ANA  FOREBAY  AREA 


4S/10W-15B02  S 
CONT. 


149*9 


4S/10W-17001  S 


112.0 


4S/10W-18A01  S 


108.0 


4S/10W-18J01  S 


106,3 


8-m-56 

170< 

»o 

-      20, 

.1 

9-01»56 

167 

>4 

-      17 

i5 

10-01^56 

167 

t5 

-      17 

•  6 

11-01-56 

164( 

i2 

-      14 

i3 

12-01-56 

158* 

j5 

8 

•  6 

1-01-57 

165< 

k6 

-      15 

.7 

2-01-57 

160< 

»3 

-      10, 

>4 

3-01-57 

159< 

i3 

9 

.4 

4^01-57 

165< 

»7 

-      15 

i8 

5-01-57 

160, 

>3 

-      10, 

i4 

7-05-56 

119, 

i8 

7, 

»8 

8-03-56 

119, 

►  7 

7 

.7 

9-11-56 

120, 

«9 

8 

i9 

10-01-56 

121, 

>6 

9 

.6 

11-05-56 

122, 

►  0 

-      10 

.0 

12-06-56 

121, 

»4 

9 

i4 

2-05-57 

121, 

»5 

9, 

.5 

3-07-57 

121 

bO 

9 

»0 

4-09-57 

120 

►  5 

8 

.5 

5-03-57 

120, 

i5 

8 

•  5 

6-07-57 

121 

il 

9 

.1 

9-11-56 

123 

.0 

-      15 

.0 

11-05-56 

122 

i6 

-      14 

.6 

12-06-56 

119, 

»9 

-      11 

.9 

1-04-57 

119, 

»8 

-      11 

.8 

2-05-57 

116, 

»4 

8 

i4 

3-07-57 

116, 

k7 

8 

.7 

4-09-57 

119, 

.7 

-      11 

.7 

5-03-57 

119, 

.9 

-      11, 

.9 

6-07-57 

122, 

»0 

-      14, 

»0 

7-05-56 

89, 

►  9 

16, 

.4 

8-03-56 

89, 

>8 

16, 

»5 

9-11-56 

90, 

i2 

16, 

.1 

10-01-56 

90, 

i4 

15, 

,9 

11-05-56 

90 

i6 

15 

.7 

12-06-56 

90, 

»6 

15, 

.7 

1-04-57 

90, 

.8 

I5i 

.5 

2-05-57 

90, 

►  9 

15, 

•  4 

3-07-57 

90 « 

9 

15* 

>4 

4-09-57 

91< 

.0 

15, 

3 

5-03-57 

90< 

9 

15* 

4 

6-07-57 

91i 

1 

15< 

.2 

3102 


3102 


3102 


3102 


*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


88 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


Stat8  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Disf.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA    ANA    FORFBAY    ARFA 
4S/10W-18Rni    S  102,5 


4S/10W-22B01    S 


148*3 


7-05-56 

110.0 

- 

7. 

5 

8-03-56 

112.3 

- 

9i 

8 

9-11-56 

113«0 

- 

10. 

5 

10-01-56 

112.7 

- 

lOi 

2 

11-05-56 

112*3 

- 

9i 

6 

12-06^56 

111.1 

- 

8, 

6 

1-04-57 

111.6 

- 

9< 

1 

2-05-57 

110*0 

- 

7, 

5 

3-07-57 

110.2 

- 

7. 

il 

4-09-57 

112*3 

- 

94 

8 

5-03-57 

111.8 

- 

9< 

.3 

6-07-57 

112.0 

— 

9* 

.5 

6-25-56 

161.3 

. 

13< 

lO 

7-02-56 

162.7 

— 

14( 

►  4 

7-0  3-56 

166*6 

- 

18* 

i3 

7-09-56 

163.7 

- 

15* 

•  4 

7-16-56 

165.4 

- 

17. 

.1 

7-23-56 

166.3 

- 

18, 

.0 

8-06-56 

167.8 

- 

19, 

•  5 

8-13-56 

168.4 

- 

20, 

.1 

8-20-56 

169.5 

- 

21, 

.2 

9-11-56 

169*0 

- 

20, 

.7 

9-17-56 

168*0 

- 

19 

.7 

lO-ftl-56 

169.2 

~ 

20, 

.9 

10-08-56 

168.1 

- 

19, 

.8 

10-15-56 

166.2 

- 

17, 

.9 

10-22-56 

166.6 

- 

18 

.3 

10-29-56 

165.6 

- 

17 

.3 

11-05-56 

165.7 

- 

17 

,4 

11-26-56 

166.4 

- 

18, 

.1 

12-03-56 

165.6 

- 

17 

.3 

12-10-56 

164.8 

- 

16 

.5 

12-17-56 

163.5 

- 

15 

i2 

12-31-56 

163.5 

- 

15 

i2 

1-15-57 

159.2 

- 

10 

.9 

1-21-57 

158.5 

- 

10 

•  2 

1-28-57 

157.8 

- 

9 

i5 

2-11-57 

157.5 

- 

9 

i2 

2-18-57 

158.2 

- 

9 

i9 

2-25-57 

158.0 

- 

9 

.7 

3-04-57 

157.6 

- 

9 

i3 

3-11-57 

157.8 

- 

9 

.5 

3-18-57 

157.8 

- 

9 

.5 

3-25-57 

157.8 

- 

9 

»5 

3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


89 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAtM  ORANGF  COUNTY 


Stole  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  woter 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  FOREBAY  AREA 

4S/10W-22B01  $     148,3 
CONTo 


4S/10W-22L02  S 


136«1 


4S/10W-23H01    S 


163,6 


4S/10W-23R01    S 


158,5 


4S/10W-24B03  S 


172,0 


4-01—57 

160*7 

-      12 

i4 

4-08-57 

162.4 

-      14 

.1 

4-29-^57 

162.3 

-      14 

.0 

5-06-57 

161.3 

-      13 

•  0 

5-13-57 

160.4 

_      12 

.1 

5-20-57 

161.1 

-      12 

.8 

5-27-57 

161.4 

-      13 

.1 

6-17-57 

165.0 

-      16 

,  7 

6-24-57 

166.1 

-      17 

.8 

7-01-57 

165.3 

-      17 

•  0 

10-09-56 

153.3 

-      17 

i2 

11-08-56 

154.1 

-      18 

.0 

12-11-56 

151.9 

-      15 

•  8 

1-10-57 

149.0 

-      12 

.9 

2-07-57 

146.7 

-      10 

.6 

3-12-57 

147.0 

-      10 

•  9 

4-11-57 

151*1 

-      15 

.0 

5-10-57 

150.7 

-      14 

.6 

6-11-57 

152.3 

-      IS 

.2 

7-03-56 

160.5 

3 

»1 

8-02-56 

161.0 

2 

.6 

9-04-56 

161.5 

2 

•  1 

10-04-56 

161.9 

1 

,7 

11-01-56 

162.2 

1 

i4 

12-04-56 

162.5 

1< 

•  1 

1-04-57 

162.7 

< 

i9 

2-04-57 

162.6 

1. 

.0 

3-04-57 

162.5 

1. 

il 

6-04-57 

162.6 

1< 

»0 

8-02-56 

165.1 

6< 

.6 

11-01-56 

165.3 

6i 

»8 

1-04-57 

164.9 

6, 

i4 

2-04-57 

160.7 

2, 

.2 

3-04-57 

159.3 

"           i 

.8 

4-02-57 

159.6 

1. 

.1 

5-02-57 

159.7 

1, 

>2 

6-04-57 

161.7 

3, 

2 

10-04-56 

182.1 

-      lOi 

1 

11-01-56 

186.2 

-      14. 

2 

2-04-57 

179.6 

7i 

6 

3-04-57 

177.7 

5i 

7 

3102 


3102 


3102 


3102 


3102 


*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    90 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Slate  WeU 
Number 

R.P.  elev.. 
Feel 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feel 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  FORFBAY  AREA 

4S/10W-?4Bn3  5     172,0 
CONT« 


4S/10W-24D01  S 


173,2 


4S/10W-26CO1    S 


140*4 


4S/10W-27C02    S 


129,0 


4S/10W-27001  S 


120,3 


4-09-57 

177i 

6 

5-0  2-57 

177« 

4 

6>04""57 

180« 

2 

7-03-56 

162. 

8 

8-02-56 

163. 

0 

9-04-56 

163. 

4 

10-04-56 

163. 

8 

11-01-56 

163. 

9 

12-04-56 

164, 

1 

1-04-57 

164. 

4 

2-04-57 

164. 

7 

3-04-57 

164. 

8 

4-02-57 

164i 

9 

5-02-57 

165< 

»0 

6-04-57 

165. 

0 

7-12-56 

151( 

4 

8-07-56 

152. 

.6 

9-13-56 

153< 

t7 

10-09-56 

154, 

.0 

11-08-56 

154, 

.2 

12-11-56 

154, 

>5 

1-10-57 

154. 

►  0 

2-07-57 

152, 

t6 

3-12-57 

151, 

i6 

4-11-57 

151 

i7 

5-10-57 

152, 

»3 

6-11-57 

153, 

.7 

8-07-56 

142 

.4 

9-13-56 

143 

i7 

10-09-56 

144 

i5 

12-11-56 

144 

i3 

1-10-57 

142 

i9 

2-07-57 

142 

.4 

3-12-57 

141 

.2 

5-10-57 

141 

i8 

6-11-57 

143 

•  1 

7-12-56 

136 

•  6 

9-13-56 

136 

.5 

12-11-56 

136 

.0 

1-10-57 

134 

i6* 

2-07-57 

133 

.4 

5. 

6 

5. 

4 

8. 

2 

10. 

4 

10. 

2 

9, 

8 

9. 

4 

9. 

3 

9. 

1 

8. 

8 

8i 

5 

8. 

4 

8. 

.3 

8, 

.2 

8, 

.2 

11, 

.0 

12, 

.2 

13, 

.3 

13, 

i6 

13, 

.8 

13 

i9 

13, 

>6 

12* 

»2 

11 

.2 

11 

.3 

11 

•  9 

13 

i3 

13 

»4 

14 

.7 

15 

.5 

15 

•  3 

13 

i9 

13 

.4 

12 

.2 

12 

.8 

14 

.1 

16 

.3 

16 

.2 

15 

.7 

14 

»3 

13 

.1 

3102 


3102 


3102 


3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    91 


GROUND  WATER  lEVElS  AT  WEILS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

clev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  FOREBAY  AREA 


4$/10W-27001    S 

120.3 

3-12-57 

* 

120.3 

3102 

CONT. 

4-11-57 

138.6 

_ 

18.3 

5«in==57 

137.7 

- 

17.4 

6-10-57 

# 

120.3 

4S/10W-28N01    S 

107.4 

7-17'"56 

8-07-56 

9-13-56 

10-09-56 

11-08-56 

12-11-56 

1-10-57 

2-07-57 

3-12-57 

4-11-57 

5-10-57 

6»ll-57 

DR.O 
DR»0 
ORiO 
DR.O 
OR.O 
DR.O 
OReO 
DR.O 
OR.O 
DR.O 
DRoO 
OR.O 

3102 

4S/10W-29A02    S 

112.1 

7-12-56 

124.1 

— 

12.0 

3102 

8=07-56 

126.4 

„ 

14.3 

9-13-56 

127.4 

— 

15.3 

10-09-56 

127*9 

— 

15.8 

11-08-56 

127.5 

- 

15.4 

12-11-56 

127.3 

_ 

15.2 

1-10-57 

126.6 

- 

14.5 

2-07--57 

124.9 

- 

12.8 

3-12-57 

124.0 

- 

11.9 

4-11-57 

125.0 

- 

12.9 

5-10-57 

125.8 

- 

13.7 

6-11-57 

126.9 

- 

14.8 

4S/10W-30A01    S 

96.0 

7-12-56 

107.2 

— 

11.2 

3102 

8-07-56 

109.6 

- 

13.6 

9-13-56 

109.6 

- 

13.6 

10-09-56 

109.5 

- 

13.5 

11-08-56 

109.1 

- 

13.1 

4S/10W-3noO2    S 

81*0 

7-10-56 

93.9 

^ 

12.9 

3102 

8-03-56 

96.7 

- 

15.7 

9-13-56 

94.4 

- 

13.4 

10-04-56 

94.3 

- 

13.3 

11-08-56 

92.3 

- 

11.3 

12-07-56 

91.4 

- 

10.4 

1-08-57 

89.0 

~ 

8.0 

2-07-57 

86.6 

5.6 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


92 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  Plain  orange  county 


State  WeU 
Number 

R.P.  elev^ 
Feet 

Date 

Disf.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy- 

data 
coU. 

SANTA  ANA  FOREBAY  AREA 


4S/10W-3nD02  S 
CONT. 


4S/10W-31Bn2  S 


81»0 


81.0 


4S/inW-32001    S 


85,0 


3-07-57 

86i 

6 

- 

5. 

6 

4-09«57 

91^ 

1 

- 

lOi 

1 

5-07-57 

94  1 

7 

- 

13. 

7 

6-07-57 

94. 

8 

- 

13. 

8 

7-07-56 

100, 

4 

— 

19. 

4 

9-13-56 

103. 

4 

- 

22. 

4 

11-10-56 

99. 

8 

- 

18, 

8 

12-18-56 

95. 

0 

- 

14, 

0 

1-10-57 

94. 

0 

- 

13. 

0 

1-10-57 

98. 

1 

- 

17. 

1 

2-07-57 

96. 

9 

- 

15. 

9 

2-09-57 

93. 

4 

- 

12. 

4 

3-08-57 

95. 

.3 

- 

14. 

3 

3-12-57 

96. 

4 

- 

15. 

4 

4-17-57 

98. 

.2 

- 

17, 

2 

5-10-57 

93. 

.4 

- 

12. 

4 

5-10-57 

100- 

il* 

- 

19. 

7 

6-11-57 

102* 

.4* 

- 

21. 

4 

6-14-57 

95« 

>7 

- 

14. 

7 

7-12=57 

102. 

.1* 

- 

21. 

1 

10-09-57 

104. 

.3 

- 

23, 

.3 

6-25-56 

98. 

,  0* 

— 

13. 

»0 

7-02-56 

98, 

t3* 

- 

13, 

.3 

7-09-56 

99. 

,4* 

- 

14, 

.4 

7-16-56 

102, 

.1* 

- 

17, 

.1 

7-23-56 

99, 

,9* 

- 

14, 

i9 

7-30-56 

100 

»4* 

- 

15, 

.4 

8-06-56 

100, 

.8* 

- 

15, 

,8 

8-13-56 

101( 

»6* 

- 

16, 

.6 

8-20-56 

101 

.3* 

- 

16 

.3 

8-27-56 

101 

i5* 

- 

16 

•  5 

9-04-56 

101 

•  6* 

- 

16 

.6 

9-11-56 

101 

»8* 

- 

16 

»8 

9-17-56 

101 

i8* 

- 

16 

.8 

9-24-56 

102 

.2* 

- 

17, 

.2 

10-01-56 

102 

i4* 

- 

17 

.4 

10-08-56 

102 

i7* 

— 

17 

.7 

10-15-56 

102 

.2* 

- 

17 

.2 

10-22-56 

102 

i6* 

- 

17 

>6 

10-29-56 

102 

•  7* 

- 

17 

.7 

11-05-56 

101 

i9* 

- 

16 

i9 

11-19-56 

101 

•  7 

- 

16 

.7 

11-26=56 

101 

.9* 

- 

16 

.9 

3102 


3102 


3102 


*     Questionable  measurement 

••  Approximate  Reference  Point  elevation 


G*   93 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

State  Well 

R.P.  elev.. 

Date 

to  water 

surface 
elev.. 

Number 

Feet 

surface. 

coll. 

Feet 

Feet 

SANTA  ANA  FOREBAY  AREA 

4S/10W-32001  S      85,0 
CONT. 


4S/10W-34D03  S 


101*4 


4S/10W-35A03  S 


137.0 


12-03^56 

102. 

•  1* 

-      17 

»1 

12-10^56 

101. 

(4* 

-      16 

•  4 

12-17^56 

101. 

.1* 

-      16 

.1 

12-31^56 

101 

»0* 

-      16 

»0 

1-07-57 

100. 

»7* 

-      15 

»7 

1-15-57 

100. 

.3* 

-      15 

i3 

1-21»57 

99. 

»9 

-      14 

i9 

1-28-57 

99 

>4 

-      14 

i4 

2-11-57 

98 

,9* 

-      13 

•  9 

2-18-57 

98 

»6* 

-      13 

»6 

2-25-57 

98. 

.9 

-      13 

i9 

3-04-57 

98. 

,5» 

-      13 

.5 

3-11-57 

98. 

62* 

-      13 

i2 

3-18-57 

98 

•  3 

-      13 

.3 

3-25-57 

98. 

,5* 

-      13 

i5 

4-01-57 

98. 

.7* 

-      13. 

i7 

4-08-57 

98( 

,9» 

-      13 

i9 

4-15-57 

98. 

»8* 

-      13. 

.8 

4-29-57 

99. 

,2* 

-      14. 

.2 

5-06-57 

99. 

.6* 

-      14. 

•  6 

5-13-57 

99. 

►  8* 

-      14 

t8 

5-2r)-57 

99. 

t7* 

-      14 

.7 

5-27-57 

101. 

►  1* 

-      16 

.1 

6-03-57 

101- 

>3* 

-      16. 

.3 

6-10-57 

101. 

>0* 

-      16. 

tO 

6-17-57 

101. 

.2* 

-      16. 

.2 

6-24-57 

102. 

,0* 

-      17. 

.0 

7-01-57 

102« 

>3* 

-      17, 

.3 

7-l?-56 

34, 

(2* 

67 

i2 

8-07-56 

109 

i6 

8 

i2 

9-13-56 

110. 

»5 

9, 

.1 

10-09-56 

110. 

»8 

9, 

i4 

11-08-56 

111. 

»0 

9. 

t6 

12-11-56 

110. 

^l 

8, 

.7 

1-10-57 

110. 

)4 

9, 

.0 

7-12-56 

145. 

tO 

8, 

.0 

8-07-56 

146. 

.0 

9, 

»0 

10-09-56 

147. 

lO 

-       10, 

»0 

12-11-56 

147- 

.1 

-      10. 

1 

1-10-57 

145, 

.1 

8, 

.1 

2-07-57 

144« 

7 

7. 

,7 

3-12-57 

144, 

.0 

7i 

0 

4-11-57 

145, 

\2 

8, 

2 

3102 


3102 


3102 


*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


6-    94 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Disl.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 
elev.. 
Feet 

Agy- 

data 
coll. 

SANTA    ANA    FOREBAY    AREA 

4S/10W-35A03 

S 

137,0 

5-10=57 

145.2 

8.2 

3102 

CONT, 

4S/10W-35K01 

5 

122.0 

8-07-56 

9-13-56 

10-09-56 

11-08-56 

12-11-56 

1-10-57 

2-07-57 

3-12==57 

4-11-57 

5-10-57 

6-11-57 

135,5 
136.3 
135.1 
135.5 
134.0 
132.0 
130.7 
130.3 
133.8 
133.3 
133.2 

-  13,5 

-  14,3 

-  13.1 

-  13.5 

-  12.0 

-  10.0 

8,7 
8.3 

-  11.8 

-  11.3 

-  11.2 

3102 

5S/09W-04P01 

5 

17ia 

7-26-56 

8-24-56 

9-25-56 

10-18-56 

11-20-56 

12-18-56 

1-22-57 

2-26-57 

DR.O 
DR.O 
OR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 

3102 

5S/09W-08BO2 

S 

172,6 

12-18-56 
1-22-57 
2-26-57 
3-27-57 
4-19-57 

183.2 
179.4 
1  78  .  3 
174.7 
177.0 

-      10.6 
6.8 
5.7 
2.1 
4.4 

3102 

5S/09W-08Bn3 

s 

156,0 

7-26-56 
8-24-56 
9-25-56 
10-18-56 
12-18-56 
1-22-57 
2-26-57 
5-23-57 

•109.9 
110.2 
109.7 
109.2 
109.3 
109.2 
109.1 
109.2 

46.1 
45,8 
46,3 
46.8 
46.7 
46,8 
46.9 
46.8 

3102 

5S/09W-10C01 

s 

187,7 

8-24-56 

11-20-56 

12-18-56 

1-22-57 

3-27-57 

209.4 
214.4 
210.7 
206.8 
198.8 

-  21.7 

-  26.7 

-  23.0 

-  19.1 

-  11.1 

3102 

4-19-57 

204.3 

-      16.6 

'     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


95 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Stote  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  FORFBAY  ARFA 
5S/09W-10G01  S     180,2 


tt* 


5S/09W-15Rn3    S 


98.5 


10-0-^-56 
10-10^56 
lO-lT-56 
10-24-56 
12-12-56 
12-19-56 
12-26-56 
1-02--57 
1-09-57 
1-16-57 
1-2^-57 
1-30-57 
2-06-57 
2»i-?-57 
2-20-57 
2-27-57 
3-06-57 
3-13-57 
3-20-57 
3-27-57 
4-03-57 
4-10-57 
4-17-57 
4-24-57 
5-01-57 
5-OR-57 
5-15-57 
5-22-57 
5-29-57 
6-05-57 
6-12-57 
6«19-57 
6-26-57 
7-03-57 

7-24-56 

8-21-56 

9-18-56 

10-16-56 

11-15-56 

12-13-56 

1-15-57 

2-21-57 

3-19-57 

4-18-57 


205 
204 
204 
205 
205 
205 
205 
204 
203 
20.1 
200 
198 
197 
196 
195 
193 
193 
192 
191 
192 
192 
193 
193 
193 
193 
193 
192 
193 
194 
196 
197 
198 
199 
200 

62 
62 
62 
60 
62 
60 
58 
56 
55 
57 


5 

6 

-a 

-J 

4 
7 
9 
2 
8 
3 
2 
3 
9 
3 
3 
7 
1 
8 
1 
8 
6 
1 
6 
8 
3 
2 
3 
2 
6 
7 
5 

5 

1 

7 

8* 

9 

1 

0 

4 

5 

1 


25 
24 

24 
25 
25 
25 
25 
24 
23 
21 
20 
18 
17 
16 
15 
13 
13 
12 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
12 
13 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
19 
20 

36 
36 

35 
37 
35 
58 
40 
42 
43 
41 


3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G~    96 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 

Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feel 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA    ANA    FORFBAY    AREA 

5S/09W-15R03    S              98.5 

5-21-57 

56.7 

41.8 

3102 

CONT* 

6-18-57 

57.7 

40.8 

5S/10W-02B01    S           115.6 

6-25-56 

112.2 

3.4 

3102 

7-02-56 

112.4 

3.2 

7-09-56 

112.4 

3.2 

7-16-56 

112.4 

3.2 

7-23-56 

112.4 

3.2 

7-30-56 

112.5 

3.1 

8-06-56 

112.6 

3.0 

8-13-56 

112.6 

3.0 

8-20-56 

112.5 

3.1 

8-27-56 

112.7 

2.9 

9-04-56 

112.6 

3.0 

9-11-56 

112.7 

2.9 

9-17-56 

112.8 

2.8 

9-24-56 

112.7 

2.9 

lO-OT-56 

112.8 

2.8 

10-08-56 

112.8 

2.8 

10-15-56 

112.9 

2.7 

10-22-56 

112.8 

2.8 

10-29=56 

113.0 

2.6 

11-05-56 

112.9 

2.7 

11-19-56 

113.0 

2.6 

11-26-56 

113.0 

2.6 

12-03-56 

113.0 

2.6 

12-10-56 

113.1 

2.5 

12-17-56 

113.0 

2.6 

12-31-56 

113.1 

2.5 

1-15-57 

113.1 

2.5 

1-21-57 

113.1 

2.5 

1-28-57 

113.1 

2.5 

2-11-57 

113.1 

2.5 

2-18-57 

113.0 

2.6 

2-25-57 

113.1 

2.5 

3-04-57 

113.0 

2*6 

3-11-57 

113.1 

2.5 

3-18-57 

113.0 

2.6 

3-25-57 

113.0 

2.6 

4-01-57 

113.1 

2.5 

4-08-57 

113.1 

2.5 

4-15-57 

113.1 

2.5 

4-29-57 

113.0 

2.6 

5-06-57 

113.4 

2.2 

5-13-57 

113.1 

2.5 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


97 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Stale  Weir 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  FOREBAY  AREA 


5S/10W-02B01  S 
CONT« 


115*6 


5S/10W-03A01  S 


110«2 


5-20=-57 

113. 

.1 

2, 

.5 

5-27-»57 

113« 

.0 

2, 

i6 

6-03-57 

113« 

.1 

2 

i5 

6-10-57 

113< 

►  2 

2. 

•  4 

6-17=57 

113. 

i4 

2 

•  2 

6-24-57 

113. 

»2 

2 

•  4 

7-01-57 

113. 

s3 

2 

i3 

6-25-56 

124. 

»9 

-       14. 

.7 

7-02-56 

125< 

(2 

-      15 

.0 

7-09-56 

126< 

,7 

-      16. 

.5 

7-16-56 

127. 

►  2 

-      17 

►  0 

7-23=56 

127, 

»5 

-      1?. 

.3 

7-30-56 

128. 

»2 

-       18 

»0 

8-06-56 

129, 

»5 

-       19 

»3 

8-13-56 

130. 

i3 

-       20 

»1 

8-20-56 

128, 

.2 

-       18 

.0 

8-27-56 

129, 

►  3 

-       19 

.1 

9-04-56 

129, 

i2 

-      19 

.0 

9-11-56 

129, 

(5 

-      19 

•  3 

9-17-56 

127, 

»1 

-      16. 

»9 

9-24-56 

127, 

»4 

-      17. 

.2 

10-01-56 

128, 

il 

-      17, 

t9 

10-08-56 

129, 

»3 

-      19. 

.1 

10-15-56 

126, 

»3 

-      16, 

.1 

10-22-56 

125, 

»8 

-      15, 

.6 

10-29-56 

123, 

t9 

-      13 

.7 

11-05-56 

127, 

i7 

-      17. 

.5 

11-19-56 

125, 

.1 

-      14, 

.9 

11-26-56 

127, 

,0 

-      16, 

.8 

12-03-56 

125, 

i\ 

-      14, 

.9 

12-10-56 

125, 

»6 

-      15. 

.4 

12-17-56 

126, 

i6 

-      16, 

i4 

12-31-56 

125, 

>6 

-      15, 

.4 

1-15-57 

121, 

.8 

-      11, 

.6 

1-21-57 

121, 

k6 

-      11, 

>4 

1-28-57 

121, 

k4 

-      11, 

»2 

2-11-57 

121, 

»0 

-      10, 

8 

2-18-57 

121, 

.? 

-      11, 

.0 

2-25-57 

120, 

.8 

-      10. 

6 

3-04-57 

120, 

.6 

-      10, 

4 

3-11-57 

120, 

.8 

-      10, 

>6 

3-18-57 

120< 

»7 

-      10, 

.5 

3-25-57 

120, 

.7 

-      10, 

.5 

4-01-57 

123, 

»1 

-      12, 

.9 

3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-    98 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

fo  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feel 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  FORFBAY  ARFA 

5S/10W-03AO1    S  110.2 

CONT. 


5S/11W-02G01    S 


48.7 


IRVINE    BASIN 
55/08W-19H01  S 


252«5 


5S/08W-29P01    S 


265,8 


4-08-57 

125. 

.1 

-       14. 

.9 

4-15^57 

124i 

i5 

-      14. 

,3 

4-29-57 

124. 

►  5 

-       14. 

.3 

5-06-57 

126. 

.2 

-      16. 

.0 

5-13-57 

124, 

►  5 

-      14, 

.3 

5-20-57 

124. 

»3 

-       14. 

.1 

5-27-57 

124. 

.3 

-      14, 

1 

6-03-57 

126. 

,8 

-      16, 

.6 

6-10-57 

126. 

.8 

-      16, 

.6 

6-17-57 

129. 

.8 

-      19. 

•  6 

6-24-57 

128. 

.6 

-      18. 

.4 

7-01-57 

129 

.4 

-      19 

.2 

7-10-56 

56. 

»4 

7 

►  7 

8-03-56 

53 

lO 

4 

.3 

9-13-56 

52 

lO 

3 

.3 

0-04-56 

54 

.6* 

5 

i9 

2-07-56 

50 

s3 

1 

•  6 

1-08-57 

46 

>6 

2, 

»1 

2-07-57 

45 

.8 

2 

i9 

3-07-57 

47 

►  3 

1 

•  4 

4-09-57 

57 

,5* 

8, 

i8 

5-07-57 

51 

.7 

3 

•  0 

80103 


7-24-56 

248.1 

4.4 

8-21-56 

251.0 

1.5 

9-18-56 

253.2 

.7 

10-16-56 

252.9 

.4 

11-15-56 

253.2 

.7 

12-1-^-56 

252.8 

.3 

1-18-57 

250.8 

1.7 

2-21-57 

247.3 

5.2 

3-19-57 

244.6 

7.9 

4-18-57 

245.6 

6.9 

5-21-57 

247.0 

5.5 

6-18-57 

252.8 

.3 

8-21-56 

261.2 

4.6 

10-16-56 

263.0 

2.8 

1-18-57 

258*1 

7,7 

2-21-57 

255.4 

10.4 

3-19-57 

254.0 

11.8 

4-18-57 

255.8 

10.0 

3102 


3102 


3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 
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GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


Disf.  R.P. 

Water 

Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

to  water 

surface, 

Feet 

surface 
elev.. 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

IRVINE"    BASIN 

5S/'08W-29P0i 

S 

265.8 

5-21-57 

257.3 

8,5 

3102 

CONTe 

6-18-57 

258.4 

7.4 

5S/08W-31H01 

S 

237,5 

7-07-56 

11-16-56 

3-06-57 

258.8 

250.0 
230.7 

-  21.3 

-  12,5 

6,8 

4709 

5S/08W-31K01 

s 

219,7 

3-01-56 

211,6 

8,1 

4709 

220,2 

10-16'»56 
11-15-56 

238,9 
238.0 

-  18,7 

-  17.8 

3102 

219,7 

11-16-56 

241.7 

-      22.0 

4709 

220,2 

1-18-57 
2-21-57 

222.2 

214.9 

2.0 
5,3 

3102 

219.7 

3-06-57 

216.6 

3.1 

4709 

220,2 

3-lc)-57 
4-18-57 
5-21-57 
6-18-57 

212,0 
220.1 
229.4 
228,1 

8.2 

.1 

9.2 

7,9 

3102 

5S/08W-32L01 

s 

274,4 

11-16-56 
3-06-57 

279.5 
266.8 

5.1 

7,6 

4709 

5S/08W-33A01 

s 

439,8 

9-03-56 

11-16-56 

3-06-57 

79,5 
76.2 
76.2 

360.3 
363,6 
363,6 

4709 

5S/09W-09M01 

s 

151,6 

7-26-56 

9-25-56 

10-18-56 

11-20-56 

12-18-56 

1-22-57 

2-26-57 

3-27-57 

5-23-57 

132.0 
134.4 
133*9 
133.3 
135.3 
133.5 
131.2 
128.7 
130.8 

19,6 
17.2 
17,7 
18,3 
16.3 
18.1 
20.4 
22.9 
20.8 

3102 

5S/09W-14001 

s 

123,1 

7-02-56 

11-02-56 

2-27-57 

187.0* 
165.0* 

124.0 

-  63*9 

-  41,9 

.9 

4709 

55/09W-15J01 

5 

107,3 

2-21-56 
3-16-56 
4-24-56 
5-17-56 

109.5 
105.8 
119.4 
121.6 

2.2 

1.5 

-  12.1 

-  14.3 

3102 

7-02-56 

159.8* 

-      52.5 

4709 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-lOO 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  slev.. 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  woter 

surface. 

Feet 

Woler 

surfoce 

elov.. 

Feel 

Agy- 

dato 
coll. 

IRVINE    BASIN 

5S/09W-15J01  S 
CONT* 


107,3 


5S/09W-16B02    S 


l?B.O 


5S/09W-160ri2    S 


110,0 


5S/09W-16003    S 


107,0 


5S/09W-21B01    S 


95,5 


9-18-56 

136, 

6 

11-02-56 

145* 

6 

11-15-56 

148, 

>2 

12-13-56 

131, 

2 

1-18-57 

119, 

3 

2-21-57 

111« 

•  1 

2-27-57 

110, 

0 

6-18-57 

127, 

.3 

7-26-56 

165, 

,n* 

8-24-56 

168* 

,4* 

9-25-56 

165, 

.3* 

10-18-56 

160, 

>3* 

11-20-56 

164, 

t6* 

12-18-56 

162, 

.5* 

l-22->57 

157, 

»8* 

2-26-57 

156* 

,1* 

3-26-57 

140< 

^7* 

4-19-57 

149, 

.2* 

5-23-57 

159( 

.7* 

6-20-57 

157* 

►  7* 

9-11-56 

152< 

,n-K- 

10-16=56 

154 

lO* 

11-09-56 

150. 

»0* 

1-04-57 

128 

►  0* 

3-04-57 

110. 

iO* 

5-18-57 

145 

»0* 

5-23-57 

171. 

►  0* 

6-03-57 

176 

lO* 

7-08-57 

162. 

»3* 

7-20-57 

176. 

»0* 

9-11-56 

182. 

,n-K- 

10-16-56 

185 

lO* 

11-09-56 

180 

lO* 

1-04-57 

185 

»o* 

3-04-57 

115 

.0* 

5-18-57 

195 

lO* 

6-03-57 

188 

►  0* 

7-08-57 

197 

»0* 

9-14-56 

133 

»8 

10-16-56 

132 

i6 

1-17-57 

112 

i3 

29 
38 
40 
23 
12 
3 
2 
20 

37 
40 
37 
32 
36 
34 
29 
28 
12 
21 
31 
29 

42 

44 
40 
18 
0 
35 
61 
66 
52 
66 

75 

78 
73 
78 
8 
88 
81 
90 

38 
37 
16 


3102 
4709 
3102 


4709 
3102 

3102 


5721 


5721 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-lOl 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

IRVINE  BASIN 

5S/09W-21B01  S 
CONT* 


5S/09W»22An?  S 


5S/09W-23A01  S 


5S/09W-24A01  S 


5S/09W=25F02  S 


5S/09W-25E03  S 


5S/09W-25H01  S 


95«5 


86»8 


118.7 


188,3 


105«9 


109,9 


5S/09W-36B01  S 


156.0 
175.0 
156.0 

157,0 


2-19^57 
3-15-57 
5-16-57 

7»n2-56 

11-02-56 

2-27-57 

7-02-56 
1-22-57 
2-27-57 

3-nl-56 

7-02-56 

11-16-56 

2-27-57 

7-24-56 

8-21-56 

9-18-56 

10-16-56 

11-15-56 

12-13-56 

1-18-57 

2-21-57 

3-01-56 
7-02-56 
9-18-56 
11-02-56 
12-13-56 
1-18-57 
2-21-57 
2-27-57 
3-19-57 

11-09-56 
1-04-57 
3-04-57 
5-18-57 
5-23-57 
7-08-57 

7-02-56 
11-15-56 


105 
106 
126 

189 

119 

88 

212 
127 
118 

183 
180 
194 


170 
1T4 
169 
156 
155 
133 
119 
107 

118 
181 
1T4 
151 
147 
126 
111 
139 
106 

202 
210 
163 
170 
253 
248 

199 
188 


0* 

0 

4 

6* 

0 

0 

0 
8 
0 
0 

3* 

2» 

0* 
5* 

4* 
9 
1 
6 

0 

0 

9 

0 

8 

0 

1 

0* 

3 

0* 

0* 

0 

0 

0* 

5* 

2 
9 


9 
11 
31 

102 
32 

1 

93 
8 


5 

7 
5 

10 

64 
68 
63 
50 
49 
28 
13 
1 

8 
71 
65 
41 
37 
16 

1 
?9 

3 

46 

54 
12 
5 
07 
92 

42 

31 


3102 


4709 


4709 


4709 


3102 


4709 

3102 
4709 
3102 


4709 
3102 

5721 

5T21 

5771 


4709 
3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-102 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  0RAN6E  COaiMTY 


Disl.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 
coll 

Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

to  water 
surface, 

surface 
elev., 

Feet 

Feel 

IRVINE  BASIN 

5S/09W-36B01  S 

CONT. 


157.0 


5S/09W-36K01  S 


150,6 


11-16»56 

186.4 

-       29.4         4709 

12-13-56 

187.2 

-      30*2         3102 

1-18-57 

171.9 

-      14*9 

2-21-57 

158.5 

1*5 

3-06-57 

155.5 

1*5         4709 

3-19-57 

153*8 

3*2         3102 

4-18-57 

169.1 

-      12.1 

5-21-57 

179.8 

-      22.8 

6-18-57 

182.2 

-      25.2 

6-27-56 

177.9 

-      27.3         3102 

7-04-56 

179.3 

-      28.7 

7-11-56 

178*0 

-      27*4 

7-18-56 

184.8 

-      34.2 

7-25-56 

187.7 

-      37.1 

8-01-56 

191.3 

-      40.7 

8-08-56 

192*7 

-      42.1 

8-15-56 

187*6 

-      37.0 

8-22-56 

186.1 

-      35.5 

8-29-56 

188*1 

-      37*5 

9-05-56 

182.1 

-      31.5 

9-12-56 

184*3 

-      33.7 

9-19-56 

182.9 

-      32*3 

9-26-56 

180.9 

-      30.3 

10-03=56 

175.1 

-      24.5 

10-10-56 

175.1 

-      24.5 

10-17-56 

174.4 

-      23.8 

10-24-56 

177.3 

-      26.7 

10-31-56 

179.2 

-      28.6 

11-07-56 

174.0 

-      23.4 

11-14-56 

170*9 

-      20.3 

11-21-56 

164.3 

-      13*7 

11-28-56 

161.7 

-       11*1 

12-05-56 

163*1 

-      12.5 

12-12-56 

164*2 

-      13.6 

12-19-56 

170.2 

-      19.6 

12-26-56 

167.5 

-      16.9 

1-02-57 

166*2 

-      15.6 

1-09-57 

161.3 

-      10.7 

1-16-57 

154.7 

4.1 

1-23-57 

150.2 

.4 

1-30-57 

147.0 

3.6 

2-06-57 

144.2 

6.4 

2-13-57 

141.8 

8.8 

2-20-57 

139.9 

10*7 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-103 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAtN  ORANGE  COUNTY 


Disl.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

Stale  Well 

R.P.  elev., 

Dale 

to  woler 

surface 
elev., 

Number 

Feet 

surface, 

coll. 

Feet 

Feet 

IRVINE  BASIN 


5S/09W-36K01  S 
CONT* 


55/091^-36001    S 


6S/08W-0A601  S 


6S/08W-05E01  S 


150.6             2-27-57 

138.3 

12.3 

3102 

3-06-57 

136.8 

13.8 

3-13-57 

136.2 

14.4 

3«20~57 

138.9 

11.7 

3-27-57 

145.3 

5.3 

4-03-57 

150.9 

.3 

4-10-57 

156.8 

6.2 

4-.l7„57 

163.3 

-      12.7 

4-24-57 

163.8 

-      13.2 

5-01-57 

160.7 

-      10.1 

5-08-57 

164.1 

-      13.5 

5-15-57 

170.6 

-      20.0 

5-22-57 

170.4 

-      19.8 

5-29-57 

174.1 

-      23.5 

6-05-57 

177.7 

-      27.1 

6-12-57 

175.6 

-      25.0 

6-19-57 

171.0 

-      20.4 

6-26-57 

1T1.3 

-      20.7 

7-03-57 

170.9 

-      20.3 

158»0              7-24-56 

196.9 

-      38.9 

3102 

9-18-56 

206.2 

-      48.2 

11-15-56 

182.7 

-      24.7 

11-16-56 

189.3* 

-      31.3 

4709 

1-18-57 

166.9 

8.9 

3102 

2-21-57 

155.0 

3.0 

3-06-57 

151.7 

6.3 

4709 

3-19-57 

153.0 

5.0 

3102 

4-18-57 

168.0 

-      10.0 

6-18-57 

180.3 

-      22*3 

430*5              7-24-56 

65.8 

364.7 

3102 

8-21-56 

65.7 

364.8 

9-18-56 

65.7 

364.8 

10-16-56 

66.7 

363.8 

11-15-56 

66.2 

364.3 

12-13-56 

65.4 

365.1 

1-18-57 

65.4 

365.1 

2-21-57 

65.4 

365*1 

3-19-57 

65.2 

365.3 

4-18-57 

65.4 

365*1 

5-21-57 

65.3 

365.2 

6-18-57 

65.3 

365*2 

282,8**         7-26-56 

281.7 

1.1 

3102 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-104 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  WeD 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

TRVINF    BASIN 

6S/08W-05E01 

s 

282,8** 

8-21-56 

282*0 

.1 

3102 

CONT. 

9-18-56 

10-16-56 

11-15-56 

12-13-56 

1-18-57 

2-21-57 

3-19-57 

4-18-57 

5-21-57 

6-18-57 

280.9 
281.3 
281.5 
282.6 
278.6 
276.2 
2T4.7 
275.6 
277.1 
277.7 

i.9 
1.5 
1.3 
.2 
4.2 
6.6 
8.1 
7.2 
5.7 
5.1 

6S/08W-06A01 

s 

285,4 

11-16-56 
3-06-57 

299.7 
294.0 

-      14.3 
8.6 

4709 

6S/08W-06J01 

s 

238,9 

7-n?-56 
3-06-57 

268.7 
220.4 

-       29.8 
18,5 

4709 

6S/08W-07E01 

s 

178,2 

11-16-56 

3-06-57 

185.1 
159.0 

6.9 
19.2 

4709 

6S/08W-07001 

s 

202,2 

7-07-56 

249.5* 

-      47.3 

4709 

7-24-56 

192.8 

9.4 

3102 

8-21-56 

194.4 

7.8 

9-18-56 

194.7 

7.5 

10-16-56 

190.8 

11.4 

n-15-56 

186.2 

16.0 

11-16-56 

186*2 

16.0 

4709 

12-13-56 

185.7 

16.5 

3102 

1-18-57 

180.0 

22.2 

2-21-57 

174.8 

27.4 

2-27-57 

189.9 

12.3 

4709 

3-19-57 

173.3* 

28.9 

3102 

4-18-57 

181.0 

21.2 

5-21-57 

185.6 

16.6 

6-18-57 

184.4 

17.8 

6S/08W-08M01 

s 

244,1 

7_n7-56 

249,5 

5.4 

4709 

244,4 

8-21-56 

9-18-56 

10-16-56 

11-15-56 

225.6 
225.6 
222.7 
220.5 

18.8 
18.8 
21.7 
23.9 

3102 

244,1 

11-16-56 

220.4 

23.7 

4709 

244,4 

12-13-56 
1-18-57 

219.2 

215.5 

25.2 

28.9 

3102 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 

S-105 

GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  woter 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feel 

Agy- 

dato 
coll. 

IRVINE    BASIN 


6S/08W-08M01    S 

244.4 

2-21-57 

211.1 

33.3 

3102 

CONT. 

244.1 

3-06-57 

211.5 

32.6 

4709 

244.4 

3-19-57 
4-18-57 
5-21-57 

211.0 
216.8 
219.1 

33.4 
27.6 
25.3 

3102 

6S/09W-01L01    S 

142.4 

11-16-56 
3-06-57 

169.5 
134.0 

- 

27.1 
8.4 

4709 

6S/09W-01P02    S 

138.7 

7-24-56 

8-21-56 

205.7 
204.1 

- 

67.0 
65.4 

3102 

9-18-56 

185.5 

- 

46.8 

10-16-56 

179.3 

- 

40.6 

11-15-56 

174.7 

- 

36.0 

12-13-56 

172.6 

- 

33*9 

1-18-57 

151.4 

- 

12.7 

2-21-57 

135.9 

2.8 

3-19-57 

135*6 

3.1 

4-18-57 

152.4 

- 

13*7 

5-21-57 

168.2 

-. 

29.5 

6-18-57 

175.8* 

- 

37.1 

6S/09W-03R01    S 

96.0 

7-24-56 

110.0 

— 

14.0 

3102 

8-21-56 

108*7 

- 

12.7 

9-18-56 

110.2 

- 

14.2 

10-16-56 

104.3 

-, 

8.3 

11-15-56 

101.9 

- 

5*9 

12-13-56 

93.1 

2*9 

1-18-57 

83.6 

12*4 

2-21-57 

82*3 

13*7 

3-19-57 

81.1 

14.9 

4-18-57 

85.8 

10.2 

5-21-57 

89.9 

6.1 

6-18-57 

102*2 

- 

6.2 

6S/09W-07C01    S 

49,0 

7-17-56 

78.5 

mm 

29.5 

3102 

8-16-56 

79.6 

- 

30.6 

9-14-56 

82.0 

- 

33.0 

10-16-56 

81.8 

- 

32.8 

11-13-56 

78.1 

- 

29.1 

12-13-56 

78.1 

- 

29.1 

1-17-57 

74.6 

_. 

25.6 

2-19-57 

75*2 

- 

26.2 

3-15-57 

75.1 

- 

26.1 

4-16-57 

81.6* 

32.6 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point 

elevation 

G-106 

GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Woter 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

IRVINE  BASIN 

6S/0<PW-07Cni    S 
CONT« 

6S/09W-09HO1  S 


6S/09W-09H03    S 


6S/09W-09M02    S 


6S/09W-10Pni    s 


49*0 

5='16-57 

78.2 

6-13-57 

76.6 

67,0 

9_nA-56 

12n,5 

11-07-56 

92»4 

3-04-57 

98*6 

67«5 

11-23-56 

102.8 

12-13^56 

107*0 

1-18-57 

97.0 

2-21-57 

91.9 

5-21-57 

108a2 

53.3 

7-24-56 

63. n 

8-21-56 

63.2 

9-18-56 

63.2 

10-16-56 

63.9 

11-15-56 

64.0 

12-13^56 

63.9 

1-18-57 

63.0 

2-21--57 

62.3 

3-19-57 

62.2 

4-18-57 

66.0 

5-21 -57 

65.7 

6-18=57 

65.3 

01.5 

7-24-56 

22.6 

8-21-56 

22.1 

9-18-56 

21.9 

10-16-56 

22.1 

11-15-56 

22.3 

12-13-56 

22.2 

1-18-57 

22.2 

2-21-57 

22.2 

3-19-57 

22.1 

4-18-57 

22.3 

5-21-57 

23.4 

6-18-57 

22.5 

LA  HA8RA  BASIN 
3S/10W-05K01  S 


350,9 


80104 


29. 

.2 

27. 

6 

53. 

.5 

25. 

4 

31. 

6 

35. 

3 

39. 

.5 

29. 

5 

2'St. 

.4 

40. 

,7 

9< 

.7 

9. 

.9 

9< 

.9 

10. 

.6 

10. 

►  7 

10, 

.6 

9, 

»7 

9, 

.0 

8, 

.9 

12< 

.7 

12 

►  4 

12. 

.0 

78. 

.9 

79. 

.4 

79 

i6 

79 

>4 

79. 

.2 

79 

.3 

79 

i3 

79 

.3 

79. 

»4 

79 

•  2 

78 

.1 

79. 

lO 

8-13-56 

52.1 

298.8 

11-09-56 

53.6 

297.3 

2-15-57 

54.7 

296.2 

5-10-57 

55.4 

295.5 

3102 


4709 


3102 


3102 


3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


d-107 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

LA  HA8RA  BASIN 
3S/10W-07001  S 


4S/12W-25H01  S 


224*0 


3S/10W-11602  S     370«0 


3S/10W-11L01  S     357*0 


3S/10W-11M02  S     352.0 


3S/10W-14G01  S     348e8 


3S/llW-02Nn2  S     245,0 


4S/10W-13G01  S     188,3 


17,6 


n-0Q-=56 

173. 

>7 

50. 

i3 

2-15-57 

160 

i9 

63 

.1 

5-10-57 

158 

62 

65 

.8 

8-13-56 

76 

»7 

293 

.3 

11-09-56 

77 

il 

292 

.9 

2-15-57 

76. 

t5 

293. 

.5 

5-10-57 

76. 

s2 

293 

.8 

8-13-56 

65. 

.6 

291 

►  4 

11-09-56 

65 

»5 

291 

•  5 

2-15-57 

65 

.2 

291 

.8 

5-10-57 

66 

.0 

291 

•  0 

8-13-56 

56 

.8 

295 

t2 

2-15-57 

56 

.3 

295 

.7 

5-10-57 

57 

t8 

294 

.2 

11-09-56 

103, 

.7 

245. 

.1 

2-15-57 

98 

»5 

250 

i3 

5-10-57 

99. 

.2 

249 

>6 

8-13-56 

210. 

»2 

34 

.8 

11-09-56 

216. 

.7 

28 

•  3 

2-15-57 

208. 

►  2 

36. 

.8 

5-10-57 

212. 

»1 

32 

•  9 

10-04-56 

183, 

►  5 

4. 

i8 

1-04-57 

189. 

►  6 

1. 

i3 

2-04-57 

184, 

.8 

3, 

.5 

3-04-57 

183, 

.3 

5, 

.0 

6-29-56 

54, 

.6 

-      37, 

kO 

7-31-56 

60, 

»9 

-      43, 

.3 

8-30-56 

59, 

i3 

-      41, 

»7 

9-28-56 

58, 

»4 

-      40, 

.8 

10-30-56 

51< 

.5 

-      33, 

9 

11-29-56 

54, 

.2* 

-      36, 

>6 

12-29-56 

49, 

»6 

-      32, 

.0 

1-31-57 

48, 

.0 

-      30i 

4 

3-29-57 

53, 

,9 

-      36, 

3 

4-30-57 

53, 

.9 

-      36i 

3 

5-31-57 

56. 

il^ 

-      38. 

5 

3102 


3102 


310; 


3102 


3102 


3102 


3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-108 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORAMGE    COUNTY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 

State  Well 

R.P.  elev., 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elev., 
Feet 

coll. 

YORBA    LINDA    BASIN 
3S/09W-?0M01    S  335,6 

3S/09W-33E02    S  240*5 


80105 


3S/09W-34C01    §  265*0 


35/09W»34H01  S     272*0 


8-13»56 

184o2 

151.4 

11-09--56 

185.8 

149.8 

2-15-57 

184*2 

151.4 

5-10-57 

184*1 

151.5 

7»03-56 

167.2 

73*3 

8-02=56 

173.6 

66*9 

9-04-=56 

181.8 

58.7 

10-04-5^ 

188.6 

51.9 

11«01~56 

191*6 

48,9 

12-04-56 

193,3 

47.2 

1-04-57 

178*4 

62.1 

2-04-57 

169*6 

70.9 

3-04-57 

142*6 

97.9 

4-02-57 

143.9 

96.6 

5-0  2-57 

149*0 

91.5 

6-04-57 

136.3 

104.2 

7-02--56 

31.1 

233.9 

8-02-56 

34.1 

230.9 

9-06-56 

39.2 

225,8 

10-02-56 

42.2 

222,8 

11-01-56 

40*9 

224,1 

12-07-56 

31.1 

233.9 

1-03-57 

25.5 

239.5 

2-01-57 

23.5 

241,5 

3-0  5-57 

21.6 

243.4 

4-04-57 

20*8 

244,2 

5-09-57 

20.5 

244,5 

6-06-57 

18.2 

246,8 

7-02-56 

30.5 

241,5 

8-02-56 

35.8 

236,2 

9-06-56 

46.8 

225*2 

10-0  2-56 

45.2 

226.8 

11-01-56 

39.4 

232,6 

12-07-56 

29.1 

242.9 

1-03-57 

25*1 

246.9 

2-01-57 

23.5 

248.5 

3-05-57 

21.7 

250.3 

4-04-57 

21.0 

251.0 

5-09-57 

20.5 

251.5 

6-06-57 

18*2 

253.8 

3102 


3102 


3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


(3-109 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAtN  ORANGE  COUNTY 


State  Wen 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy- 

dato 
coil. 

YORBA  LTNDA  BASIN 
3S/09W-35M01  S     280*0 


3S/10W-02O01  S     375«0 


3S/lOW-=13Hni  S     368.7 


4S/09W-23N01  S     409*9 


SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 
3S/07W-20E01  S 


7-r,?-56 

33< 

.0 

?47t 

.0 

8-^0  2-56 

39 

92 

240, 

.8 

9-06=56 

46, 

68 

233, 

.2 

10-02--56 

48< 

►  5 

231( 

)5 

11-01-56 

41 

s2 

238, 

.8 

12-07-56 

35, 

»2 

244, 

.8 

1-03-37 

28, 

.0 

252, 

>0 

2-01-57 

26 

»2 

253, 

.8 

3-05-57 

24 

»o 

256, 

»0 

4-04-57 

23 

»8 

256 

t2 

5-09-57 

23 

s9 

256, 

>1 

6-06-57 

21, 

»7 

258, 

t3 

11-09-56 

24 

.1 

350, 

»9 

2-15-57 

19 

»9 

355, 

.1 

5-10-57 

20 

jiV 

354, 

.6 

5-17-56 

81 

.7 

287, 

.0 

8-13-56 

82 

>4 

286< 

>3 

11-09-56 

83 

A 

285< 

»6 

2-05-57 

82, 

.2 

286, 

t5 

5-10-57 

82, 

s5 

286, 

2 

7-26-56 

63 

j3 

346, 

>6 

8-24-56 

68 

iO 

341, 

.9 

9-25-56 

70 

si 

339, 

.8 

10-18-56 

71 

>6 

338, 

»3 

11-20-56 

65 

»3 

344, 

.6 

12-18-56 

63 

.3 

346, 

.6 

1-22-57 

69, 

>7 

340. 

.2 

2-26-57 

69, 

»9 

340, 

.0 

3-26-57 

69, 

.8 

340, 

.1 

4-19-57 

70 

.7 

339, 

2 

5-23-57 

63< 

»8 

346, 

1 

6-20-57 

65, 

.6 

344, 

>3 

80106 


478,4 

7-n-56 

DRoO 

7-25-56 

DR*0 

477,6 

9-25-56 

ORiO 

478,4 

1-18-57 

0R«0 

1*31-57 

10*4 

2-14-57 

10,5 

3-12-57 

10,2 

468,0 
467,9 
468,2 


3102 


3102 


3102 


3102 


3100 

3102 
3100 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-llO 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

lurface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 


3S/07W-?0Eni    s 

477^6 

3-l<5-57 

10  4? 

467*4 

3102 

CONTe 

478.4 

3-2^=57 

10*2 

468.2 

3100 

4«-lO»57 

10«3 

468.1 

6-12=57 

llt4 

467.0 

7-24=57 

0R«0 

3S/07W-20E02    S 

473,3 

7-11^56 

13.3 

460.0 

3100 

473  e  2 

7»19^56 

14,0 

459.2 

3102 

473c3 

7»25~56 

14,6 

458.7 

3100 

472«0 

7»30-56 

14*9* 

457,1 

4103 

473  e  3 

8-08-56 

15»5 

457.8 

3100 

473  0  2 

8-17-56 

15.9 

457*3 

310  2 

473  «  3 

8-22-56 

15.7 

457,6 

3100 

472.0 

9-01-56 

1686* 

455.4 

410  3 

473*3 

9-l?=-56 

16.8 

456.5 

3i00 

473.2 

9-25»56 

17,1 

456.1 

3102 

473  ,  3 

l0=0l->56 

17.2 

456.1 

3100 

472,0 

10-0 1-56 

17,3* 

454.2 

4103 

473,3 

10-16»56 

17.3 

456.0 

3100 

473,2 

i0-18='56 

17.3 

455.9 

3102 

473,3 

l0->30»56 

1?«5 

455,8 

3100 

473,2 

11-13-56 

17.6 

455,6 

3102 

473,3 

11-16-56 

17.6 

455,7 

3100 

11-28-56 

17*7 

455,6 

472,0 

■12-0^-56 

17.6* 

454,4 

4103 

473.2 

12-17-56 

17.6 

455,6 

3102 

4'^3,3 

52-28-56 

17.5 

455.8 

3100 

472  cO 

1»10^57 

14.9* 

457,1 

4103 

473*3 

l«18-57 

9,2 

464.1 

3100 

473  0  2 

1-22-57 

7,7 

465,5 

3102 

472,0 

1-31-57 

5.8 

466,2 

4103 

473,3 

1-31-57 

8.2 

465,1 

3100 

2-14-57 

6.0 

467.3 

473,2 

2»14-57 

5.9 

467,3 

3102 

472.0 

3-07-57 

5.5 

466,5 

4103 

473,3 

3-12-57 

5.7 

467,6 

3100 

473,2 

3-21-57 

5.7 

467.5 

3102 

472,0 

3-27-57 

5.7 

466.3 

4103 

473,3 

3-29-57 

7.0 

466,3 

3100 

4-10-57 

5.6 

467,7 

473,2 

4-15-57 

5.9 

46T,3 

3102 

473,3 

5-03-57 

6.0 

467,3 

3100 

473,2 

5-23-57 

5.9 

467,3 

3102 

472.0 

6-0  7-57 

6.0 

466.0 

4103 

473.2 

6-13-57 

6.2 

467.0 

3102 

*      Queslionable  meosurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G«ill 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLATN    ORANGE    COUNTY 


State  Woll 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  wafer 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA    ANA    NARROWS    BAS?N 

3S/07W~20E02    S 

4T2«0 

7~ni^57 

6«2 

465.8 

4103 

C0NT6 

3S/07W-20E03    S 

473  1 2 

1-31^57 

6«3 

466.9 

3100 

2-14-57 

6«3 

466.9 

3-12--57 

6e2 

467^0 

3-29-57 

6«2 

467.0 

4-10^57 

6«6 

466.6 

5-03-57 

6»9 

466.3 

3S/07W-20Fni    S 

479,9 

6-27^56 

llc4 

468.5 

3102 

7-^11-56 

12«2 

467.7 

7-18=56 

12.4 

467.5 

7-25-=56 

12e6 

467.3 

8=01=56 

12«7 

467.2 

8-08-56 

12.9 

467.0 

S-lS'-Se 

13c0 

466.9 

8-22-56 

13.1 

466.8 

8-29--56 

13t2 

466.7 

9-05-56 

13*1 

466.8 

9-12-56 

13s? 

466.7 

9-19-56 

13.2 

466 « 7 

9-26-56 

13*2 

466.7 

10-03-56 

13.2 

466.7 

10-10-56 

13el 

466.8 

10-17-56 

13.2 

466.7 

10-24-56 

13.4 

466 « 5 

10-31-56 

13.4 

466.5 

11-07-56 

13.5 

466.4 

11-14-56 

13.6 

466.3 

11-21-56 

13.7 

466.2 

11-28-56 

13.6 

466.3 

12-05-56 

13.6 

466.3 

12-12-56 

13.5 

466.4 

12-19-56 

13.5 

466.4 

12-26-56 

13.5 

466.4 

1-02-57 

13.4 

466.5 

1-09-57 

13.0 

466.9 

1-16-57 

lOcO 

469.9 

1-30-57 

9.5 

470.4 

2-06-57 

9.9 

470.0 

2-13-57 

9.9 

470.0 

2-20-57 

10.1 

469.8 

2-27-57 

10.0 

469.9 

3-06-57 

9.8 

470.1 

3-13-57 

10.0 

469.9 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-112 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  woter 

surface, 

Feet 

Woler 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 


3S/07W-20F01    S 
CONT« 


^79e9 


3S/07W-20L01    S 


477,8 


3-20-57 

10. 

0 

3-27-57 

10. 

1 

4-03-57 

10. 

2 

4-10-57 

10. 

2 

4-17-57 

10. 

3 

4-24-57 

10. 

1 

5-01-57 

10. 

2 

5-08-57 

10. 

3 

5-15=57 

10. 

2 

5-22-57 

10. 

2 

5-29-57 

10. 

.3 

6-05-57 

10. 

>4 

6-12^57 

10. 

.4 

6-19-57 

10. 

.7 

6-26-57 

10. 

>6 

7-03-57 

10  < 

>B 

7-10-57 

12. 

A 

7-17-57 

12. 

(8 

6-1^-56 

5» 

.8 

6-20-56 

5. 

.8 

6-27-56 

6. 

.1 

7-11-56 

6< 

>3 

7-18-56 

6< 

>5 

8-01-56 

6< 

•  6 

8-08-56 

6< 

il 

8-15-56 

6< 

,8 

8-22-56 

DR< 

kO 

8-29-56 

bi 

»9 

9-05-56 

6, 

i5 

9-12-56 

6< 

.7 

9-19-36 

6i 

i6 

9-26-56 

6 

j5 

10-03-56 

6 

.3 

10-10-56 

6 

»1 

10-17-56 

6 

.2 

10-24-56 

6 

.3 

10-31-56 

6 

»3 

n-07-56 

6 

.3 

11-14-56 

6 

.2 

11-21-56 

6 

i2 

11-28-56 

6 

.1 

12-05-56 

6 

.0 

12-12-56 

5 

•  9 

12-19-56 

5 

.9 

469. 

9 

469. 

8 

469. 

7 

469. 

7 

469. 

>6 

469, 

.8 

469. 

.7 

469. 

>6 

469, 

.7 

469. 

.7 

469, 

>6 

469, 

.5 

469, 

.5 

469, 

i2 

469, 

i3 

469, 

.1 

467, 

.8 

467 

.1 

472 

lO 

472 

lO 

471 

•  7 

471 

.5 

471 

.3 

471 

.2 

471 

•  1 

471 

.0 

470 

i9 

471 

•  3 

471 

.1 

471 

.2 

471 

.3 

471 

.5 

471 

.7 

471 

.6 

471 

.5 

471 

.5 

471 

«5 

471 

.6 

471 

.6 

471 

♦  7 

471 

.8 

471 

.9 

471 

.9 

3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-113 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  Plain  orange  county 


State  Weir 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 


3S/07W-20L01  S 
CONT. 


4T7,8 


3S/07W-20M01    S 


477,4 


12-26-56 

5.8 

1-02-57 

5.8 

1-09-57 

5«7 

1-16-57 

5«2 

1"30~57 

5«0 

2-06-57 

5e2 

2-13-57 

5«3 

2-20-57 

5*3 

2-27-57 

5«3 

3-06-37 

5tl 

5-1^-57 

5»2 

3-20-57 

5*3 

3-27-57 

5*4 

4«n3-57 

5*5 

4-10-57 

5«5 

4-17-57 

5«7 

4-24-57 

5*5 

5-01-57 

5*7 

5-08-57 

5.7 

5-15-57 

5*8 

5-22-57 

5«9 

5-29-57 

6oO 

6-05-57 

6.2 

6-12-57 

6*1 

6-19-57 

6e3 

6-26-57 

6.4 

7-03-57 

6.6 

T-ie-57 

6.7 

6-13-56 

10.3 

1-16-57 

10.5 

1-30-57 

10.5 

2-06-57 

11.1 

2-13-57 

11*1 

2-20=57 

11.3 

2-27-57 

11*1 

3-06-57 

10.6 

3-13-57 

10.6 

3-20-57 

10.6 

3-27-57 

10.7 

4-03-57 

10.8 

4-10-57 

10.8 

4-17-57 

11.3 

4-24-57 

11.3 

5-01-57 

11.6 

472.0 
472*0 
472.1 
472.6 
472.8 
472.6 
472.5 
472.5 
472.5 
472.7 
472.6 
472.5 
472.4 
472.3 
472.3 
472.1 
472  a  3 
472.1 
472.1 
472.0 
471.9 
471.8 
471.6 
471.7 
471.5 
471.4 
471.2 
471.1 

467.1 
466.9 
466  *  9 
466.3 


466.1 
466.3 
466.8 
466.8 
466.8 
466.7 
466.6 
466  .6 
466.1 
466.1 
465.8 


3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-114 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy- 

data 
coll. 

Slate  Well 
Number 

R.P.  olev.. 
Feet 

Dale 

to  water 
surface. 

surface 
elev., 

Feet 

Feet 

SANTA    ANA    NARROWS    BASIN 

3S/07W-20M01  S     477.4 
CONTt 


35/07W-20N01  S 


472*4 


5-08-57 
5-15-57 
5-22-57 
5-29-57 
6-0  5-57 
6-12-57 
6-19-57 
6-26-57 
7-03-57 
7-10-57 
7-17-57 

6-13-56 

6-20-56 

6-27-56 

7-11-56 

7-18-56 

8-01-56 

8-08-56 

8-15-56 

8-22-56 

8-29-56 

9-0  5-56 

9-12-36 

9-19-56 

9-26-56 

10-03-56 

10-10-56 

10-17-56 

10-24-56 

10-31-56 

11-07-56 

11-14-56 

11-21-56 

11-28-56 

12-05-56 

12-12-56 

12-19-56 

12-26-56 

1-02-57 

1-09-57 

1-16-57 

1-30-57 

2-06-57 

2-13-57 


11 
11 
11 
11 
12 
13 
13 
12 
14 
17 
18 

5 

7 

9 

11 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

9 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

8 

5 

5 

6 

6 


465*6 
465*6 
465*6 
465*5 
465*2 
464*3 
464.1 
464*7 
462.7 
460*2 
459*2 


467 
465 
462 
460 
461 
461 
461 
460 
460 
461 
462 
462 
462 
462 
462 
463 
462 
461 
462 
461 
461 
460 
460 
461 
461 
461 
461 
461 
463 
467 
466 
466 
465 


3102 


3102 


*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-115 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
doto 
coll. 

SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 


3S/07W-;'0N01  S 
CONT. 


472,4 


3S/07W-?nN02  § 


472.1 


2-2n-57 

6*6 

465*8 

2-27-57 

6e4 

466.0 

3-06-57 

5.8 

46646 

3-13-57 

5.8 

466*6 

3-20-57 

5«7 

466.7 

3»27-57 

5.9 

466*5 

4-03-57 

5.9 

466*5 

4-10-57 

6.0 

466.4 

4-17-57 

6.6 

465o8 

4-24-57 

6.6 

465.8 

5-01-57 

7.0 

465*4 

5-08-57 

7.1 

465.3 

5-15-57 

7.1 

465*3 

5-22-57 

7el 

465.3 

5-29-57 

7*3 

465.1 

6-05-57 

7.4 

465*0 

6-12-57 

7«4 

465.0 

6-19-57 

8e2 

464*2 

6-26-57 

8.0 

464*4 

7-03-57 

8.2 

464.2 

7-10-57 

10.1 

462*3 

6-l'^-56 

4.8 

467*3 

6-20-56 

6.5 

465.6 

6-27-56 

9.1 

463.0 

7-11-56 

10.2 

461*9 

7-18-56 

10a5 

461.6 

8-01-56 

10.8 

461*3 

8-08-56 

lUO 

461.1 

8-15-56 

11.2 

460*9 

8-22-56 

11.3 

460*8 

8-29-56 

11.2 

460*9 

9-05-56 

9.8 

462*3 

9*12-56 

9.6 

462*5 

9-19-56 

9.5 

462*6 

9-26-56 

9.4 

462.7 

10-03-56 

9*3 

462*8 

10-10-56 

9.0 

46-^*1 

10-17-56 

9.9 

462.2 

10-24-56 

10.5 

461*6 

10-31-56 

9.4 

462.7 

11-07-56 

10.8 

461.3 

11-14-56 

11.0 

461*1 

11-21-56 

11.2 

460*9 

11-28-56 

11.2 

460*9 

3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-116 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 


3S/07W-20N02  S 
CONT. 


472,1 


3S/07W-20NO3  S 


471  4  6 


12-05-56 

11«1 

461. 

0 

12-12-56 

11.1 

461. 

0 

12-19-56 

11»0 

461, 

1 

12-26-56 

11*0 

461. 

1 

1-02-57 

10.9 

461* 

2 

1-09-57 

8.7 

463  1 

4 

1-16-57 

5.0 

467, 

1 

1-30-57 

5.4 

466, 

7 

2-06-57 

5.9 

466, 

2 

2-13-57 

6.1 

466, 

0 

2-20-57 

6.2 

465. 

,9 

2-27-57 

6.0 

466, 

.1 

3-06-57 

5*5 

466, 

.6 

3-13-57 

5.6 

466  ( 

t5 

3-20-57 

5.4 

466, 

.7 

3-27-57 

5*6 

466, 

.5 

4-03-57 

5.6 

466, 

.5 

4-10-57 

5e6 

466, 

.5 

4-17-57 

6.2 

465, 

.9 

4-24-57 

6.3 

465, 

.8 

5-01-57 

6.6 

465 

,5 

5-08-57 

6.8 

465 

.3 

5-15-57 

6*7 

465 

.4 

5-22-57 

6.7 

465 

i4 

5-29-57 

6.9 

465, 

.2 

6-0  5-57 

7.0 

465 

.1 

6-12-57 

7.1 

465 

•  0 

6-19-57 

7.9 

464 

i2 

6-26-57 

7.6 

464 

.5 

7-03-57 

8.0 

464 

.1 

7-10-57 

9.9 

462 

•  2 

6-l'*-56 

4.1 

467 

.5 

6-20-56 

4.5 

467 

.1 

6-27-56 

6.8 

464 

.8 

7-n-56 

8.3 

463 

•  3 

7-18-56 

8.6 

463 

.0 

8-01-56 

9.0 

462 

.6 

8-08-56 

9.2 

462 

.4 

8-15-56 

9.4 

462 

.2 

8-22-56 

9.5 

462 

.1 

8-29-56 

9.5 

462 

.1 

9-05-56 

8.8 

462 

.8 

9-12-56 

8.2 

463 

i4 

9-19-56 

8.0 

463 

.6 

3102 


3102 


*     Questionable  mecsuremenf 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-117 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

A9y. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 


3S/07W-20N03  S 
CONT. 


4T1 .  6 


3S/07W-20P02    S 


471  ♦  5 


9-26-56 

8.0 

10-03-56 

7.9 

10-10-56 

7c7 

10-17-56 

7.9 

10-24-56 

8*6 

10-31-56 

8«7 

11-07-56 

9«0 

11-14-56 

9e3 

11-21-56 

9.5 

11-28-56 

9.6 

12-0  5-56 

9e6 

12-12-56 

9o5 

12-19-56 

9.5 

12-26-56 

9.5 

1-02-57 

9.5 

1-09-57 

8.9 

1-16-57 

6.6 

1-30-57 

4*9 

2-06-57 

4.9 

2-13-57 

5.1 

2-20-57 

5.2 

2-27-57 

5*2 

3-06-57 

4.7 

3-13-57 

4*7 

3-20-57 

4.7 

3-27-57 

4.7 

4-03-57 

4.8 

4-10-57 

4o8 

4-17-57 

5*0 

4-24-57 

5.2 

5-01-57 

5.4 

5-08-57 

5.7 

5-15-57 

5.8 

5-22-57 

5.9 

5-29-57 

6e0 

6-05-57 

6.0 

6-12-57 

6*3 

6-19-57 

6.6 

6-26-57 

6.8 

7-03-57 

6.7 

7-10-57 

7.5 

6-11-56 

3.4 

6-20-56 

3.6 

6-27-56 

4.3 

463*6 
463.7 
463*9 
463*7 
463.0 
462*9 
462*6 
462.3 
462.1 
462.0 
462*0 
462.1 
462*1 
462.1 
462.1 
462.7 
465*0 
466c7 
466*7 
466*5 
466*4 
466*4 
466.9 
466*9 
466*9 
466*9 
466.8 
466*8 
466.6 
466.4 
466.2 
465.9 
465*8 
465*7 
465.6 
465.6 
465.3 
465.0 
464.8 
464*9 
464.1 

468.1 
467*9 
467.2 


3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-118 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN   ORANGE    COUNTY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 

data 

State  Well 

R.P.  elev., 

Dote 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elev.. 
Feet 

coll. 

SANTA    ANA    NARROWS    BASIN 

3S/07W-?nP02    S            471.5 

7-04-56 

54l 

466.4 

3102 

CONT. 

7-11-56 

5«8 

465.7 

7-18-56 

6t3 

465.2 

7-25-56 

6.7 

464.8 

8-01-56 

7«1 

464*4 

8-08-56 

7.3 

464.2 

8-15-56 

7.6 

463.9 

8-27==56 

7.8 

463.7 

8-29-56 

8.0 

463.5 

9-05-56 

8.0 

463.5 

9-12-56 

7*8 

463.7 

9-19-56 

7.6 

463.9 

9-26-56 

7.6 

463.9 

10-03-56 

7.4 

464.1 

10-10-56 

7.3 

464.2 

10-17-56 

7.2 

464.3 

10-24-56 

7.4 

464.1 

10-31-56 

7.5 

464.0 

11-07-56 

7.7 

463.8 

11-14-56 

7.8 

463.7 

11-21-56 

8.0 

463.5 

ll-28=»56 

8.2 

463.3 

12-05-56 

8.3 

463.2 

12-12-56 

8.4 

463.1 

12-19-56 

8.5 

463.0 

12-26-56 

8.5 

463.0 

1-02-57 

8.6 

462.9 

1-09-57 

8.2 

463.3 

1-16-57 

.1 

471.4 

1-30-57 

2.5 

469.0 

2-06-57 

3.0 

468.5 

2-13-57 

3.5 

468.0 

2-27-57 

4.1 

467.4 

3-06-57 

4.1 

467.4 

3-13-57 

4.1 

467.4 

3-20-57 

4.2 

467.3 

3-27-57 

4.3 

467.2 

3-29-57 

4.3 

467.2 

4-03-57 

4.3 

467.2 

4-10-57 

4.4 

467.1 

4-17-57 

4.4 

467.1 

4-24-57 

4.5 

467.0 

5-01-57 

4.6 

466.9 

5-08-57 

4.8 

466.7 

5-15-57 

5.0 

466.5 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 

G-119 

GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAliM  ORANGE  COUNTY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

SANTA    ANA    NARROWS    BASIN 

3S/07W-20P02    S           471,5 

S-27-57 

5.1 

466.4         3102 

CONTe 

5-29-57 

5.2 

466.3 

6-05-57 

5.3 

466.2 

6-12-57 

5.4 

466.1 

6-19-57 

5.5 

466.0 

6-26-57 

5.7 

465.8 

7-03-57 

5*8 

465.7 

7-10-57 

6.1 

465*4 

7-17--57 

6.4 

465.1 

3S/07W-20PO3    S           475,1 

6-l^'-56 

7.1 

468.0         3102 

6-20-56 

7.1 

468,0 

6-27-56 

7.3 

467.8 

7-11'=  56 

7.7 

467.4 

7-18-56 

7.9 

467.2 

8-01-56 

8.6 

466.5 

8-08-56 

8*6 

466.5 

8-15-56 

8.8 

466.3 

8-22-56 

9.0 

466.1 

8-29-56 

9.2 

465.9 

9-05-56 

9.3 

465.8 

9-12-56 

9.4 

465.7 

9-19-56 

9.5 

465.6 

9-26-56 

9.7 

465.4 

10-03-56 

9.7 

465.4 

10-10=56 

9.7 

465.4 

10-17-56 

9.8 

465.3 

16-24-56 

9.9 

465.2 

10-31-56 

9.9 

465.2 

11-07-56 

10.0 

465.1 

11-14-56 

10.1 

465.0 

11-21-56 

10.2 

464.9 

11-28-56 

10.3 

464.8 

12-05-56 

10.4 

464.7 

12-12-56 

10.5 

464.6 

12-19-56 

10.6 

464.5 

12-26-56 

10.7 

464.4 

1-02-57 

10.8 

464.3 

1-09-57 

10.8 

464.3 

1-16-57 

10*7 

464.4 

1-30-57 

10*2 

464.9 

2-06-57 

10.0 

465.1 

2-13-57 

9.9 

465.2 

2-20-57 

9.8 

465.3 

2-27-57 

9.7 

465.4 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-120 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

turface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feat 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 


3s/07w-?npn3  s 

CONT» 


475,1 


3S/07W-20P04  S 


471,5 


3-^6-57 

9.5 

4654 

6 

3-13-57 

9i4 

465, 

,7 

3-20-57 

9.2 

465, 

.9 

3-27=57 

9.2 

465, 

.9 

4-03-57 

9.1 

466 1 

0 

4-10=57 

9.0 

466, 

.1 

4-17-57 

8.9 

466, 

.2 

4-24-57 

8.9 

466, 

.2 

5-01-57 

8.9 

466. 

.2 

5-08-57 

8«9 

466, 

.2 

5-15=57 

9.0 

466. 

.1 

5-22-57 

9,0 

466, 

.1 

5-29-57 

9.0 

466, 

.1 

6-05-57 

9.0 

466, 

>1 

6-12-57 

9.0 

466, 

>1 

6-19-57 

9.0 

466, 

.1 

6-26-57 

9*1 

466, 

.0 

7-03-57 

9.1 

466, 

.0 

7-10-57 

9.2 

465, 

.9 

6-13-56 

4.0 

467, 

i5 

6-20-56 

6.0 

465, 

.5 

6-27-56 

7.3 

464, 

.2 

7-11-56 

8.5 

463, 

.0 

7-18-56 

8.9 

462, 

>6 

8-01-56 

9.2 

462, 

.3 

8-08-56 

9.4 

462, 

.1 

8-15=56 

9.5 

462, 

.0 

8-22-56 

9.7 

461, 

•  8 

8-29-56 

9.7 

461 

.8 

9-05-56 

8.6 

462, 

.9 

9-12-56 

8.1 

463, 

>4 

9-19-56 

8.0 

463. 

►  5 

9-26-56 

8.0 

463, 

.5 

10-03-56 

7«9 

463, 

•  6 

10-10-56 

7.7 

463, 

»8 

10-17-56 

8.2 

463 

.3 

10-24-56 

8.9 

462, 

.6 

10-31-56 

8.5 

463 

»0 

11-07-56 

9.2 

462 

i3 

11-14-56 

9,5 

462, 

lO 

11-21-56 

9.7 

461 

•  8 

11-28-56 

9.7 

461 

.8 

12-05-56 

9.6 

461, 

i9 

12-12-56 

9.6 

461 

i9 

3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

••  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-121 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dole 

Disf.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Wafer 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  NARROWS  BASiN 


3S/07W-20P04  S 
CONT. 


471*5 


3S/07W-29C01  S 


466.8 


12-19-56 

9 

•  6 

461, 

>9 

12-26-56 

9< 

i6 

461 

•  9 

1-02-57 

9 

.5 

462 

.0 

1-09-57 

8< 

il 

463, 

»4 

1-16-57 

4 

»2 

467 

i3 

l_3n«57 

4< 

»5 

467. 

.0 

2-06-57 

4< 

>9 

466, 

.6 

2-13-57 

5. 

»1 

466, 

.4 

2-20-57 

5 

.3 

466, 

•  2 

2-27-57 

5 

»1 

466, 

,4 

3-06-57 

4 

•  6 

466, 

.9 

3-13-57 

4< 

t6 

466 

•  9 

3-20-57 

4 

>6 

466, 

.9 

3-27-57 

4 

97 

466 

.8 

4-03-57 

4 

il 

466 

,8 

4-10-57 

4< 

i7 

466, 

.8 

4-17-57 

5( 

»3 

466 

.2 

4-24-57 

5 

»3 

466, 

>2 

5-01-57 

5 

»6 

465, 

.9 

5-08-57 

5« 

►  8 

465, 

.7 

5-15-57 

5i 

»8 

465, 

.7 

5-22-57 

bi 

.8 

465, 

.7 

5-29-57 

hi 

>0 

465, 

.5 

6-05-57 

6 

,  1 

465, 

i4 

6-12-57 

6< 

»5 

465, 

.0 

6-19-57 

6i 

»8 

464, 

,7 

6-26-57 

6. 

»8 

464, 

.7 

7-03-57 

6. 

.7 

464, 

►  8 

7-10-57 

8, 

t4 

463, 

.1 

6-13-56 

20, 

►  6 

446, 

>2 

6-20-56 

20< 

»7 

446, 

.1 

6-27-56 

20< 

%1 

446, 

»1 

7-n-56 

20, 

.9 

445, 

.9 

7-18-56 

21, 

►  0 

445, 

.8 

7-25-56 

21, 

.1 

445, 

,7 

8-01-56 

21, 

i2 

445i 

6 

8-08-56 

21, 

(4 

445, 

4 

8-15-56 

21, 

.3 

445, 

.5 

8-22-56 

21, 

»5 

445, 

>3 

8-29-56 

21( 

.5 

445, 

3 

9-05-56 

21, 

.5 

445, 

•  3 

9-12-56 

21, 

»6 

445, 

^2 

9-19-56 

21, 

k6 

445, 

2 

10-03-56 

21, 

,7 

445, 

1 

3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-122 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTV 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

State  Well 

R.P.  olev.. 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elev., 
Feet 

coll. 

SANTA    ANA    NARROWS    BASIN 

3S/07W-?9C01    S           466.8 

10-10-56 

21.6 

445.2 

3102 

CONT. 

10-17-56 

21.6 

445.2 

10-24-56 

21.7 

445.1 

10-31-56 

21.7 

445.1 

11-14=56 

21.9 

444.9 

11-21=56 

21.9 

444.9 

11-28=56 

22.0 

444.8 

12-05-56 

22.0 

444.8 

12-12=56 

21.9 

444.9 

12-19-56 

22.0 

444.8 

12-26=56 

22.0 

444.8 

1-02=57 

22.0 

444.8 

1-09-57 

22.0 

444.8 

1-16=57 

21.9 

444.9 

1-30-57 

21.8 

445.0 

2-06-57 

21.7 

445.1 

2-13-57 

21.7 

445.1 

2-20-57 

21.7 

445.1 

2-27-57 

21.6 

445.2 

3-06-57 

21.6 

445.2 

3-13-57 

21.6 

445.2 

3-27-57 

21.6 

445.2 

4-03=57 

21.7 

445.1 

4-10-57 

21.7 

445.1 

4-17-57 

21.8 

445.0 

4-24-57 

21.7 

445.1 

5-01-57 

21.8 

445.0 

5-08-57 

21.8 

445.0 

5-15-57 

21.8 

445.0 

5-22=57 

21.9 

444.9 

5-29-57 

22.0 

444.8 

6-05-57 

22.0 

444.8 

6-12-57 

22.0 

444.8 

6-19-57 

22.1 

444.7 

6»26-57 

22.1 

444.7 

7-03-57 

22.2 

444.6 

7-10-57 

22.3 

444.5 

3S/07W-29D01    5           472.2 

6-13-56 

25.6 

446.6 

3102 

6-27-56 

27.1* 

445.1 

7-11-56 

26*1 

446.1 

7-18-56 

27.8* 

444.4 

7-25-56 

28.0* 

444.2 

8-01-56 

27.1 

445.1 

8-08=56 

28.3* 

443.9 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-123 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORAMGE  COUNTY 


Dist.  R.P. 

Water 

Slate  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dote 

to  wafer 
surface. 

surface 
elev.. 

Agy. 
data 
coll. 

Feet 

Feet 

SANTA    ANA    NARROWS    BASIN 

3S/07W-29D01    S 

472.2 

8-15-56 

28.2* 

444.0         3102 

CONTa 

8-22-56 

27.9* 

444.3 

8-29-56 

28.3* 

443.9 

9-0  5-56 

27.3 

444.9 

9„19^56 

28.2* 

444.0 

10-03-56 

28.8* 

443.4 

10-10-56 

26.7 

445.5 

10-17-56 

26*8 

445.4 

10-24-56 

26.6 

445.6 

10-31-56 

27.1 

445.1 

11-07-56 

29.0* 

443.2 

11„14»56 

28.9* 

443.3 

11-21-56 

28.5* 

443.7 

11-28-56 

29.2* 

443.0 

12-05-56 

27.1 

445.1 

12-12-56 

26.9 

445.3 

12-19-56 

28.5 

443.7 

12-26-56 

27.0 

445.2 

1.02-57 

27.1 

445.1 

1-09-57 

27.0 

445.2 

l-lS-57 

26*9 

445.3 

1-30-57 

26.8 

445.4 

2-06-57 

26.7 

445.5 

2-13-57 

27.3 

444.9 

2-20-57 

27.4 

444.8 

2-27-57 

26.6 

445.6 

3»06-57 

26.6 

445.6 

3-13-57 

26.6* 

445.6 

3-27-57 

28. 0« 

444.2 

4-03-57 

28.2 

444.0 

4-10-57 

26.6* 

445.6 

4-17-57 

28.8 

443.4 

4-24-57 

26.7 

445.5 

5-01-57 

26.8 

445.4 

5-08-57 

27.0 

445.2 

5-15-57 

26.8 

445.4 

5-27-57 

26.9 

445.3 

5-29-57 

29.1* 

443.1 

6-05-57 

29.3* 

442.9 

6-12-57 

26.9 

445.3 

6-19-57 

29.3* 

442.9 

6-26-57 

27.4 

444.8 

7-03-57 

29.4* 

442.8 

7-10-57 

29.5 

442.7 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-124 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTV 


Stats  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 
3S/07W-29D02    5  461.1 


e-i-^-ss 

16.0 

445* 

1 

6-=20-56 

16«1 

445. 

0 

6-27^56 

16*2 

444. 

9 

7-04=-56 

16.3 

444 « 

8 

7-11-56 

16.5 

444  4 

6 

7-18-56 

16.6 

444, 

.5 

7-25-56 

16.7 

444 1 

>4 

8-01-56 

16.8 

444 « 

.3 

8-08-56 

16.9 

444 « 

.2 

8-15»56 

17.0 

444  < 

.1 

8-22-56 

17.1 

444, 

.0 

8-29=56 

17.1 

444, 

»0 

9-05-56 

17.1 

444, 

.0 

9-12-56 

17.0 

444, 

ll 

9-19=56 

17.0 

444, 

.1 

9-26-56 

16*9 

444, 

.2 

10-03-56 

16.9 

444, 

>2 

10-10-56 

16.8 

444, 

.3 

10-17-56 

16.8 

444, 

•  3 

10-24-56 

16.9 

444, 

i2 

10-31-56 

17.1 

444, 

.0 

11-07-56 

17.1 

444, 

.0 

11-14-56 

17.2 

443, 

i9 

11-21-56 

17.2 

443, 

.9 

11-28-56 

17.3 

443, 

.8 

12-05-56 

17.3 

443, 

.8 

12-12-56 

17.3 

44-3, 

i8 

12-19-56 

17.3 

443. 

.8 

12-26-56 

17.3 

443, 

.8 

1-02-57 

17.3 

443, 

•  8 

1-09-57 

17.3 

443, 

.8 

1-16=57 

17.2 

443 

•  9 

1-23-57 

17.0 

444 

ll 

1-30-57 

17.0 

444 

»1 

2-06-57 

16.9 

444 

i2 

2-13-57 

16.9 

444 

»2 

2-20-57 

16*9 

444 

i2 

2-27-57 

17.0 

444 

•  1 

3-06-57 

16.8 

444 

.3 

3-13-57 

16.8 

444 

•  3 

3-20-57 

16.9 

444 

i2 

3-27-57 

16.9 

444 

•  2 

4-03-57 

17.0 

444 

.1 

4-10-57 

17.0 

444 

ll 

4-17-57 

17.1 

444 

lO 

3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-125 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAtN  ORANGE  COUNTY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 

data 
coll. 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feel 

Dale 

to  water 
surface. 

surface 
elev., 

Feel 

Feel 

SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 


3S/07W-29D02  S 
CONT. 


461.1 


3S/07W-29Dn3  S 


461*7 


4«24'"57 

17, 

.1 

444, 

lO 

5-01^57 

17( 

(2 

443, 

i9 

5-08-57 

Hi 

.2 

443, 

>9 

5-15=57 

17, 

»3 

443, 

.8 

5-22=57 

17, 

.3 

443, 

>8 

5-29-57 

17, 

.3 

443, 

>8 

6-05-57 

17, 

>4 

443, 

»7 

6-12-57 

17, 

>4 

443, 

t7 

6-19-57 

17, 

.4 

443, 

,7 

6-26=57 

17, 

i5 

443, 

>6 

7-03=57 

17, 

»5 

443, 

>6 

7«10«57 

17 

b6 

443 

.5 

7-17=57 

17, 

►  6 

443 

.5 

6-11=56 

16, 

»7 

445, 

.0 

6-20=56 

16, 

»8 

444, 

,9 

6-27=56 

16, 

s9 

444, 

i8 

7.04=56 

IT 

lO 

444 

(7 

7-11-56 

17, 

.1 

444, 

.6 

7-18=56 

17, 

>2 

444, 

»5 

7-25«56 

17, 

»3 

444, 

»4 

8-01=56 

17, 

(4 

444, 

.3 

8-08-56 

17, 

»5 

444 

.2 

8-15=56 

17, 

.6 

444, 

,1 

8=22=56 

17, 

.7 

444, 

»0 

8-29=56 

17, 

»8 

443, 

►  9 

9-05=56 

17, 

»8 

443, 

i9 

9-12-56 

17, 

.8 

443, 

»9 

9-19=56 

17, 

»    1 

444, 

.0 

9-26=56 

17, 

»7 

444, 

.0 

10-03-56 

17, 

.7 

444, 

.0 

10-10=56 

17, 

►  6 

444, 

.1 

10-17-56 

17, 

»5 

444, 

.2 

10-24-56 

17, 

►  6 

444, 

►  1 

10-31=56 

17, 

.7 

444, 

.0 

11-07=56 

1? 

i7 

444, 

.0 

11-14=56 

17, 

.8 

443, 

,9 

11=21=56 

17, 

i9 

443, 

|8 

11-28=56 

17, 

»9 

443 

i8 

12-05=56 

17, 

i9 

443, 

.8 

12-12=56 

18, 

(0 

443, 

,7 

12-19=56 

18, 

.0 

443, 

,7 

12-26=56 

18, 

►  0 

443, 

,7 

1-02-57 

18, 

.0 

443, 

,7 

1-09=57 

18, 

»0 

443, 

,7 

3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-126 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surfoce. 

Feet 

Water 

surface 
elev., 
Feet 

Agy. 
dato 
coll. 

SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 


3S/07W-29003  S 
CONT. 


461.7 


35/07W-29D04    5 


470,8 


1-16-57 

17.9 

443 « 

8 

1-23-57 

17.8 

443. 

9 

1-30-57 

17.8 

443 . 

9 

2-06-57 

17.7 

444  < 

0 

2-13-57 

17.7 

444  ( 

0 

2-20^57 

17.7 

444  4 

0 

2-27-57 

17.7 

444, 

0 

3-06=57 

17.6 

444 1 

1 

3-13-57 

17*6 

444 1 

1 

3-20-57 

17*6 

444. 

1 

3-27-57 

17*6 

444 « 

1 1 

4-03-57 

17*6 

444, 

1 1 

4-10-57 

17*7 

444 « 

0 

4-17-57 

17*7 

444 « 

>0 

4-24-57 

17*8 

443  < 

.9 

5-01-57 

17*8 

443. 

.9 

5-08-57 

17.9 

443, 

»8 

5-15-57 

18*0 

443, 

.7 

5-22-57 

18*0 

443, 

.7 

5-29-57 

18.0 

443, 

.7 

6-05-57 

18.0 

443, 

.7 

6-12-57 

18.1 

443, 

»6 

6-19-57 

18.1 

443, 

.6 

6-26-57 

18.1 

443, 

•  6 

7-03-57 

18.2 

443, 

.5 

7-10-57 

18.2 

443 

.5 

7-17-57 

18.2 

443, 

.5 

6-13-56 

23.8 

447 

.0 

6-20-56 

23.9 

446, 

.9 

6-27-56 

24.0 

446 

.8 

7-04-56 

24.1 

446 

.7 

7-11-56 

24.1 

446 

•  7 

7-18-56 

24.2 

446 

•  6 

7-25-56 

24.3 

446 

.5 

8-01-56 

24.4 

446 

i4 

8-08-56 

24.5 

446 

.3 

8-15-56 

24.6 

446 

•  2 

8-22-56 

24*7 

446 

•  1 

8-29-56 

24*8 

446 

.0 

9-05-56 

24*9 

445 

.9 

9-12-56 

24*9 

445 

.9 

9-19-56 

25.0 

445 

i8 

9-26-56 

25*0 

445 

•  8 

10-03-56 

25*1 

445 

.7 

3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximote  Reference  Point  elevation 


G-127 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 


3S/07W-?9D0A  S 
CONT. 


470«8 


3S/07W-29D05  S 


44645 


10-10=56 

25* 

>1 

445, 

I? 

10~lt~56 

25< 

»1 

445, 

>7 

10=»24-56 

25< 

.1 

445, 

.7 

10-31'=56 

25< 

.1 

445, 

.7 

11-07-56 

25< 

►  2 

445, 

.6 

11-14='56 

25* 

»2 

445, 

>6 

11=21=56 

25< 

»3 

445, 

.5 

11=28^56 

25< 

,3 

445, 

»5 

12-05^56 

25< 

.3 

445, 

.5 

12-12-56 

25< 

»4 

445, 

>4 

12-19-56 

25« 

>4 

445, 

.4 

12-26-56 

25< 

>4 

445, 

.4 

1-02-57 

25< 

>4 

445, 

.4 

1-09-57 

25< 

>4 

445, 

>4 

1-16='57 

25< 

»4 

445, 

.4 

1-23-5? 

25- 

>3 

445, 

.5 

1-30-57 

25« 

»2 

445, 

.6 

2-06=57 

25< 

»2 

445, 

>6 

2-13-57 

25, 

(1 

445, 

.7 

2-20-5? 

25< 

.1 

445, 

»7 

2-27-5? 

25< 

»1 

445, 

.7 

3-06-57 

25, 

•  1 

445, 

»7 

3-13-57 

25< 

>0 

445, 

.8 

3-20-57 

25, 

.0 

445, 

.8 

3-27-5? 

25, 

.0 

445 

.8 

4-03-57 

25, 

.0 

445, 

»8 

4-10-5? 

25, 

»1 

445 

,7 

4-17^57 

25, 

►  1 

445, 

.7 

4-24-5? 

25, 

fcl 

445, 

.? 

5-01-5? 

25 

.2 

445, 

16 

5-08-57 

25, 

»2 

445, 

.6 

5-15-57 

25, 

.2 

445, 

)6 

5-22-57 

25, 

.2 

445, 

.6 

5-29-57 

25, 

k3 

445, 

.5 

6-05-5? 

25, 

»3 

445, 

.5 

6-12-57 

25, 

>4 

445, 

.4 

6-19^57 

25, 

k4 

445, 

•  4 

6-26-57 

25, 

»5 

445, 

.3 

7-03-5? 

25, 

»5 

445, 

.3 

7-10-5? 

25< 

>6 

445, 

i2 

6-06-56 

3, 

.2 

443 « 

.3 

6-13-56 

3, 

)8 

442, 

.7 

6-20-56 

3, 

.5 

443, 

tO 

6-27-56 

4« 

>5 

442  < 

>0 

3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-128 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 

3S/07W-29D05  S     446,5 
CONT. 


7-n-56 

4«7 

441.8 

3102 

7-18-56 

4.8 

441.7 

7-»25<=36 

448 

441.7 

8-01-56 

4*8 

441.7 

8-08^56 

4*9 

441.6 

8-15-56 

4«9 

441.6 

8 -2  2==  56 

4.9 

441.6 

8-29=56 

4«6 

441.9 

9-05-56 

3.7 

442.8 

9-12-56 

4.1 

442.4 

9-19-56 

3*7 

442.8 

10-03=56 

3*6 

442.9 

10-10-'56 

3.6 

442.9 

10-17-56 

4.6 

441.9 

10-24-'56 

466 

441.9 

10-31=56 

4*6 

441.9 

11-07-56 

4.6 

441.9 

ll-14'-56 

4.5 

442.0 

11-21-56 

4.6 

441.9 

ll-28'-56 

4.5 

442.0 

12-05»56 

4.4 

442.1 

12-12-56 

4.4 

442.1 

12-19-56 

4.4 

442.1 

12-26-56 

4.4 

442.1 

1-02-57 

4.3 

442.2 

1-09-57 

4.1 

442.4 

1-16-57 

3.9 

442.6 

1-30-57 

3.7 

442.8 

2-06-57 

4.1 

442.4 

2-13^57 

4.2 

442.3 

2-20-57 

4.2 

442.3 

2-27-57 

4.2 

442.3 

3-06-57 

4.1 

442.4 

3-13-57 

4.2 

442.3 

3-27-57 

4.3 

442.2 

4-03-57 

4.4 

442.1 

4-10-57 

4.5 

442.0 

4-17-57 

4.6 

441.9 

4-24-57 

4*5 

442.0 

5-01-57 

4.6 

441.9 

5-08-57 

4.7 

441.8 

5-15-57 

4»7 

441.8 

5-22-57 

4.6 

441.9 

5-29-57 

4.7 

441.8 

6-0  5-57 

4.7 

441.8 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-129 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA    ANA    NARROWS    BASIN 

3S/07W-29D05  S     446s5 
CONT. 


3S/07W-29D06  S 


480«5 


6-l?-57 

4e7 

441.8 

6-19-57 

4.8 

441.7 

6-26-57 

4«8 

441.7 

7-03-57 

4»8 

441.7 

7-10=.57 

4«8 

441.7 

6-13-56 

32*1 

448.4 

6-20-56 

32  el 

448.4 

6-27-56 

32«2 

448.3 

7-11-56 

32.2 

448.3 

7-18-56 

32*2 

448.3 

7-25-56 

32*2 

448.3 

8-01-56 

32.2 

448*3 

8-08-56 

32.2 

448.3 

8-15-56 

32.2 

448.3 

8-22-56 

32.2 

443.3 

8-29-56 

32.2 

448.3 

9-05-56 

32.2 

448.3 

9-12-56 

32.2 

448.3 

9-19-56 

32.3 

448.2 

10-03-56 

32.4 

448.1 

10-10-56 

32*4 

448.1 

10-17-56 

32.4 

448.1 

10-24-56 

32.4 

448.1 

10-31-56 

32.4 

448.1 

11-07-56 

32.4 

448.1 

11-14-56 

32.5 

448.0 

11-21-56 

32.5 

448.0 

11-28-56 

32.5 

448.0 

12-05-56 

32.5 

448.0 

12-12-56 

32.5 

448.0 

12-19-56 

32.5 

448.0 

12-26-56 

32.5 

448.0 

1-02-57 

32.5 

448.0 

1-09-57 

32.5 

448.0 

1-16-57 

32.5 

448.0 

1-30-57 

32.5 

448.0 

2-06-57 

32.5 

448.0 

2-1^-57 

32.5 

448.0 

2-20-57 

32.5 

448.0 

2-27-57 

32.5 

448.0 

3-06-57 

32.5 

448.0 

3-13-57 

32.5 

448.0 

3-27-57 

32.6 

447.9 

4-03-57 

32.6 

447,9 

3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-130 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

DIst.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  NARROWS  RASIN 


3S/07W-29D06  S 
CONT« 


480,5 


3S/07W-29D07    5 


464.6 


4-10-57 

3246 

4-17-57 

32.5 

4-24-57 

32»6 

5-01-57 

32.6 

5-08-57 

32.5 

5-15-57 

32o6 

5-22-57 

32.6 

5-29-57 

32.6 

6-05-57 

32.6 

6-12-57 

32.6 

6-19-57 

32.6 

6-26-57 

32*6 

7-03-57 

32.6 

7-10-57 

32.6 

6-27-56 

14.2 

7-11-56 

14.2 

7-18^56 

14.3 

7-25-56 

14.2 

8-01-56 

14o2 

8-08-56 

14.2 

8-15-56 

14.2 

8-22-56 

14.3 

8-29-56 

14.2 

9-05-56 

14.2 

9-12-56 

14.2 

9-19-56 

14.2 

10-03-56 

14.4 

10-10-56 

14.3 

10-17-56 

14.3 

10-24-56 

14.4 

10-31-56 

14.4 

11-07-56 

14.4 

11-14-56 

14.4 

11-21-56 

14.4 

11-28-56 

14.4 

12-05-56 

14.4 

12-12-56 

14.4 

12-19-56 

14.4 

12-26-56 

14.4 

1-02-57 

14.5 

1-09-57 

14.5 

1-16-57 

14.5 

1-30-57 

14.5 

2-06-57 

14.5 

447i 

9 

448 « 

0 

447, 

9 

447, 

9 

448, 

0 

447, 

9 

44?, 

9 

447, 

9 

447, 

,9 

447, 

,9 

447 « 

»9 

447, 

9 

447, 

9 

447, 

»9 

450, 

4 

450, 

.4 

450* 

>3 

450, 

4 

450i 

4 

450. 

i4 

450, 

.4 

450, 

.3 

450, 

►  4 

450. 

i4 

450 

.4 

450 

i4 

450 

.2 

450, 

►  3 

450 

»3 

450 

.2 

450 

.2 

450 

.2 

450 

t2 

450 

i2 

450 

•  2 

450 

•  2 

450 

•  2 

450 

t2 

450 

i2 

450 

450 

450 

450 

450 

3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-131 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA    ANA    NARROWS    BASIN 

3S/07W-29D07    S            464,6 

2-13-57 

14e5 

450.1         3102 

CONTe 

2-20-57 

14.5 

450.1 

2-27-57 

14c5 

450.1 

3-06-57 

1465 

450.1 

3-13-57 

14.5 

450. i 

3-27-57 

14.6 

450.0 

4-03-57 

14.6 

450.0 

4-10-57 

14.6 

450.0 

4-17-57 

14.6 

450.0 

4-24-57 

14.6 

450.0 

5-01-57 

14.6 

450.0 

5-08-57 

14«6 

450.0 

5-15-57 

14,7 

449 « 9 

5-22-57 

14.7 

449.9 

5-29-57 

14*7 

449.9 

5-05-57 

14.7 

449.9 

6-12-57 

14.7 

449.9 

6-19-57 

14fl7 

449.9 

6-26-57 

14.7 

449.9 

7-03-57 

14.7 

449.9 

3S/07W-29F01    S           470«6 

6-27-56 

26.1 

444.5         3102 

7-11-56 

26*4 

444  .  2 

7-18-56 

26.6 

444.0 

7-25-56 

26.7 

443.9 

8-01-56 

26.8 

443.8 

8-08-56 

26.9 

443.7 

8-15-56 

26.9 

443.7 

8-22-56 

27.0 

443.6 

8-29-56 

27.1 

443.5 

9-05-56 

26.9 

443 . 7 

9-12-56 

26.7 

443.9 

9-19-56 

26.7 

443.9 

10-03-56 

26.6 

444.0 

10-10-56 

26.6 

444.0 

10-17-56 

26.6 

444.0 

10-24-56 

26.8 

443.8 

10-31-56 

26.9 

443.7 

11-07-56 

27.0 

443.6 

11-14-56 

27.1 

443.5 

11-21-56 

27.1 

443.5 

11-28-56 

27.1 

443.5 

12-05-56 

27.1 

443.5 

12-12-56 

27.1 

443.5 

12-19''56 

27.1 

443.5 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-132 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAiN  ORANGE  COUNTY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

State  Well 

R.P.  elev., 

Date 

to  woter 

surface 

Number 

Feet 

surface, 
Feet 

elov.. 
Feet 

coll. 

SANTA    ANA    NARROWS    BASIN 


3S/07W-29Fni    S 
CONT. 


470,6 


3S/07W-29F02    S 


466*5 


12-26-56 

27.1 

443* 

5 

1-02-57 

27»1 

443. 

5 

1-09-57 

27.0 

443. 

6 

1-16-57 

26e8 

443  4 

8 

1-30-57 

26«8 

443 « 

8 

2-06»57 

26*7 

443. 

9 

2-13-57 

26*7 

443  1 

9 

2-20-57 

26*8 

443. 

8 

2-27-57 

26*8 

443. 

8 

3-06-57 

26.6 

444 « 

0 

3-13-57 

26*6 

444. 

0 

3-27-57 

26*8 

443 « 

.8 

4-03-57 

26*8 

443. 

8 

4-10-57 

26.9 

443. 

.7 

4-17-57 

27.0 

443. 

.6 

4-24-57 

2740 

443. 

>6 

5-01-57 

27.0 

443. 

>6 

5-08-57 

27 1 1 

443. 

.5 

5-15-57 

27.1 

443. 

»5 

5-22-57 

27*1 

443. 

.5 

5-29-57 

27.2 

443, 

.4 

6-05-57 

27.2 

443. 

•  4 

6-12-57 

27,2 

443. 

i4 

6-19-57 

27.3 

443 

»3 

7-10-57 

27*4 

443 

.2 

6-13-56 

22.2 

444 

•  3 

6-20-56 

22.4 

444, 

,1 

6-27-56 

22.5 

444 

►  0 

7-11-56 

22.9 

443 

•  6 

7-18-56 

23.0 

443 

.5 

7-25-56 

23.1 

443 

.4 

8-01-56 

23.2 

443 

.3 

8-08-56 

23.2 

443 

.3 

8-15-56 

23.3 

443 

>2 

8-22-56 

23.3 

443 

•  2 

8-29-56 

23.3 

443 

.2 

9-05-56 

23.0 

443 

.5 

9-12-56 

22.9* 

443 

.6 

9-19-56 

22.8 

443 

.7 

10-03-56 

22.7 

443 

.8 

10-10-56 

22.7 

443 

.8 

10-17-56 

22.8* 

443 

.7 

10-24-56 

23.0* 

443 

i5 

10-31-56 

23.1 

443 

.4 

3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-133 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coil. 

SANTA    ANA    NARROWS    BASlN 

3S/07W-29F02    S 

466  4  5 

11-07-56 

23o2 

443.3 

3102 

CONT. 

ll«14-56 

23o3 

443.2 

11-21-56 

23«3 

445.2 

11-28-56 

23*3 

443.2 

12"n5"56 

23o3 

443.2 

12-12-56 

23«2 

443.3 

12-19-56 

23.3 

443.2 

12-26-56 

?3«3 

443.2 

1-02-57 

23*3 

443.2 

1-09-57 

23«2 

443.3 

1-16-57 

22*9 

443.6 

1-30-57 

2249 

443.6 

2-06-57 

22»8* 

443*7 

2-13-57 

22*9 

443*6 

2-20-57 

23«0* 

443.5 

3-06-57 

22«8 

443.7 

3-13-57 

22*8 

443.7 

3-27-57 

23«1* 

443.4 

4-03-57 

23*1 

443.4 

4-10-57 

23«1 

443.4 

4-17-57 

23.2 

443,3 

4-24-57 

23.2 

443.3 

5-01-57 

23.3 

443.2 

5-08-57 

23.3 

443.2 

5-15-57 

23.4 

443  4  1 

5-22-57 

23«4 

443.1 

5-29-57 

23.4 

443.1 

6-05-57 

23.5* 

443.0 

( 

6-12-57 

23.5 

443.0 

6-19-57 

23.5 

443.0 

6-26-57 

23.4 

443.1 

7-03-57 

23.6 

442.9 

3S/08W-25J01    S 

437cO 

9-19-56 

16.2 

420.8 

3102 

3-14-57 

16.4 

420*6 

35/08W-26N02    5 

390.0 

10-02-56 

14.4 

375.6 

3102 

2-01-57 

14.5 

375.5 

3-05-57 

14.4 

375.6 

3S/08W-29K01    S 

339e0 

5-14-56 

7.6 

331.4 

4715 

5-2  J -56 

25.0* 

314.0 

5-30-56 

25.0* 

314.0 

6-04-56 

49.0* 

290.0 

6-18-56 

5T«0* 

282.0 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-134 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dots 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Woter 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA    ANA    NARROWS    BASiN 

3S/08W-?9K01    S 

339,0 

6-25-56 

58.2* 

280.8 

4715 

CONT. 

7-02-56 

61«3* 

277.7 

7-09-56 

64.5* 

274.5 

7-16-56 

67c0» 

272.0 

7-23-56 

70.0* 

269.0 

7-31 -=56 

73.0* 

266.0 

8-06-56 

73.0* 

266.0 

8-13-56 

71.2* 

267.8 

8-21-56 

73.0* 

266.0 

8-27-56 

73.0* 

266.0 

9-03-56 

57.0* 

282.0 

9-10-56 

54.5* 

284.5 

9-17-56 

54.5* 

284*5 

9-24-56 

50.5* 

288.5 

9-30-56 

54.0* 

285.0 

10-08-56 

8.5 

330.5 

10-22-56 

8.8 

330.2 

10-29-56 

50.5* 

288.5 

11-07-56 

57.0* 

282.0 

11-30-56 

64.4* 

274.6 

12-10-56 

65.0* 

274.0 

12-24-56 

17.8 

321.2 

12-31-56 

59.5* 

279.5 

1-07-57 

18.2 

320.8 

1-14-57 

9.4 

329.6 

1-21-57 

8.2 

330.8 

1-28-57 

7.5 

331.5 

2-01-57 

7.3 

331.7 

3102 

2-04-57 

7.3 

331*7 

4715 

2-11-57 

7.0 

332.0 

2-18-57 

6.8 

332.2 

2-25-57 

6.8 

332.2 

3-04-57 

6.5 

332.5 

3-05-57 

6.6 

332.4 

3102 

3-11-57 

6.6 

332.4 

4715 

3-18-57 

6*6 

332.4 

4-01-57 

6.8 

332.2 

4-04-57 

6.8 

332.2 

3102 

4-08-57 

6.8 

332.2 

4715 

4-15-57 

44.9* 

294.1 

4-22-57 

8.4 

330.6 

4-29-57 

7.0 

332.0 

5-06-57 

7.0 

332.0 

5-13-57 

50.0* 

289.0 

5-21-57 

10.7 

328.3 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-135 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  Plain  orange  county 


Dist.  R.P. 

Water 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

to  water 
surfoce, 

surface 
elev., 

Agy. 
data 
coil. 

Feet 

Feet 

SANTA    ANA    NARROWS    BASiN 

35/08W-29K01    S 

339*0 

5-27-57 

54  «  5* 

284.5 

4715 

CONT* 

6-03-57 

50.0* 

289.0 

6-10-57 

62«5* 

276.5 

6=-17-57 

63«8* 

275.2 

6-23-57 

66*0* 

273.0 

7-01-57 

70.0* 

269.0 

3S/08W-29N01    S 

320«0 

j^n7-56 

39.0* 

281.0 

4715 

7=-09-56 

43.5* 

276.5 

7-16-56 

46.5* 

273.5 

7-23-56 

51.0* 

269.0 

7-31-56 

54.8* 

265.2 

8-06-56 

58.5* 

261.5 

8-13-56 

62.0* 

258.0 

8-21-56 

63*0* 

257.0 

8-27-56 

74.8* 

245.2 

9-03-56 

44.5* 

275.5 

9-10-56 

36.5* 

283.5 

9-17-56 

28  sO^^ 

292.0 

9-24-56 

28.8* 

291.2 

9-30-56 

28*5* 

291.5 

10-08-56 

9.5 

^10.5 

10-15-56 

7.5 

312.5 

10-22-56 

8.0 

512.0 

10-29-56 

20.0* 

300.0 

11-07-56 

19.8* 

300.2 

11-30-56 

23.0* 

297.0 

12-10-56 

10*5 

309.5 

12-24-56 

12.5 

307.5 

12-31-56 

22.2* 

297.8 

1-07-57 

12.5 

307.5 

1-14-57 

8.6 

311.4 

1-21-57 

7.2 

312.8 

1-28-57 

6.2 

315.8 

2-04-57 

5.8 

314.2 

2-11-57 

5.3 

314.7 

2-18-57 

5.0 

315.0 

2-25-57 

5.1 

314.9 

3-04-57 

5.3 

314.7 

3-11-57 

5.4 

314.6 

3-18-57 

4.8 

315.2 

4-01-57 

5.2 

314.8 

4-08-57 

5.8 

314,2 

4-15-57 

15.4* 

304.6 

4-22-57 

6.4 

313*6 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-i: 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
dota 

State  Well 

R.P.  elev., 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface, 

elev., 

coll. 

Feet 

Feet 

SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 


3S/08W-?9Nni  S 
CONT. 


320,0 


3S/08W-29Pni    5 


336,0 


4-29-57 

6.0 

314.0 

4715 

5-06-57 

16.2* 

303.8 

5-13-57 

18,8* 

301.2 

5-21-57 

8.2 

311.8 

5-28-57 

19.5* 

300.5 

6-03-57 

20.3* 

299.7 

6-10-57 

21.0* 

299.0 

6-17-57 

21,2* 

298.8 

6-23-57 

22.0* 

298.0 

7-01-57 

22*5* 

297.5 

7-08-57 

23.0* 

297.0 

7-15-57 

32.0* 

288.0 

7-07-56 

43.1* 

292.9 

3102 

7-02-56 

43.0* 

293.0 

4715 

7-09-56 

45.0* 

291.0 

7-16-56 

47.5* 

288.5 

7-23-56 

50.0* 

286.0 

7-31-56 

53.0* 

283.0 

3-02-56 

53.7* 

282.3 

3102 

8-06-56 

54.2* 

281.8 

4715 

8-13-56 

55.8* 

280.2 

8-21-56 

57.5* 

278.5 

8-27-56 

58.3* 

277,7 

9-03-56 

56.8* 

279.2 

9-06-56 

55.5* 

280.5 

3102 

9-lft-56 

53.0* 

283.0 

4715 

9-17-56 

49.5* 

286.5 

9-24-56 

47.0* 

289,0 

9-30-56 

45.5* 

290.5 

10-02-56 

45.8* 

290.2 

3102 

10-08-56 

18.5 

317.5 

4715 

10-15-56 

17.5 

518.5 

10-22-56 

15.5 

320.5 

10-29-56 

41.0* 

295.0 

11-07-56 

12.0* 

324.0 

11-30-56 

45.6* 

290.4 

12-07-56 

21.9 

314.1 

3102 

12-10-56 

20.7 

315.3 

4715 

12-24-56 

25.5 

310.5 

12-31-56 

47.0* 

289,0 

1-03-57 

47.7* 

288.3 

3102 

1-07-57 

24.0 

312,0 

4715 

1-14-57 

17.5 

318,5 

1-21-57 

14.4 

321.6 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-137 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN   ORANGE   COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 


3S/08W-29Pni  S 
CONTs 


336.0 


3S/08W-=29Q01    S 


340.0 


1-28-57 

12.5 

323.5 

4715 

2-01-57 

11.5 

324.5 

3102 

2-04-57 

11.4 

324.6 

4715 

2=11-57 

10.8 

325.2 

2-18'-57 

9.9 

326.1 

2-25-57 

9.8 

326.2 

3-04-57 

9.3 

326.7 

3-05--57 

9.4 

326.6 

3102 

5-11-57 

9.2 

326.8 

4715 

3-18-57 

8.9 

327.1 

4-01-57 

8*8 

327.2 

4-04-57 

9*1 

326.9 

3102 

4-08»57 

9.5 

326.5 

4715 

4-15-57 

32.6* 

303.4 

4-22-57 

12.3 

323.7 

4-29-57 

10.3 

325.7 

5-0  6=57 

29.8* 

306.2 

5-13-57 

36.0* 

300.0 

5-21-57 

15.4 

320.6 

5-27-5T 

39«0* 

297.0 

6-03-57 

40.8* 

295.2 

6-10-5? 

41.5* 

294.5 

6-17-57 

43.5* 

292.5 

6-23-57 

45.0* 

291.0 

7-m-57 

46(jO* 

290.0 

7-08-57 

47e0* 

289.0 

7-15-57 

48.0* 

288.0 

5-14-56 

11.0 

329.0 

4715 

5-21-56 

68.0* 

272.0 

5-30-56 

68.0* 

272.0 

6-04-56 

68*2* 

271.8 

6-11-56 

68.0* 

272.0 

6-18-56 

67.3* 

272.5 

6-25-56 

70«i* 

269.9 

t-02-56 

71,3* 

268.7 

7-09-56 

76.0* 

264.0 

7-16-56 

76.0* 

264.0 

7-23-56 

78.8* 

261.2 

7-31-56 

75.0* 

265.0 

8-06-~56 

76.0* 

264.0 

8-13-56 

75*2* 

264.8 

8-21-56 

76.0* 

264.0 

8-27-56 

76.5* 

263.5 

9-30-56 

73.0* 

267.0 

*     Questionable  measuremeni 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-138 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 

data 
coll. 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

to  water 
surface, 

surface 
elev.. 

Feet 

Feet 

SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 


3S/08W-29001  S 
CONT. 


340,0 


3S/08W-29O02  S 


338.0 


10-08-56 

71« 

0» 

269. 

0 

10-15-56 

19i 

0 

321. 

0 

10-22-56 

70. 

5* 

269. 

5 

10-29-56 

7?. 

0* 

268. 

0 

11-07-56 

70. 

5* 

269. 

5 

11-30-56 

71. 

5* 

268. 

5 

12-lO=-56 

73. 

5* 

266. 

5 

12-24-56 

26. 

0 

314. 

0 

12-31=56 

73. 

5* 

266. 

5 

1-07-57 

25. 

2 

314. 

8 

1-14-57 

19, 

2 

320. 

8 

1-21-57 

16. 

6 

323. 

4 

1-28-57 

14. 

7 

325. 

3 

2-04-57 

12. 

8 

327, 

.2 

2-ll«57 

12, 

.4 

32?, 

.6 

2-18-57 

11, 

.0 

329, 

.0 

2-25-57 

111 

.2 

328, 

8 

3-04-57 

11. 

.2 

328, 

•  8 

5-11-57 

69. 

.5* 

270, 

.5 

3-18-57 

14, 

(0 

326, 

.0 

4-01 =57 

12. 

>7 

327, 

.3 

4-08-57 

12. 

.5 

327, 

.5 

4-15-57 

69, 

.5* 

270, 

.5 

4-22-57 

15, 

k6 

324, 

.4 

4-29-57 

71, 

►  0» 

269, 

.0 

5-06-57 

71, 

»3* 

268, 

►  7 

5-13-57 

75 

»0* 

265, 

.0 

1-03-56 

12 

•  0 

326 

•  0 

1-09-56 

11 

>6 

326 

.4 

1-16-56 

11, 

.0 

327 

.0 

1-23-56 

12 

i2 

325 

.8 

1-30-56 

10 

.2 

327 

.8 

2-06-56 

10 

.2 

327 

.8 

2-13-56 

10 

»4 

327 

.6 

2-20-56 

10 

.4 

327 

.6 

2-27-56 

10 

i4 

327 

i6 

3-05-56 

10 

•  4 

327 

.6 

3-12-56 

10 

.4 

327 

•  6 

3-20-56 

10 

.5 

327 

.5 

3-26-56 

10 

.6 

327 

.4 

4-02-56 

26 

•  0* 

312 

•  0 

4-09-56 

35 

.2* 

302 

.8 

4-16-56 

13 

•  3 

324 

.7 

4-23->56 

12 

.0 

326 

.0 

4715 


4715 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-139 


GROUND  WATER  LiVELS  AT  WELLS 

COASTAL    t^LAlN    ORANGE   COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA    ANA    NARROWS    BASlN 

3S/08W-29002    S  338«0 

CONT* 


4»3n»56 

11.5 

326*5 

5-08--56 

11*5 

326*5 

5-14-56 

11*2 

326.8 

5»21-56 

28*7 

309,3 

5«30«56 

37.0 

301*0 

6-04-56 

37*2 

300.8 

6-11-56 

32*7 

305*3 

6-18-56 

47*5 

290*5 

6-25==56 

57*5 

280*5 

?-02»5& 

71*6* 

266*4 

7'»09-56 

79*6* 

258.4 

7-16-56 

80*2* 

257*8 

7='23--56 

80*2* 

257.8 

10-29=56 

32*8 

305*2 

ll-07'=56 

41.5 

296.5 

ll-30-»56 

53*5* 

284,5 

12-10-56 

22*6 

315*4 

12-24-56 

24*0 

314*0 

12-31=56 

59*8* 

278*2 

1-07-57 

24*0 

314,0 

1-14-57 

16*5 

321.5 

1-21-57 

14*4 

323.6 

1-28-57 

13*0 

325.0 

2-04-57 

11*1 

326*9 

2-11-57 

10*9 

32?*1 

2-18-57 

10*6 

327*4 

2-25-57 

10*3 

327*7 

3=04-57 

9*9 

32S*i 

5-11-57 

9*9 

328.1 

3-18-57 

10*0 

328.0 

4-01-57 

10.1 

327,9 

4-08-57 

10*0 

328.0 

4-15-57 

12.0 

326.0 

4-22-57 

12*8 

325.2 

4-29-'57 

11*1 

326*9 

5-06-57 

11*4 

326*6 

5-13-57 

30*3* 

307*7 

5-21-57 

15.2 

322*8 

5-27-57 

37*5* 

300,5 

6-03-57 

41*0* 

297*0 

6-10-57 

46*5* 

291,5 

6-17-57 

56.0* 

282*0 

6-23-57 

61*8* 

276,2 

7-0 T- 57 

68*0* 

270*0 

7-08-57 

68*0* 

270*0 

4715 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-140 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feel 

Date 

Disl.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feel 

Water 

surface 

elev,. 

Feel 

Agy. 
doto 
coll. 

SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 

338.0 
33180 


3S/08W-?9002    S 

CONT. 
3S/08W-30N01    S 


3S/08W-3nN02  S 


329*0 


3S/08W-30OO1  S 


350,3 


3S/08W-30RO1  S 


329,0 


3S/08W-30R02  S 


329.0 


7-15-57 

75. 

0* 

7--02-56 

264 

1 

8-02-56 

34. 

2 

9-06=56 

36. 

0 

11-01-56 

28. 

2 

12-07=56 

26. 

5 

2-01-57 

26. 

8 

3-05=57 

23. 

1 

4-04=57 

22. 

9 

&-06=-57 

25. 

4 

7-n?-56 

24. 

,2 

9-06=56 

33. 

.9 

10-02-56 

33< 

.6 

11-01-56 

27. 

.5 

12-07-56 

24. 

.4 

3-05=57 

21 « 

.0 

4-04-57 

20< 

»6 

5-09-57 

25. 

i3 

7-02-56 

46. 

.3 

8-0  2-56 

54. 

>6 

9-06-56 

59  < 

tl 

10-02-56 

47. 

>6 

12-07=56 

43- 

>7 

2-01-57 

40. 

►  4 

3-05-57 

38. 

t8 

4-04-57 

38. 

»8 

7-02-56 

40 

.8 

8-02-56 

56. 

»2* 

9-06-56 

36 

»1 

10-02=56 

25. 

»9 

11-01-56 

12. 

.0 

12-07-56 

15 

.4 

1-03=57 

15 

.0 

2-01-57 

10 

.7 

3-05=57 

9 

•  6 

4-04-57 

9 

i8 

5-09-57 

11 

lO 

6-06-57 

25 

.7 

7-07=56 

32 

>6 

8-02-56 

50 

•  1* 

263.0 


304 
296 
295 
302 
304 
304 
307 
308 
305 

304 
295 
295 
301 
304 
308 
308 
303 

304 
295 
291 
302 
306 
309 
311 
^11 

288 
272 
292 
303 
317 
313 
314 
518 
519 
319 
318 
303 

296 
278 


4715 
3102 


3102 


3102 


3102 


3102 


*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-141 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN   0RAM(5E    COUNTY 


Stata  Wall 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feat 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA    ANA    NARROWS 

BASIN 

3S/08W-3nRn2    S 

329^0 

9»n6«56 

23*2 

305.8 

3102 

CONT* 

10-02-56 

15«7 

313.3 

ii».ni^56 

11«9 

317.1 

12-^07-56 

15*2 

313.8 

1«03"57 

15«2 

3l3a8 

2»0l-"57 

10e6 

318.4 

3«05«-57 

9o7 

319.3 

4^04-57 

9a8 

319.2 

5»09"57 

1164 

317.6 

6-06==57 

14.6 

314.4 

3S/08W-31D01    S 

328«0 

7-02-56 

20o9 

307.1 

3102 

8-02-^56 

26*1 

301.9 

9„06"56 

29  »  5 

298.5 

10-02-56 

26.8 

501.2 

11-01-56 

21«4 

306*6 

12-07-56 

20  eO 

308.0 

l„n3«-57 

22*5 

305.5 

2-01-57 

1 9  9  1 

308.9 

3-05-57 

16.8 

311.2 

4-04-57 

16.4 

311.6 

5-09-57 

18.8 

509.2 

6-06-57 

18.2 

309.8 

3S/08W>B1F03    S 

312, ,0 

7-0?'-^  56 

31  e9 

280.1 

3102 

8-02-56 

38*0* 

274.0 

9-06-56 

27o6 

284.4 

10-02--56 

24.6 

287.4 

11-01-56 

23e8 

288,2 

12^07-56 

6el 

305.9 

1-03-57 

27.5* 

284.5 

2-01-57 

6.7 

305.3 

3-0  5-57 

6*4 

305.6 

4-04-57 

6.8 

305.2 

5-09-57 

24«6 

287.4 

6-06-57 

24.8 

287.2 

3S/08W-31M01    S 

311.4 

6-11-56 

25.1* 

286.3 

4715 

6-18-56 

28.8* 

282.6 

6-25-56 

30.5* 

280.9 

7-02-56 

32*0* 

279.4 

3II46 

7-02-56 

10.9 

300.7 

3102 

311o4 

7-09-56 

33.0* 

278.4 

4715 

7-16-56 

34.5* 

276.9 

7-23-56 

36.0* 

275.4 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-142 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Wafer 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA    ANA    NARROWS    BASIN 

3S/08W-31M01    S 

311.4 

7-31»56 

34.0* 

277.4 

4715 

CONT. 

311.6 

8-02-56 

15.6 

296.0 

3102 

311.4 

8-06°-56 

39.0* 

272.4 

4715 

8-13-.56 

40.5* 

270.9 

8-21-56 

43.5* 

267.9 

8-27-56 

43.5* 

267*9 

9-03^56 

30.5* 

280*9 

311.6 

9-06-56 

8.1 

303*5 

3102 

311.4 

9-10=56 

26.5* 

284*9 

4715 

9-17-56 

25.3* 

286.1 

9-24-56 

25*8* 

285*6 

9-30-56 

28.5* 

282*9 

311.6 

10-02-56 

6.8 

304.8 

3102 

311.4 

10-08-56 

6.5 

304.9 

4715 

10-15-56 

5.5 

305.9 

10-22-56 

5.0 

306.4 

10-29^56 

24.2* 

287.2 

311,6 

11-01-56 

6*0 

305*6 

3102 

311.4 

11-07-56 

25.0* 

286*4 

4715 

11-30-56 

25.0* 

286*4 

311.6 

12-07-56 

5.9 

305*7 

3102 

311.4 

12-10-56 

5.8 

305*6 

4715 

12-24-56 

6*5 

304*9 

12-31-»56 

26*5* 

284*9 

311,6 

1-03-57 

7.7 

303.9 

3102 

311.4 

1-07-57 

8*0 

303*4 

4715 

1-14-57 

6.9 

304*5 

1-21==57 

6*8 

304.6 

1-28-57 

6*8 

304.6 

311.6 

2-01-57 

6*4 

305.2 

3102 

311.4 

2-04-57 

6*7 

304.7 

4715 

2-11-57 

6*7 

304.7 

2-18-57 

6*8 

304.6 

2-25-57 

6*4 

305.0 

3-04-57 

6.3 

305.1 

311.6 

3„05-57 

6*4 

305.2 

3102 

311.4 

3-11-57 

6*3 

305.1 

4715 

3-18-57 

6*5 

304.9 

4-01-57 

6*3 

305*1 

311,6 

4-=n4-57 

6*8 

304*8 

3102 

311.4 

4-08-57 

7*0 

304.4 

4715 

4-15-57 

6*8 

304.6 

4-22-57 

6*3 

305.1 

4-29-57 

6*8 

304.6 

5-06-57 

6*0 

305.4 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-143 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN   ORANSE    COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA    ANA    NARROWS    BASIN 


3S/08W-31M01    S 

311«6 

5»09-57 

6.3 

305,3 

3102 

CONT9 

311.4 

5-13-57 

6e4 

305.0 

4715 

5-21-57 

6.0 

305.4 

5-17-57 

24  4  5* 

286.9 

6-03=-57 

24*0* 

287.4 

311.6 

6-06-57 

6»6 

305.0 

3102 

311.4 

6-l0=>5t 

24.8* 

286  e  6 

4715 

6-17-57 

2540* 

286.4 

6-23-57 

25*0* 

286.4 

7-01-57 

25c0* 

286.4 

7-08-57 

25*0* 

286.4 

7-15--57 

27„5* 

28369 

3S/08W-31M02    S 

311.0 

7-0?'=56 

9.9 

301.1 

3102 

8-02-56 

13*6 

297*4 

9-06-56 

8.2 

302.8 

10-0?-56 

6t>9 

304.1 

11-01-^56 

6e4 

304.6 

12-.07-56 

6.1 

304.9 

1-03-57 

7«8 

303*2 

2-01-57 

6.9 

304.1 

3-05-57 

7.0 

304.0 

4=04-57 

7.4 

303.6 

5-09-57 

6.7 

304.3 

6-06-57 

6a6 

304.4 

3S/08W-31N01    S 

326.0 

7-0/-56 

2481 

301.9 

3102 

8-0  2-56 

26.0 

300.0 

9-06-5S 

28.5 

297.5 

10-02-56 

25.2 

300.8 

11-01-56 

23.8 

302.2 

12-07-56 

23.3 

302.7 

1-03-57 

23.1 

302.9 

2-01-57 

23t0 

303.0 

3-05-57 

23.1 

302*9 

4-04-57 

23.4 

302.6 

5-09-57 

23.4 

302.6 

6-06-57 

23.3 

302.7 

3S/08W-31N02    S 

334.4 

7^r)?-56 

42o? 

292.2 

3102 

8-0  2-56 

43«0 

291.4 

9-06-56 

46.6 

287.8 

10-0  2-56 

44.0 

290.4 

11-01-56 

42.5 

291.9 

12-07-56 

41.8 

292.6 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-144 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN   ORANGE    COUNTY 


Dist.  R.P. 

Woter 

Agy. 

data 
coll. 

State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Data 

fo  water 
surface. 

surface 
elev., 

Feet 

Feet 

SANTA    ANA    NARROWS    BASIN 

3S/08W-31N02    S 

334.4 

l-0^»57 

41.5 

292.9 

3102 

CONT. 

2-01-57 

41i5 

292.9 

3-05-57 

41*5 

292.9 

4-04-57 

41  •7 

292.7 

5-09-57 

41c8 

292.6 

6-06-57 

41.7 

292.7 

3S/08W-31N03    5 

326.0 

7-02-56 

27.6 

298.4 

3102 

8-02-56 

30.0 

296.0 

9-06=56 

31.6 

294.4 

10-02-56 

27.6 

298.4 

11-01=.56 

26.5 

299.5 

12-07-56 

26.3 

299.7 

1-03-57 

26.3 

299.7 

2-01-57 

26.1 

299.9 

3-05-57 

26.3 

299.7 

4-04=57 

26.6 

299.4 

5-09-57 

26.4 

299.6 

6-06-57 

26.3 

299.7 

3S/08W-32Dni    S 

360,0 

7-02-56 

39.8 

320.2 

4715 

7-09-56 

44.0 

316.0 

7-16-56 

47.0 

513.0 

7-23-56 

50.0 

510.0 

7-31-56 

53.2 

306.8 

8-06-56 

56.0 

304.0 

8-13-56 

59.0 

301.0 

8-21-56 

63.5* 

296.5 

8-27-56 

66.0* 

294.0 

9-03-56 

49.5 

310.5 

9-10-56 

33.0 

327.0 

9-17-56 

29.5 

330.5 

9=-24-56 

27.8 

332.2 

9-30-56 

27.0 

333.0 

10-08-56 

25.3 

334.7 

10-15-56 

15.0 

345.0 

10-22-56 

23.0 

337.0 

10-29-56 

25*0 

335.0 

11-07-56 

25*0 

335.0 

11-30-56 

27.8 

332.2 

12-10-56 

16*5 

543.5 

12-24-56 

18.5 

341.5 

12-31-56 

27*0 

333.0 

1-07-57 

18.2 

341.8 

1-14-57 

14.2 

345.8 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G«145 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLA?N  ORANfiE  COUNTY 


State  Wen 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surfacOf 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA    ANA    NARROWS    BASIN 

3S/08W«32D01  S     360,0 
CONT, 


3S/08W-33C01  S     361,0 


3S/08W»34C01  S     370,0 


1-21=57 

12c8 

347,2 

1-28=57 

11.5 

348.5 

2-04-57 

1162 

348,8 

2-11-57 

1092 

549.8 

2-18-57 

10s2 

349.8 

2-25-5-? 

10.0 

350.0 

3-04-57 

9.6 

350.4 

3-11-57 

968 

350.2 

3-18-57 

9.4 

350.6 

4-01-57 

9«& 

350.4 

4-05-57 

10,5 

349.5 

4=l5c.5T 

11.0 

349.0 

4-22-57 

11.2 

348.8 

4-29-57 

10.8 

349.2 

5-06-57 

12.0 

348,0 

5-13-57 

23.0* 

33T.0 

5-21-57 

13.9 

346.1 

5-27-57 

24.5* 

335.5 

6-03-57 

25.0* 

335.0 

6-: 0=57 

26.0* 

334,0 

6-i?-57 

26.0* 

334.0 

6=23-57 

27.0* 

333.0 

7-01.-57 

27.0* 

333.0 

7-08-57 

27.5* 

332.5 

7-15-57 

35.5* 

324.5 

7-0  2-56 

7.6 

353.4 

8-0  2-56 

7.7 

353,3 

9-06-56 

648 

354.2 

10-02-56 

6.3 

354,7 

11-01-56 

7.4 

353.6 

1-03-57 

7,8 

353.2 

2-01-57 

6.7 

354,3 

3-0  5-57 

6.6 

354,4 

4-04-57 

7.1 

353.9 

5-09-57 

7.4 

353.6 

6-06-57 

7.4 

353.6 

7-0  2-56 

9.4 

360.6 

8-02-56 

8.9 

361.1 

9-06-56 

8e8 

361.2 

10-02-56 

8.6 

361.4 

11-01-56 

9.1 

360.9 

12-07-56 

9.4 

360.6 

1-03-57 

9.3 

360.7 

4715 


3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-146 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 
elev., 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 


3S/08W-34C01  S 
CONT« 


370,0 


3S/08W-35B01    S 


400,0 


3S/08W-35B02    S 


400,0 


3S/09W-33H01    S 


255*7 


2-01^57 

8« 

.9 

361i 

1 

3-05-57 

9< 

.1 

360, 

>9 

4-04-57 

9. 

» 1 

360, 

>9 

5-09=^57 

9« 

.5 

360, 

.5 

6-06-57 

9. 

.6 

360. 

4 

7-02-56 

45« 

.2 

354, 

.8 

8-02-56 

424 

i4 

357, 

>6 

9-06-56 

41< 

»5 

358, 

.5 

10-02-56 

41, 

.1 

358, 

9 

11-01^56 

43< 

»5 

356, 

•  5 

12-0  7-56 

42< 

.2 

357, 

.8 

1-03=57 

42  ( 

.1 

357, 

»9 

2-01-57 

41 

.8 

358. 

,2 

3-05-5T 

41< 

.9 

358. 

.1 

4-04-57 

42 

»2 

357. 

►  8 

5-09-57 

42i 

►  2 

357. 

.8 

6-06-57 

42. 

s2 

357. 

.8 

7-02-56 

28. 

.1 

371. 

.9 

8-02-56 

28. 

.1 

371. 

i9 

9-06-56 

27 

i2 

372. 

.8 

10-02-56 

27 

.2 

372 

.8 

11-01-56 

26 

»0 

372 

lO 

1-03-57 

27 

i8 

372. 

.2 

2-01-57 

27. 

►  7 

372 

.3 

3-05-57 

27 

>d 

372 

i2 

4-04-57 

28 

»9 

571 

il 

5-09-57 

28 

.0 

372 

•  0 

6-06-57 

28 

il 

371 

•  9 

7-03-56 

61 

•  5 

194 

•  2 

8-02-56 

65 

•  2 

190 

.5 

9-04-56 

69 

»9 

185 

.8 

10-04-56 

73 

.2 

182 

.5 

11-01-56 

67 

i2 

188 

,5 

12-04-56 

57 

.3 

198 

.4 

1-04-57 

50 

►  3 

205 

i4 

2-04-57 

46 

,9 

208 

•  8 

3-04-57 

46 

i3 

209 

•  4 

4-0  2-57 

45 

»9 

209 

•  8 

5-02-57 

48 

.1 

207 

.6 

6-04-57 

46 

i4 

209 

►  3 

7-05-57 

45 

i9 

209 

i8 

3102 


3102 


3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-147 


GROUND  WATER  L^ELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  GRANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 
surface 
elev.j 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 
3S/09W-33O02  S     252*2 


6-27-56 

62*1 

190.1 

7-04-56 

63  «  5 

188.7 

7-11-56 

65.3 

186.9 

7"18"56 

66«9 

185.3 

7^25-56 

68e5 

183e7 

8-01--56 

69«7 

182.5 

8-05-56 

71el 

181«1 

8-ie-»56 

72  4  1 

180.1 

8-22-55 

73«3 

178.9 

8»29"56 

74  4  4 

177.8 

9-05-56 

7541 

177.1 

9-12-56 

7599 

176.3 

9-19-56 

76  0  5 

17597 

9-26-5S 

77*0 

175.2 

10-03-56 

76*6 

17596 

10-10-56 

74  «  5 

177*7 

10-17-56 

70.7 

181*5 

10-24-56 

64*7 

187.5 

10-31-56 

59  4  6 

192.6 

11-07-56 

56  a  1 

196*1 

11-14-S6 

52.3 

199.9 

11-21-56 

50.0 

202.2 

11-28-56 

476? 

204.5 

12-05-56 

47.0 

205.2 

12-12-56 

44  0  9 

207.3 

12-19-56 

43al 

209*1 

12-26-56 

41.8 

210.4 

i-02-57 

40.7 

211.5 

1-09-5? 

41.7 

210.5 

1-16-57 

42*6 

209.6 

1-23-57 

42.7 

209.5 

1-30-57 

43.1 

209.1 

2-06-57 

42«9 

209.3 

2-l3'"57 

43.0 

209*2 

2-20-57 

43*4 

208.8 

2-27-57 

43.6 

208.6 

3-06-57 

4345 

208.7 

3-13-57 

43.0 

209.2 

3-20-57 

42.9 

209.3 

3-27-57 

42.9 

209.3 

4-03-57 

43.6 

208.6 

4-10-57 

45.0 

207.2 

4-17-57 

47.3 

204.9 

4-24-57 

48*3 

203.9 

5-01-57 

48.4 

203.8 

3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-14R 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Wan 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 
elev.. 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 


3S/09W-33002  S 
CONT. 


252.2 


3S/09W-33O03    S 


253.0 


3S/09W-34G01    S 


267.0 


3S/09W-34J01  S 


274.4 


5=08=57 

464 

3 

205i 

9 

5-15-57 

43< 

(3 

208. 

9 

5-22-57 

41i 

5 

210. 

7 

5-29-57 

39i 

6 

212. 

6 

6-0  5-57 

38. 

8 

215. 

4 

6-12«»57 

38. 

8 

213, 

4 

6-19-57 

3Bt 

.3 

213. 

9 

6-26-57 

38i 

»0 

214. 

2 

7-03-57 

37, 

.7 

214. 

.5 

8-02-56 

74. 

7 

178. 

3 

9-04-56 

84. 

>8 

168. 

.2 

10-04-56 

81. 

.3 

171. 

.7 

11-01-56 

57. 

.9 

195. 

.1 

12-04-56 

45< 

.5 

207, 

»5 

1-04-57 

39  < 

»6 

213. 

.4 

2-04-57 

38. 

i9 

214. 

.1 

3-04-57 

45. 

:4 

207, 

,6 

4-02-57 

45. 

>8 

207, 

.2 

7-02-56 

32. 

sO 

235. 

>0 

8-02-56 

37. 

>7 

229, 

»3 

9-06-56 

43. 

>9 

223, 

.1 

10-02-56 

46 

»5 

220, 

.5 

11-01-56 

39. 

.6 

227, 

>4 

12-07-56 

28. 

.7 

238, 

.3 

1-03-57 

24* 

k4 

242, 

>6 

2-01 -=57 

23  < 

»1 

243, 

►  9 

3-05-57 

21. 

.7 

245, 

(3 

4-04-57 

20. 

»8 

246, 

i2 

5-09-57 

20, 

.6 

246, 

>4 

6-0  6-5  7 

18 

.0 

249, 

.0 

7-02-56 

30 

.3 

244, 

.1 

8-02-56 

37 

.5 

236 

•  9 

9-06-56 

45 

►  3 

229 

*1 

10-02-56 

46 

i3 

228 

.1 

11-01-56 

35 

.9 

238 

•  5 

12-07-56 

26 

•  1 

248 

i3 

1-03-57 

22 

.1 

252 

.3 

2-01-57 

20 

.9 

253 

•  5 

3-05-57 

19 

»7 

254 

.7 

4-04-57 

18 

•  8 

255 

.6 

5-09-57 

18 

.8 

255 

•  6 

6-06-57 

16 

.0 

258 

i4 

3102 


3102 


3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-149 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLMH  0RAN6E   COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 
3S/09W-34Kni    S  267^0 


3S/09W-34L01  S 


263«3 


3S/09W-34L02    S 


260*8 


7-07-56 

33.0 

234.0 

8-02^56 

40  «  5 

226*5 

9-06-56 

48«3 

218.7 

10-02-56 

4862 

218e8 

11-01-56 

35e2 

231.8 

12-07-56 

25.4 

241.6 

1-03-57 

2164 

245*6 

2-01-57 

20«7 

246.3 

3-05-57 

19«5 

247  c  5 

4-04»57 

18*8 

248.2 

5-09-57 

18*6 

248.4 

7-0-^-56 

34«7 

228*6 

9-04-56 

51«8 

211.5 

10-04-56 

49«3 

214*0 

12-04-56 

28*0 

235o3 

1-04-57 

21.9 

241.4 

2-04-57 

19.0 

244.3 

3-04-57 

18.8 

244  a  5 

4-02-37 

1842 

245*1 

5-02-57 

20.6 

242  .  7 

6-27-56 

35.6 

??5«2 

7-18-56 

40  «  7 

220.1 

7-25-56 

41*8 

219.0 

8-03-56 

44.9 

215*9 

8-15-56 

47<,8 

213.0 

8-22-56 

48.1 

212.7 

9-i2"'55 

51*8 

209*0 

9-19-56 

52.7 

206.1 

9-26-56 

52.4 

208.4 

lO-lT-56 

44*7 

216.1 

10-24-56 

41.1 

219*7 

lC-31-56 

37*6 

223.2 

11-07-56 

34.7 

226*1 

11-14-56 

32*3 

228.5 

11-28-56 

28.2 

232*6 

12-05-56 

27*0 

233*8 

12-12-56 

25*3 

235.5 

12-19-56 

23«.9 

236.9 

12-26-56 

22*7 

238.1 

1-02-5°^ 

22.0 

238.8 

1-09-57 

22*8 

236*0 

1-16-57 

22.6 

238*2 

1-23-57 

22.0 

238.8 

3102 


3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-150 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  woter 

surfoce, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

SANTA    ANA    NARROWS    BASIN 

3S/09W-34L02    S 

260.8 

1-30-57 

21.9 

238.9 

3102 

CONT. 

2-06-57 

21.6 

239.2 

2-13^57 

21.4 

239.4 

2-20-57 

21.4 

239.4 

2-27-57 

21.1 

239.7 

3-06-57 

20.7 

240.1 

3-13-57 

20.4 

240.4 

3-20-57 

20.4 

240.4 

4-03-57 

20.4 

240.4 

4-10-57 

21.0 

239.8 

4-24-57 

22.4 

238.4 

5-01-57 

22.5 

238.3 

5-08-57 

20.4 

240.4 

5-15-57 

18.9 

241.9 

5-22-57 

17.8 

243.0 

5-29-57 

17.0 

243.8 

6-12-57 

16.1 

244.7 

6-19-57 

16.5 

244.3 

6-26-57 

15.7 

245.1 

7-03-57 

15.5 

245.3 

3S/09W-34Mni    S 

260,0 

7_n3-56 

39.4 

220.6 

3102 

8-02-56 

43.1 

216.9 

9-04-56 

52.3 

207.7 

10-04-56 

53.3 

206.7 

11-01-56 

44.2 

215.8 

12-04=56 

33.5 

226.5 

l-04-=57 

27.4 

232.6 

2-04-57 

24.1 

235.9 

3-04-57 

25.2 

234.8 

4-02-57 

24.7 

235.3 

5-02-57 

27.1 

232.9 

6-04-57 

21.9 

238.1 

3S/09W-35N02    S 

276.5 

7-02-56 

32.6* 

243.9 

3102 

8-02-56 

41.5* 

235,0 

9-06-56 

50.2* 

226.3 

10-02-56 

44.4 

232.1 

11-01-56 

35.0 

241.5 

12-07-56 

25.2 

251.3 

1-03-57 

21.8 

254.7 

2-01-57 

20.5 

256.0 

3-05-57 

19.9 

256.6 

4-04-57 

19.1 

257.4 

5-09-57 

19.1 

257.4 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-151 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy- 

data 
coll. 

Slate  Wen 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

to  woter 
surface, 

surface 
elev., 

Feet 

Feet 

SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 
3S/09W-36F02  S     3054? 


3S/09W-36001  S     299^9 


3S/09W-36Rni  S     300.0 


3S/09W-36R0?  S     306,9 


7-02-56 

4o5 

301.2 

8-02-56 

6c7 

299,0 

9-06=56 

8c9 

296,8 

10-06-56 

6*1 

299,6 

11-01-56 

4,5 

301,2 

12-07-56 

3«7 

302,0 

1-03-57 

3c7 

302,0 

2-01 -=57 

3*2 

302.5 

3-05-57 

3«5 

302.2 

4-04-57 

3«6 

302,1 

5-09-57 

3e4 

302.3 

6-06-57 

3*5 

302.2 

7-02-56 

5,2 

294,7 

8-02-56 

6e6» 

293,3 

9-06-56 

8«8 

291,1 

10-02-56 

6.2 

293,7 

11-01-56 

4(87* 

295,2 

12-07-56 

3,9 

296,0 

1-03-57 

3«9* 

296,0 

2-01-57 

3,5 

296,4 

3-05-57 

3«6 

296,3 

4-04-57 

4.0 

295.9 

5-09-57 

3.9 

296,0 

6-06-57 

4,1* 

295,8 

7-0  2-56 

8,2 

291,8 

9-06-56 

10,1 

289.9 

10-02-56 

7,1 

292,9 

12-07-56 

5,6 

294,4 

2-01-57 

5*5 

294.5 

3-05-57 

5,6 

294,4 

4-04-57 

6,0 

294,0 

5-09-57 

5,7 

294,3 

7-02-56 

8,1 

298,8 

10-02-56 

6.8 

300,1 

11-01-56 

6.4 

300.5 

12-07-56 

6*4 

300,5 

1-03-57 

7*7 

299,2 

2-01-57 

6.8 

300,1 

3-05-57 

6.6 

300,3 

4-04-57 

7.1 

299,8 

5-09-57 

6,5 

300,4 

3102 


3102 


3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


52 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


Dist.  R.P. 

Wofer 

Agy. 
dato 

Stale  Well 

R.P.  elev.. 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface. 

elev.. 

coll. 

Feet 

Feet 

SANTA    ANA    NARROWS    BASIN 

4S/09W-01B03    S            299.2 

7-02-56 

19.3 

279.9 

3102 

8-02-56 

21.8 

277.4 

9-06-56 

25.0 

274.2 

10-02-56 

15*5 

283.7 

12-07-56 

9.9 

289.3 

1-03-57 

10.8 

288.4 

2-01-57 

8.5 

290.7 

3-05-57 

8.8 

290.4 

4»04-57 

10.9 

288.3 

5-09-57 

11.4 

287.8 

6-06-57 

14.9 

284.3 

4S/09W-01E01    S            288.8 

7-02-56 

11.2 

277.6 

3102 

8-02-56 

24.5 

264.3 

9-06-56 

30.4 

258.4 

10-02-56 

10.4 

278,4 

11-01-56 

6.9 

281.9 

12-07-56 

6.6 

282.2 

1-03-57 

5.6 

283.2 

2-01-57 

3.9 

284.9 

3-05-57 

3.9 

284.9 

4-04-57 

4.3 

284.5 

5-09-57 

4.1 

284.7 

6-06-57 

6.9 

281.9 

4S/09W-01E02    S            299,4 

7-02-56 

18.5 

280.9 

3102 

8-02-56 

27.2 

272.2 

9-06=56 

33.6 

265.8 

10-02-56 

20.3 

279.1 

11-01-56 

16.1 

283.3 

12-07-56 

14.6 

284.8 

1-03-57 

14.2 

285.2 

2-01-57 

12.4 

287.0 

3-05-57 

12.5 

286.9 

4-04-57 

13*3 

286.1 

5-09-57 

13.1 

286.3 

6-06-57 

16.4 

283.0 

4S/09W-01F03    S            318.7 

8-07-56 

43.5 

275.2 

3102 

9-06-56 

48.1 

270.6 

12-07-56 

30.2 

288.5 

1-03-57 

31.1 

287.6 

2-01-57 

28.5 

290.2 

3-05-57 

29.7 

289.0 

5-09-57 

32.3 

286.4 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 

G-153 

GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Disl.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA    ANA    NARROWS    BASIN 
4S/09W-01F04    S  320»6 


4S/09W'=01F05  S     322*5 


4S/09W-C1G01    S  3184? 


4S/09W==01M01    S  291 «  9 


4S/09W-02Ani    S  283.0 


8-0?-56 

46cl 

274.5 

9-06=56 

51.1 

269.5 

12-07-56 

32«8 

287.8 

2-01^57 

31«1 

289.5 

3-05-57 

32.0 

288«6 

5-09-57 

34 » 6 

286.0 

7-0?-56 

39.6 

282.9 

8-02-56 

44*8 

277.7 

9-06=56 

OR*C 

10-02-56 

4660 

276.5 

11-01-56 

40*8 

281.7 

12 -07-=  56 

3980 

283.5 

1-03-57 

37.6 

284.9 

2-0T-57 

36.3 

286.2 

3-05-57 

36.2 

286.3 

4-04-57 

36.6 

285.9 

5-09-57 

36.5 

286c0 

6-06-57 

37  e  5 

285.0 

7-02-56 

38.9 

279.8 

8-02-56 

44fi7 

274.0 

11-01-56 

35.7 

283.0 

12-07-56 

31«2 

287.5 

1-0  3^57 

32t4 

286.3 

2->0l-57 

29  «  5 

289.2 

5-09-57 

33.5 

285.2 

7-02-56 

12,5 

279.4 

8-02-56 

23«3 

268.6 

9-06-56 

29.6 

262.3 

10-02-56 

12*4 

279,5 

11-01-56 

8.1 

283.8 

12-07-56 

784 

284.5 

1-03-57 

7*3 

284.6 

2-01-57 

4.8 

287.1 

3-05-57 

5.0 

286.9 

4-04-57 

5.5 

286*4 

5_09-"57 

5.4 

286,5 

8-02-56 

38.7^^ 

244.3 

9-06-56 

31.5 

251.5 

10-02-56 

5.9 

277,1 

11-01-56 

3*5 

279,5 

12-07-56 

3.7 

279.3 

3102 


3102 


3102 


3102 


3102 


*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-154 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL  PLAIN  ORANGE  COUNTY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dole 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

SANTA  ANA  NARROWS  BASIN 


4S/09W-02A01  S 
CONT. 


283.0 


4S/09W-02A02  S 


286«0 


45/09W-02Bn2  S 


284,5 


4S/09W-n2Rn3  5 


280.9 


4S/09W-02H01  S 


286.8 


1-03-57 

4,7 

278. 

3 

2-01-57 

3.2 

279i 

8 

3-05^57 

3e0 

280  < 

.0 

4-04-57 

3«2 

279. 

8 

5-09-57 

3.0 

280. 

0 

6-06-57 

2.5 

280. 

.5 

8-07-56 

39»6* 

246. 

4 

9-06»56 

28*9 

257. 

.1 

10-02-56 

5.6 

280. 

.4 

11-01-56 

3.9 

282. 

►  1 

12-07-56 

4.0 

282. 

.0 

1-03-57 

5.2 

280. 

.8 

2-01-57 

3.8 

282. 

.2 

3-05-57 

3.7 

282. 

.3 

4-04-57 

3.9 

282. 

>1 

5-09-57 

3.3 

282. 

.7 

6-06-57 

3.2 

282 

.8 

7-07-56 

24.6* 

259 

i9 

8-02-56 

40.8* 

243 

.7 

9-06-56 

35.6* 

248, 

.9 

10-02-56 

9.7 

274 

.8 

11-01-56 

4.9 

279 

i6 

12-07-56 

5.0 

279 

i5 

1-03-57 

3.4 

281 

•  1 

2-01-57 

3.7 

280 

•  8 

3-0  5-57 

3.4 

281 

•  1 

4-04-57 

3.6 

280 

.9 

5-09-57 

3.4 

281 

•  1 

6-06-57 

3.1 

281 

.4 

8«n2-56 

35.6 

245 

•  3 

10-02=56 

21.5 

259 

.4 

11-01-56 

11.7 

269 

•  2 

12-07-56 

11.7 

269 

.2 

2-01-57 

8.0 

272 

i9 

3-05-57 

7.6 

273 

.3 

4-04-57 

7.7 

273 

.2 

5-09-57 

8.9 

272 

.0 

7-02-56 

8.9 

277 

»9 

8-02-56 

21.1* 

265 

•  7 

9-06-56 

29.4* 

257 

.4 

10-02-56 

9.2 

277 

.6 

3102 


3102 


3102 


3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-155 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN   ORANGE    COUNTY 


Dist.  R.P. 

Water 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dais 

to  water 

surface, 

Feet 

surface 
elev.. 
Feet 

Agy- 

data 
coll. 

SANTA    ANA    NARROWS    BASIN 

4S/09W-02H01 

S 

286.8 

ll-OT-56 

585 

281*3 

3102 

CONT. 

12-07-56 
1-03-57 
2-01 --57 
3-05-57 
4-04-57 
5-09-57 
6-06-57 

5o3 
4.3 

2.9 
3.0 
3.2 
3.2 
4.9 

?81.5 

282.5 
283.9 
283.8 
283.6 
283.6 
281.9 

4S/09W-02L01 

S 

331.9 

7-0P-56 

8-02-56 

9-06-56 

10-02-56 

11-01-56 

12-07-56 

1-03-57 

2-01-57 

3^.05-57 

4-04-57 

5-09=-57 

6-06-57 

50.5 
55.0 
61*1 
56.7 
51*4 
49.3 
48.0 
48,0 
48.1 
48.2 
48*0 
47.9 

281.4 
276,9 
270.8 
275.2 
280.5 
282.6 
283.9 
283.9 
283.8 
283.7 
283.9 
284,0 

3102 

4S/09W-03J01 

s 

310.0 

6-26-56 

7-26-56 

8-24-56 

9-25-56 

10-18-56 

il-20»56 

12-18-56 

1-22-57 

2-26-57 

3-26^57 

4-19-57 

3-23-57 

6-20-57 

34.9 
34»3 

42.7 
41*6 
36.0 
32c6 
31.2 
31.8 
31.6 
31.7 
32.0 
31.8 
31*1 

275.1 
275.5 
267.3 
268.4 
274.0 
277*4 
278.8 
278,2 
278.4 
278.3 
278.0 
278.2 
278.9 

3102 

4S/09W-03L01 

5 

304.3 

6-26-56 

7-26-56 

8-24-56 

9-25-56 

10-18-56 

11-20-56 

12-18-56 

1-22-57 

2-26-57 

57.6* 

59.3 

61.4* 

61.8 

57*9* 

51.0 

48.9* 

49.0 

48*3 

246.7 
245.0 
242.9 
242*5 
246.4 
253.3 
255.4 
255.3 
256.0 

3102 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-156 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

COASTAL    PLAIN    ORANGE    COUNTY 


Stote  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Wofer 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SANTA  ANA  NARROWS  RASIN 

4S/09W-n3L01    S  304,3 

CONT. 


4S/09W-03M01    S  301,3 


3-26-57 

48,0 

4-19-57 

48«2 

5-23-57 

48.4 

6-20-57 

47.1 

6-26-56 

60.5 

7-26-56 

62.3 

8-24-56 

65.2 

9-25-56 

62.8 

10-18-56 

60.4 

11-20-56 

52.4 

12-18-56 

49a4 

1-22-57 

49.6 

2-26-57 

49.7 

3-26-57 

49.1 

4-19-57 

49*4 

5-23-57 

50.2 

6-20-57 

46.9 

256.3 
256.1 
255.9 
257.2 

240.8 
239.0 
236.1 
238.5 
240.9 
248.9 
251.9 
251.7 
251.6 
252.2 
251.9 
251.1 
254.4 


3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximote  Reference  Point  elevation 


G-157 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


80200 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 
coll. 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

to  water 
surface, 

surface 
elev.. 

Feet 

Foef 

CHINO    BASIN 

80201 

1S/'04W^18F01 

5 

1099,4 

7«27~56 

196«0* 

903.4 

8"29'-56 

198,0* 

901.4 

9-2S-56 

200,0* 

899.4 

10-24'=56 

199eO* 

900.4 

11-29-56 

199  9  0* 

900.4 

12«29»56 

195«0* 

904s4 

1»30^57 

198»0» 

901.4 

2-28-5? 

198.0* 

901.4 

3-29-57 

200«0* 

899.4 

4-29-57 

199*0* 

900.4 

5-31-57 

200.0* 

899.4 

6-28-57 

200.0* 

899,4 

1S/04W-30L01 

S 

905c0 

12-10-56 

48,6 

856.4 

4-04-57 

47.1 

857,9 

10-17-57 

50.2 

854.8 

1S/05W-05A03 

S 

1409c9 

8-02-56 

338.6 

1071,3 

9-06-56 

344,8 

1065.1 

10-04-56 

342.5 

1067.4 

11-02-56 

365.6* 

1044.3 

12-04-56 

365.6* 

1044.3 

1-03-57 

337.5 

1072.4 

2-05-57 

320.6 

1089.3 

3-04-57 

317.1 

1092.8 

4-04-57 

315.5 

1094.4 

5-06-57 

328.2 

1081,7 

5-30-57 

333o3 

1076.6 

^-03-57 

337.5 

1072.4 

1S/05W»06J01 

s 

1364,0 

9-06-56 

541.5 

822.5 

12-06-56 

539.5 

824.5 

3-05-57 

542.2 

821.8 

5-30-57 

544.8 

819.2 

1S/05W-07N01 

s 

1236,4 

9-07-56 

458.4* 

778.0 

12-06-56 

445.0 

791,4 

3-04-57 

445.7 

790.7 

5-30-57 

445.0 

791,4 

1S/05W-07R01 

s 

1248,8 

9-07-56 

444.6 

804,2 

12-06-56 

445.1 

803.7 

3».04-57 

443.4 

805.4 

5-31-57 

444.7 

804.1 

3100 


3100 


4706 


4706 


4706 


4706 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-158 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    SANTA    AlMA    VAULEY 


Stats  Welt 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 
elev., 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHINO    BASIN 

1S/05W-15G01 

S 

1175.8 

3-22-56 
11-27-56 

325.0* 
330.0* 

850.8 
845.8 

3100 

1S/05W-16C01 

S 

1227,3 

9=07-56 

10-02-56 

11-01-56 

12-06-56 

3-04-57 

3-29-57 

5-07-57 

5-30-57 

7-03^57 

392.4 
395.0 
394.3 
394.5 
394.7 
394.9 
395.6 
395*6 
315.8* 

834.9 
832.3 
833.0 
832.8 
832.6 
832.4 
831.7 
831.7 
911.5 

4706 

1S/05W-16J01 

s 

1180.8 

9-07-56 

12-06-56 

3-04-57 

5-30-57 

339.5* 
337.7 
337.7 
337,2 

841.3 
843.1 
843.1 
843.6 

4706 

lS/05W-i9A01 

s 

1156.9 

9=07-56 

12-06-56 

3-04=57 

3  71.5* 
371,5* 
360.4 

785.4 
785.4 
706.5 

4706 

3-0a-57 

360.4 

796,5 

3100 

5-30-57 

368.5* 

788.4 

4706 

9-03-57 

369.7 

787.2 

3100 

1S/05W-19D01 

s 

1142,5 

9-07-56 

12-06-56 

3-04-57 

5-30-57 

350.6 
350.7 
350,9 
351.4 

791.9 
791.8 
791.6 
791.1 

4706 

lS/05W-19jni 

s 

1107,5 

9-07-56 

12-06-56 

3-05-57 

5-30-57 

311.7 
310.1 
310.6 
311.0 

795.8 
797,4 
796,9 
796,5 

4706 

1S/05W-20001 

s 

1157,0 

11-27-56 

373. n 

784.0 

3100 

1S/05W-22E01 

s 

1107,7 

9-14-56 
10-12-56 

265.1 
265.3 

842.6 
842.4 

5713 

1108.1 

11-02-56 

285.1* 

823.0 

3100 

1107.7 

11-16-56 

266.0 

841.7 

5713 

1108.1 

12-03-56 

266.0 

842,1 

3100 

1107.7 

12-13-56 

266.1 

841.6 

5713 

1108.1 

1-03-57 

266.0 

842.1 

3100 

1107,7 

1-18-57 

265.8 

841,9 

5713 

*      Questionable  meosurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


6-159 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Fee» 

Date 

to  water 
surface. 

surface 
elev., 

Agy- 

data 

Feet 

Feet 

coll* 

CHINO    BASIN 

lS/n'5W"?2Eni    s 

no8«i 

2-05-57 

?66«2 

841*9 

3100 

CONT. 

1107e7 

2-15»57 

26693 

841*4 

5713 

1108*1 

3-05-57 

26661 

842*0 

3100 

1107*7 

3-15-57 

?66«3 

841,4 

5713 

1108*1 

4-0  2-57 

266.0 

842.1 

3100 

1107,7 

4-19-57 

266*8 

840,9 

5713 

1108.1 

5-02-57 

266«4 

841*7 

3100 

1107,7 

5-10-57 

266.6 

840*9 

5713 

1108*1 

6-04-57 

266*8 

841*3 

3100 

Il07o7 

6-15-57 

266.8 

840*9 

5713 

1S/05W-29A01    S 

1082,4 

8-02-56 

261.1 

821*3 

3700 

9-02-56 

261*3 

821*1 

10-02-56 

262*2 

820*2 

11-02-56 

261.1 

821*3 

11-27-56 

243*0 

839*4 

3100 

12-02-56 

263.1 

819.3 

3700 

1-0  2-57 

261.3 

821*1 

2-0  2-57 

262a3 

820*1 

3-02-57 

265.3 

817*1 

4-02-57 

264*3 

818*1 

4-08-57 

263*0 

819*4 

3100 

5-02-57 

263*1 

819.3 

3700 

6-02-57 

263*3 

819.1 

1S/05W-30LO1    S 

1048s6 

7-09-56 

265*4 

783.2 

3100 

8-02-56 

267*0 

781.6 

9-0  5-5S 

266*0 

782*6 

1050.0 

9^07-56 

258*3 

791.7 

4706 

1048.6 

11-02-56 

251.0 

797*6 

3100 

12-03-56 

261.6* 

787,0 

1050.0 

12-06-56 

258,9 

791.1 

4706 

1048.6 

1-03-57 

258.0 

790*6 

3100 

2-05-57 

237*9 

790*7 

3-05-57 

258*2 

790*4 

1050.0 

3-05-57 

259*1 

790.9 

4706 

1048.6 

4-0  2-5? 

258*1 

790*5 

3100 

. 

5-01-57 

259*6 

789.0 

1050,0 

5-30-57 

259*6 

790*4 

4706 

1048.6 

6-04-57 

259*8 

788*8 

3100 

lS/06W-04Pni    s 

1194.6 

3-1^-56 

423*0 

771*6 

3100 

3-30-56 

423*3 

771.3 

7-17-56 

434*6* 

760.0 

3-12-57 

423*0 

771.6 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G«160 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VAkLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy- 

cJata 
coll. 

State  Wen 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

to  water 
surface. 

surface 
elev.. 

Feet 

Feet 

CHINO    BASIN 

1S/06W-11B01 

s 

1246.5 

9-07-56 

12-06-'56 

3-05-57 

5-30-57 

479c4 
476.0 
451.7 
453.6 

767.1 

770.5 
794.8 
792.9 

4706 

1S/06W-11N01 

s 

1165.8 

9-07-56 

12-06-56 

3-05-57 

5=3n-57 

394.5* 

394.0* 
394.5* 
394.5* 

771.3 
771.8 
771.3 
771.3 

4706 

1S/06W-12PO1 

s 

1210.5 

9-07-56 

12-06=56 

3-05-57 

5-30-57 

423.8 
423*8 
423.8 
423.5 

786.7 
786.7 
786.7 
787.0 

4706 

1S/06W-16A01 

s 

1112.6 

8-10=56 

9-20=56 

10-22-56 

11-19-56 

12-26-56 

1-12-57 

2-08-57 

3-12-57 

4-08-57 

5-10-57 

6-16-57 

354.1 
3  54.1 
354c5 
356.6 
352.0 
350.1 
352.1 
352.1 
354.6 
355.6 
350.6 

758.5 
758.5 
758.1 
756.0 
760.6 
762.5 
760.5 
760.5 
758.0 
757.0 
762.0 

4710 

1S/06W-16L01 

s 

1091c 6 

1-12-56 
2-06-56 
3-16-56 
4-10-56 
5-10=56 
6-13-56 
8-10-56 
9-20-.56 
10-22-56 
11-19-56 

327.2 
326.2 
328.2 
327.7 
328.5 
329.9 
331.8 
330.2 
333.4 
331.8 

764.4 
765.4 
763.4 
763.9 
763.1 
761.7 
759.8 
761.4 
758.2 
759.8 

4710 

11-27-56 

380.4 

711.2 

3100 

12-26-56 

330.9 

760.7 

4710 

1-12-57 

330.0 

761.6 

2-08-57 

333.0 

758.6 

3-12-57 

331.7 

759.9 

1076.0 

if-n5-57 

340.0* 

736.0 

3100 

1091,6 

4-08-57 
5-10-57 

333.0 
333.0 

758.6 
758.6 

4710 

*      Quesilonoble  mea 

surement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 

G-161 

GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VAkLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 

data 
coll. 

Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

to  water 
surface, 

surface 
elev.. 

Feet 

Feet 

CHINO  BASIN 


1S/06W~16L01 

S 

1091«6 

6-16-57 

333.0 

758.6 

4710 

CONTa 

1S/06W-20B01 

S 

1046,8 

1-0^-57 
2-05-57 
3-05-57 
4-02-57 
5-01^=57 
6-04-57 

?97.9 
296.6 
296.6 
295.7 
296.6 
301*4 

?48«9 
750.2 
750.2 
751.1 

750,2 
745.4 

3100 

1S/06W-23D01 

s 

1079«8 

9-07-56 

12-06-56 

3-05-57 

5-30-57 

301.9 
302.4 
302.4 
502.6 

777,9 
777,4 
777.4 
777.2 

4706 

1S/06W-25C01 

s 

1052e6 

9-07-56 

12-06-56 

3-05-57 

5„3n»57 

270.6 
270*7 
270.5 
271«0 

782  .  0 
781.9 
782.1 
781,6 

4706 

1S/06W-26C01 

s 

1024c9 

9-07--56 

12-06-56 

3-0  5-57 

5-31-57 

250  «  3 
250.5 
251.0 
252.1 

774.6 
774.4 
773.9 
772.8 

4706 

1S/06W-27L01 

s 

959»0 

9-07-56 

201.6* 

757.4 

4706 

958e9 

10-05-56 
ll~0?>-56 

12-03-56 

202.5 
200.9 
201.8 

756.4 
758.0 
757  cl 

3100 

959,0 

12-06-56 

201.9* 

757.1 

4706 

958c9 

1-03-57 

2-05-57 

201.2 
202.1 

757.7 
756,8 

3100 

959*0 

3-05-57 

202.2* 

756.8 

4706 

958,9 

3-05-57 
4-0  2-57 
5-01-57 

202.1 
202»0 
202.5 

756,8 
756.9 
756,4 

3100 

959,0 

5«30-57 

203.0* 

756,0 

4706 

958,9 

6-04-57 

203.9 

755.0 

3100 

1S/06W-29001 

s 

974,6 

11-27-56 
4-08-57 

DR.O 
DR.O 

3100 

1S/06W-31M01 

s 

861,8 

7-09-56 

8-02-56 

9-05-56 

10-05^56 

190.3 
190.9 
191.3 
191.0 

671.5 
670.9 
670.5 
670.8 

3100 

Questionable  meosurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G'-162 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 
elev., 
Feel 

Agy. 
data 
coll. 

CHINO    BASIN 

1S/06W-31MO1 

5 

861.8 

n-n?-56 

190,2 

671.6 

3100 

CONT. 

12-03-56 
1-03-57 
2-05-57 
3-05-57 
4-02-57 
5-01-57 
6-04-57 

199.8* 

191.0 

190.5 

190.4 

190.9 

192.0 

191.4 

662.0 
670.8 
671.3 
671.4 
670.9 
669,8 
670.4 

1S/06W-32A01 

5 

901.8 

11-30-56 
4-04-57 

170.0 
170.5 

731.8 
731.3 

3100 

15/06W-33Bni 

S 

910,9 

11-30-56 
4-04-57 

173.0 
176c4 

737.9 
734,5 

3100 

lS/06W-33Hni 

5 

910.5 

3-09-56 

11-29-56 

4-04-57 

166.8 
169.0 
169.3 

743.7 
741.5 
741.2 

3100 

1S/06W-33M01 

S 

868,1 

7-09-56 

8-0  2-56 

9-05-56 

10-0  5-56 

11-02-56 

12-03-56 

1-03-57 

2-05-57 

3-05-57 

4-0  2-57 

5-01-57 

6-04-57 

148.8 
141.8 
142.0 
142.0 
141.8 
142.4 
142.3 
141.5 
142.5 
142.5 
143.0 
143.6 

719.3 
726.3 
726.1 
726.1 
726.3 
725.7 
725.8 
726.6 
725.6 
725.6 
725.1 
724.5 

3100 

1S/06W-34B01 

S 

937,5 

4-10-57 
10-14-57 

183.6 
185.6 

753.9 
751.9 

3100 

1S/06W-34M01 

5 

882,9 

11-29-56 
4>04-57 

139.0 
143.4 

743.9 
739.5 

3100 

15/06W-34P01 

S 

865.0 

4-04-57 

116.8 

748.2 

3100 

1S/06W-35A01 

S 

962.5 

11-30-56 
4-04-57 

186.0 
186.7 

776.5 
775.8 

3100 

1S/06W-36D01 

S 

979,9 

11-30-56 

201.5 

778.4 

3100 

12-06-56 

201.6 

778.3 

4706 

*      Questionable  measurement 

'*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-163 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


Disf.  R.P. 

Water 

State  Well 

R.P.  elev.. 

Date 

to  woter 

surface 

Agy. 
duta 

Number 

Feel 

surface. 
Feet 

elev.. 
Feet 

coll. 

CHINO    BASIN 

1S/06W-36D01 

S 

979,9 

3-05-57 

201c4 

778  *  5 

4706 

CONT« 

5-31-57 

202*6 

777.3 

1S/07W-01A01 

S 

1328,0 

4„ir)-57 

495*0 

833*0 

3100 

1S/07W-08N01 

S 

1212.8 

5-06-57 
6-03-57 
7-01-57 
8-05-57 

572*0* 
572.0* 
580.0* 
582c0* 

640*8 
640.8 
632.8 
630.8 

4205 

1S/07W-14E01 

S 

1081«0 

9-0-!-56 
12-31-56 
1-0  2-57 
2-01-57 
4-01-57 
5-01^57 
6-05-57 

396*0* 

343.0 

395*0* 

349*0 

349*0 

351*0 

393*5* 

685*0 
738.0 
686.0 
732.0 
732*0 
T30.0 
687o5 

4702 

1S/07W-17E01 

S 

Il55c0 

8-0  1-56 

9-04-56 

11-05-56 

12-03-56 

460*3* 
462*6* 
462.6* 
444*1 

694.7 
692.4 
692*4 
710.9 

4205 

1S/07W-17J01 

S 

1128«4 

6-27-56 
7-11-56 
7-25-56 
8-07-56 
8-28-56 
9-12-56 
9-25-55 
11-14-56 
11-28-56 
12-12-56 
1-03-57 
1-16-57 
1-30-57 
2-12-57 
2-26-57 
3-11-57 
3-26-57 
4-15-57 
5-07-57 
5-21-57 
6-04-57 

472.8 

475*1 
475.1 
477*4 
477*4 
477*4 
477.4 
477*4 
479.8 
478*6 
475*1 
476*3 
470.5 
470.5 
470.5 
469*4 
468*2 
475.1 
469.4 
469.4 
469.4 

655.6 
653.3 
653*3 
651.0 
651.0 
651.0 
651.0 
651.0 
648.6 
649.8 
653.3 
652.1 
657.9 
657*9 
657.9 
659.0 
660*2 
653.3 
659.0 
659.0 
659.0 

4714 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-164 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    SANTA    ANA    VALLEY 


Disl.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 
coll. 

Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feel 

Date 

lo  waler 
surface, 

surface 
elev.. 

Feet 

Feet 

CHI  NO    BASIN 
lS/07W-lfiFni    s 

1S/07W-19D01    S 


1S/07W-19D02    S 


1173.5 

3-23-»56 

?91.0* 

1080,0 

6-^27-56 

401.0 

7-11-56 

400.2 

7»25"56 

402.5 

8=.07-'56 

409.3* 

8»28»56 

411.7* 

9-12-56 

402.4 

9-25-56 

404.7 

10-09«'56 

411.7* 

10-23-56 

414.0* 

11-14-56 

404.7 

ll-28»56 

404.7 

12-12-56 

401*3 

1-03-57 

418.6* 

1-16-57 

406.5 

1-30^57 

403.0 

2-12-57 

405.7 

2-26-57 

404.7 

3-11-57 

404.5 

3-26»57 

404.0 

4-15-57 

395.5 

5^07-57 

402.4* 

5-21-57 

404.5 

6„n4-57 

401.3* 

6-24^57 

394.3 

7-10-57 

418.6* 

1092,0 

9-25-56 

428.2* 

10-09-56 

413.2 

10-23-56 

414.4 

11-14-56 

430.6* 

11-28-56 

430.6* 

12-12-56 

412.1 

1-03-57 

413.2 

1-16-57 

411.0 

1-30-57 

410.5 

2-12-57 

410.0 

2-26-57 

409.5 

3-11-57 

409.5 

3-26-57 

409.2 

4-15-57 

414.4* 

5-07-57 

409.5 

5-21-57 

409.5 

6-24-57 

420.2* 

P82* 

5         3100 

679, 

0         4714 

679. 

8 

677, 

5 

670, 

n 

668, 

3 

677, 

6 

675, 

.3 

668, 

3 

666, 

>0 

675, 

.3 

675, 

.3 

67B< 

.7 

661, 

i4 

673, 

,5 

677 

fcO 

674, 

»3 

675, 

.3 

675, 

i5 

676 

»0 

684, 

.5 

677, 

.6 

675 

.5 

678, 

.7 

685, 

.7 

661 

>4 

663 

,8         4714 

678 

•  8 

677 

.6 

661 

.4 

661 

•  4 

679 

.9 

678 

i8 

681 

lO 

681 

•  5 

682 

»0 

682 

.5 

682 

.5 

682 

»8 

677 

•  6 

682 

•  5 

682 

.5 

671 

.8 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-165 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


State  Wen 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surfacBi 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHINO    BASIN 

lS/07W-19Dn2    S 

1092«0 

7-in-57 

423*6* 

668.4 

4714 

CONT. 

1S/07W-20A02    S 

1072,4 

8-27»56 

396.0 

676*4 

4202 

9-24-56 

397.0 

675,4 

l-21-=57 

399.0 

673.4 

1-28-57 

399.0 

673.4 

2-11-57 

399.0 

673,4 

2-25-57 

399.0 

673.4 

3-04-57 

399*0 

673.4 

3-25-57 

399.0 

673.4 

4-01-57 

399.0 

673.4 

4-15-57 

399.0 

673.4 

4-29-57 

399.0 

673*4 

5-06-57 

399.0 

673.4 

5-20-57 

399.0 

673.4 

6-10-57 

400.0 

672,4 

lS/07W-20An3    S 

1057, n 

8-27-56 

383.0 

674*0 

4202 

9-24-56 

384.0 

673.0 

1-21-57 

386.0 

671.0 

1-28-57 

385.0 

672*0 

2-11-57 

385.0 

672*0 

2-25-57 

385.0 

672.0 

3-04-57 

355.0 

672*0 

3-25-57 

384.0 

673,0 

4-01-57 

385.0 

672*0 

4-15-57 

385,0 

672*0 

5-06-57 

384.0 

673*0 

5-20-57 

385.0 

672*0 

6-10-57 

386.0 

671.0 

lS/07W-210ni    s 

1056,7 

8-27-56 

380.0 

676*7 

4202 

9-24-56 

380,0 

676*7 

1-21-57 

383.0 

673*7 

1-28-57 

382.0 

674*7 

2-11-57 

381.0 

675*7 

2-25-57 

380*0 

676*7 

3-04-57 

378.0 

678,7 

3-25-57 

378.0 

678.7 

4-01-57 

378.0 

678.7 

4-15-57 

379.0 

677,7 

5-06-57 

378.0 

678.7 

5-20-57 

379.0 

677,7 

6-10-57 

380.0 

676,7 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-166 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANiA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Olst.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHINO    BASIN 

1S/07W-22C01  S 

1S/07W-23B01  5 

1S/07W-23M01  5 

1S/07W-26A01  S 

1S/07W-27D01  5 


1S/07W-28M01  S 


1S/07W-30001    S 


1019«6 

11-27-56 

357.0 

662*6 

3100 

4-08-57 

347.0 

672.6 

1029,9 

11-27-56 

310.0 

719.9 

3100 

4-08-57 

305.5 

724.4 

979«7 

3-2?'=56 

296.2 

683.5 

3100 

ll'-27«56 

265.5 

714.2 

4-08»57 

268.0 

711.7 

956,5 

11-27^56 

241.0 

715.5 

3100 

958,0 

8-27-56 

261.0 

697.0 

4202 

9-24-56 

263.0 

695.0 

10-22-56 

264.0 

694.0 

10-29-56 

262.0 

696.0 

11-26-56 

262.0 

696.0 

12-31=56 

262»0 

696.0 

1-14-57 

262.0 

696.0 

1-21-57 

264.0 

694.0 

1-28-57 

262*0 

696.0 

2-11-57 

262.0 

696.0 

2-25-57 

262.0 

696.0 

3-04-57 

262.0 

696.0 

3-25-57 

260.0 

698.0 

4-01-57 

260.0 

698.0 

4-15-57 

260.0 

698.0 

5-^6-57 

260.0 

698.0 

5-20-57 

260.0 

698.0 

6-10-57 

266.0 

692.0 

936,5 

11-27-56 

258.0 

678.5 

3100 

4-09-57 

258.4 

678.1 

921,6 

8-27-56 

266.0 

655.6 

4202 

9-24-56 

267.0 

654.6 

10-22-56 

268.0 

653.6 

11-26-56 

268.0 

653.6 

12-03-56 

267.0 

654.6 

12-31-56 

267.0 

654.6 

1-14-57 

267.0 

654.6 

1-21-57 

265*0 

656.6 

1-28-57 

264.0 

657.6 

2-11-57 

264.0 

657.6 

2-25-57 

264.0 

657.6 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


6-167 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHtNO  BASIN 


lS/07W"300ni    S 

921*6 

3_n4~57 

?63eO 

658*6 

4202 

CONT. 

3-25-57 

263«0 

658*6 

4-01-57 

2  64*0 

657*6 

4-15-57 

264*0 

657*6 

5-06-57 

264*0 

657*fe 

5-20-57 

264*0 

657*6 

6-10-57 

264.0 

657c6 

lS/07W-30Rni    5 

925*1 

8-27-56 

270en 

655.1 

4202 

9-24-56 

270*0 

655*1 

10-22-56 

272*0 

653*1 

11-26-56 

272.0 

653.1 

12-31-56 

2  71*0 

654.1 

1-14-57 

271*0 

654.1 

1-21-57 

269*0 

656.1 

1-28-57 

267*0 

658.1 

2-11-57 

267.0 

658.1 

2-25-57 

266.0 

659.1 

3-04-57 

2669O 

659.1 

3-25-57 

265*0 

660.1 

4-01-57 

266*0 

659*1 

4-15-57 

266.0 

659*1 

4-29-57 

267*0 

658.1 

5-06-57 

267.0 

658.1 

5-20-57 

268*0 

657*1 

6-10-57 

269.0 

656*1 

1S/07W-31M01    S 

863«4 

4-09-57 

175*0* 

688c4 

3100 

1S/07W-31R01    S 

853,7 

3-12-56 

199*9 

653.8 

3100 

12-04-56 

205*0 

648*7 

4-l0»57 

201*7 

652*0 

lS/07W"34Ani    5 

891.0 

8-27-56 

198*5 

692.5 

4202 

9-24-56 

199*0 

692.0 

10-22-56 

199.5 

691*5 

10-29-56 

190.0 

692*0 

11-26-56 

198*5 

692*5 

12-03-56 

198.0 

693*0 

12-31-56 

199.5 

691*5 

1-14-57 

199*5 

691*5 

1-28-57 

200.0 

691.0 

2-11-57 

200*0 

691.0 

2-25-57 

200.0 

691.0 

3-04-57 

200.0 

691.0 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-168 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    SANTA    ANA    VALLEY 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
cJata 
coll. 

CHTNO  BASIN 

1S/07W-34A01  S 
CONTt 


1S/07W-35B01    S 

1S/07W-35001    S 
15/08W-11R01    S 


1S/08W-12HO1    S 


1S/08W-12K01    S 


891,0 

3-25-57 

200cO 

691.0 

4202 

4-01-57 

200.0 

691.0 

5-06-57 

200.0 

691.0 

5-20-57 

200.0 

691.0 

6-10-57 

201.0 

690.0 

869.2 

11-30=56 

903.2 

666.0 

3100 

4-10-57 

208.4 

660.8 

827,7 

12-04=56 

177.0 

650.7 

3100 

1219,9 

1-02-57 

536. 0» 

683.9 

4205 

2-04-57 

536.0* 

683.9 

3-04-57 

534.0* 

685.9 

4-01-57 

530.0* 

689.9 

5-01-57 

530.0* 

689.9 

6-03-57 

534.0* 

685.9 

7-01=57 

536.0* 

683.9 

8-05-57 

540.0* 

679.9 

1275.0 

1-15-56 

5?2eO 

703.0 

1101 

3-15-56 

588.0* 

687,0 

4-16-56 

562.0 

713,0 

5-16-56 

564.0 

711.0 

6-15-56 

568.0 

707.0 

7-15-56 

570.0 

705.0 

8-06-56 

562.0 

713.0 

9-05-56 

574.0 

701.0 

10-05=56 

580.0 

695,0 

11-05-56 

546.0* 

729,0 

3719 

1-05-57 

554.0 

721.0 

1101 

5-23-57 

572.0 

703.0 

3719 

6-25-57 

575.0 

700.0 

7-05-57 

576.0 

699.0 

1255,0 

8-15-56 

579,0* 

676.0 

3719 

9-15-56 

577.0* 

678.0 

10-15-56 

578.0* 

677.0 

11-15-56 

580.0* 

675,0 

12-15-56 

584.0* 

671.0 

1-15-57 

552.0 

703.0 

2-22-57 

555.0 

700.0 

3-12-57 

549.0 

706.0 

4-15-57 

552.0 

703.0 

5-16-57 

550.0 

705.0 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-169 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SAIMTA    ANA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  wafer 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHINO    BASIN 


1S/08W-12K01    S 

1255*0 

6-16-57 

576  9  0* 

679.0 

3719 

CONT» 

7-I5--57 

578e0* 

677.0 

1S/08W-12P01    S 

1215.0 

8-06-56 

528.0 

687*0 

3719 

9^15^56 

578.0* 

637*0 

10-15»56 

534.0 

681.0 

11-05-56 

536.0 

679.0 

1-15-57 

528s0 

687.0 

2-2  2-57 

526  «0 

689.0 

3-12-57 

525.0 

690.0 

4-15-57 

525.0 

690.0 

5-16-57 

52S.0 

687*0 

6-25-57 

530.0 

685.0 

7-15-57 

558.0* 

657.0 

lS/08W-13Pni    s 

1115*0 

6-27-56 

428«0 

687.0 

4714 

7-11-56 

429.1 

685.9 

7-25-56 

429.1 

685*9 

8-07-56 

431.5 

683*5 

8-28-56 

431.5 

683*5 

9-12-56 

433«8 

681*2 

9-25-56 

436*1 

678.9 

10-09-56 

433*8 

681.2 

10-23-56 

43398 

681*2 

11-14-56 

434«9 

680.1 

11-28-56 

434«9 

680.1 

12-12-56 

44347 

671.3 

1-03-57 

431*5 

683.5 

1-16-57 

431.5 

683*5 

1-30-57 

424.5 

690.5 

2-12-57 

424.5 

690.5 

2-26-57 

423*4 

691*6 

3-11-57 

422.2 

692.8 

3-26-57 

421*6 

693*4 

4-15-57 

431.5* 

683*5 

5-07-57 

424.5 

690.5 

5-21-57 

422*2 

692.8 

6-04-57 

424.5 

690.5 

6-24-57 

424.5 

690.5 

7-10-57 

436.1 

678.9 

1S/08W»15002    S 

1048.4 

11-27-56 

318.0 

730.4 

3100 

1S/08W~22H01    S 

1026.7 

4-10-57 

369.0* 

657.7 

3100 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-170 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


S»a»e  Wen 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHINO  BASIN 
1S/08W-22K01  S 
1S/08W-23N01    S 

1S/08W-24F01  S 
1S/08W-25CO1  S 
15/08W-28jni  S 
1S/08W-31J01  S 

1S/08W-32G01  S 


15/08W-33Bni    S 
1S/08W-34L01    S 

1S/08W-35M01    S 


911,7 
985*6 

1032,0 
969,8 
895,0 
807,8 

819,0 


855,0 

829,4 

847„8 


1S/08W-36M01  S     868,3 


2S/05W-05R01    S  939,0 


11-28-56      260.0 


11-28-56 
4-09-57 


12-06=56 

4-09-57 

10-16-57 

3-13-36 
12-06=56 
1-05-57 
4-09-57 
4-12-57 
10-16-57 


3-13-56 
4-09-57 

3-29-56 
8-02-56 
1-03-57 
2-05-57 
3-0  5-57 
4-02-57 

3-12--56 

12-04-56 

4-10-57 

9-14-56 
11-16-56 
1-19-57 
3-15-57 
5-10-57 


360 
319 


4-09-57      363 


4-00-57      306 


3-27-56   246 


116 
120 
117 

161 
168 

171 
174 

171 
176 


12-04-56      212 


172 
185 

192 
195 
200 
196 
194 
196 

214 
218 
214 

198 
188 
184 
180 
179 


651, 

7 

3100 

625, 
666, 

6 
6 

3100 

669, 

,0 

3100 

663, 

8 

3100 

649, 

.0 

3100 

691, 
687, 

690, 

)6 
.5 

.8 

3100 

657, 
651. 
647, 
645, 
647, 
642, 

.4 

.0 
,7 
»0 
.8 
,3 

3100 

643, 

lO 

3100 

656, 
644, 

>7 
,2 

3100 

655, 

652 

647, 

651, 

653. 

651 

.5 
.8 
i2 

►  3 

(1 
lO 

3100 

653, 

650 

653 

.9 
i3 
.7 

3100 

740 
751 
754 
758 
759 

.8 

.0 
i8 
il 
»3 

5713 

25/05W-07F01    S  960,0 


10-11-56         45c5 


914,5 


4103 


Questionable  meosurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


6-171 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA   ANA   VAbLCY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHINO  BASIN 


2S/05W-07F01 

S 

960.0 

^«n4'>57 

43*4 

916.6 

4103 

CONT« 

2S/05W-07J01 

S 

868.0 

12-10-56 

4-04-57 

13*6 
13*6 

854.4 

854«4 

3100 

25/05^^-^16602 

S 

790^,0 

7-30-56 

9-03-56 
10~O9"56 
11-30-56 
1-10-57 
1-31-57 
3-07-57 
4-0  5-57 
6-07-57 
7-01-57 

30.5 
29.8 
30.2 
30*3 
30.3 
29*8 
29.5 
29.6 
29.5 
29.9 

759.5 

760*2 
759.8 
759.7 
759.7 
760.2 
760*5 
760.4 
760.5 
760.1 

4103 

2S/06W-03D01 

s 

846  «0 

11-29-56 
4-10-57 

105.0 
102*9 

741.0 
743*1 

3100 

2S/06W-05B01 

s 

845*8 

10-11  "-56 

1579  5 

688.3 

4103 

11-30--56 

165.0 

680.8 

3100 

4-04-57 

157.7 

688.1 

4103 

4-08-57 

158*0 

687.8 

3100 

10-14-57 

159.8 

686.0 

2S/06W-05B02 

s 

831.0 

10-11-56 

159.9 

671.1 

4103 

2S/06W-05B03 

s 

831,0 

11-30-56 

4-08-57 

10-14-57 

160*0 
160.0 
163.0 

671.0 
671.0 
668.0 

3100 

2S/06W^06F01 

s 

829.8 

11-30-56 
4-08-57 

170.0 
169.6 

659,8 
660.2 

3100 

2S/06W-06N01 

s 

805,6 

10-11-56 

154*9 

650.7 

4103 

803.6 

11-30-56 

150.5 

653*1 

3100 

805«6 

4-04-57 

149,8 

655.8 

4103 

803.6 

4-10-57 

1$2.6 

651.0 

3100 

2S/06W-07B01 

s 

792,6 

7-09-56 

8-02-56 

9-05-56 

10-05-56 

11-02-56 

12-03-56 

138.9 
139.8 
140*0 
140.6 
140*7 
140.3 

653*7 
652.8 
652.6 
652.0 
651.9 
652.3 

3100 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-172 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 
coll. 

Slate  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

to  water 
surface. 

surface 
elev., 

Feet 

Feet 

CHINO  BASIN 

25/n6w-n7Bni  s 

CONT. 


2S/06W-07Dni  S 

2S/06W-08A03  S 

2S/06W»08Cni  S 

2S/06W-08D01  5 

2S/06W-0800?  S 

2S/06W-1OPO1  S 


2S/06W-10OO1    S 
2S/06W-12D01    S 

2S/06W-15Cn2    S 

2S/06W-15D01    5 

2S/06W-16B01    S 
2S/06W-=16H01  S 


792,6 

1-03-57 

139i 

7 

652«9 

3100 

2-05»57 

139. 

5 

653«1 

3-0  5-57 

139. 

1 

653.5 

4-02-57 

138i 

5 

654.1 

5-01-57 

139« 

6 

653*0 

6-04-57 

140< 

1 

652.5 

783,2 

3-13-56 

122. 

7 

660.5 

3100 

11-30-56 

125. 

.5 

657.7 

4-08-57 

125« 

,5 

657,7 

772,6 

ll-3n»56 

121i 

.0 

651.6 

3100 

4-08-57 

119* 

>3 

653.3 

787,2 

11-30-56 

130. 

.0 

657.2 

3100 

4-08-57 

129. 

.5 

657,7 

785,3 

11-30-56 

134. 

»0 

651.3 

3100 

4-08-57 

132. 

.8 

652.5 

780.0 

10-11-56 

131. 

tO 

649.0 

4103 

4-«04-57 

129 

il^ 

650.3 

7A5.0 

10-11-56 

97, 

.1 

647.9 

4103 

12-10-56 

96. 

il 

648.9 

3100 

4-04-57 

94, 

.9 

650.1 

4103 

4-04-57 

94. 

•  9 

650.1 

3100 

741,0 

12-10-56 

76 

•  0 

665.0 

3100 

4-04-57 

78 

•  0 

663.0 

797,0 

10-11-56 

20 

t6 

776.4 

4103 

796,4 

4-04-57 

21 

.0 

775.4 

3100 

797,0 

4-04-57 

24 

i9* 

772.1 

4103 

738,0 

11-30-56 

114 

i5 

623.5 

3100 

4-11-57 

91 

►  8 

646.2 

725,0 

12-10-56 

DR 

•  0 

3100 

4-04-57 

DR 

.0 

743,8 

11-30-56 

120 

•  0 

623.8 

3100 

709,0 

12-10-56 

71 

.0 

638.0 

3100 

4-05-57 

69 

.9 

639.1 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-173 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHINO  BASIN 


2S/06W-16H01 

S 

709*0 

10-17-57 

76.2 

632.8 

3100 

CONT9 

2S/06W-16L01 

S 

728oO 

12-10-56 

4-05-57 
10-17-57 

93.8 

93*1 
9360* 

634.2 
634.9 
635«0 

3100 

2S/06W»l7Mni 

s 

716*0 

11-28-56 

4-03-57 

83  0  2 

80.0 

632.8 
636.0 

3100 

2S/06W-18A01 

s 

732  a 

10-11-56 
4-04-57 

90.6 
87.9 

641.5 

644.2 

4103 

2S/06W-18601 

s 

718.0 

11-29-56 
4-03-57 

90.7 
87.5 

627.3 

630.5 

3100 

2S/06W-18P01 

s 

702o6 

9-17-56 

90.1* 

612*5 

3102 

703,0 

12-04-56 

78.1 

624.9 

3100 

702*6 

3-11-57 

74.0 

628.6 

3102 

701c3 

4-01-57 

73.4 

627«9 

4103 

703.0 

4-03-57 

73.7 

629.3 

3100 

2S/06W-19F01 

s 

681.9 

12-04-56 

4-03-57 

62«6 

60.3 

6l9a3 
621.6 

3100 

2S/06W-20B01 

s 

706.0 

12-in»56 
4-05-57 

83.0 
79.8 

623.0 
626c2 

3100 

2S/06W-20H01 

s 

699.0 

10-10-56 
4-01-57 

71.8 
70.2 

627.2 
628.8 

4103 

2S/06W-20RO1 

s 

677.0 

tO-10-56 
4-01-57 

58.7 
57.5 

618.3 
619.5 

4103 

2S/06W-21D01 

s 

709.2 

4-05-57 
10-17-57 

81.4 
84.2 

627.8 
625.0 

3100 

2S/06W'-21DO? 

s 

707.2 

4-05-57 

81.2 

626.0 

3100 

2S/06W-21J01 

s 

666.2 

4-05-57 

39.9 

626.3 

3100 

2S/06W-21L01 

s 

701.3 

7-13-56 
7-26-56 
8-09-56 
8-23-56 
9-14-56 

87.4 
76.0 
78.0 
80.0 
DR.O 

613.9 
625.3 
625.3 
621.3 

3100 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation  ^"*  i  f  *r 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  «lev., 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHI  MO    BASIN 

2S/06W-21L01    S 
CONT. 


701,5 


25/06W-21001    S 


660eO 


2S/06W-22G01  S 
2S/06W-22L02  S 

2S/06W-23G01    S 
2S/06W-24H01  S 


692.0 


669.0 
669,2 
669,0 

730.3 


862,2 


10-0  2-56 

10-19-56 

10-31-56 

11-14-56 

ll-28-»56 

12-12=56 

1-04-57 

1-17-57 

2-01-57 

2-15-57 

3-13-57 

4-02-57 

5-02-57 

7-l'^-56 

7-26-56 

8-09-56 

8-23-56 

9-14-56 

10-02-56 

10-19-56 

10-31-56 

11-14-56 

11-28-56 

12-17-56 

1-04-57 

1-17-57 

2-01-57 

2-15-57 

3-13-57 

4-02-57 

5-02-57 

10-11-56 
4-04-57 

3-14-56 
10-11-56 
10-17-57 

10-11-56 
4-04-57 

4_04-57 


DRoO 
80«4 
77.1 
77.1 
77,1 
77.1 
77.0 
76*8 
77.2 
76.2 
77.0 
76  e  2 
78.8 

34e2 
33.4 
34.0 
34.5 
34.2 
34.0 
33.9 
34.3 
34.2 
34.4 
34.2 
34.1 
32.9 
32.8 
33.7 
33.5 
33.4 
34,1 

40.7 
43.0* 

25.6 

31.5* 

28.6 

33.0 
29.3 

70.5 


3100 


620.9 

62<f.2 

624.2 

624.2 

624.2 

624.3 

624.5 

624.1 

625.1 

624.3 

625.1 

622.5 

625.8 

3100 

626.6 

626.0 

625.5 

625.8 

626.0 

626.1 

625.7 

625.8 

625.6 

625.8 

625.9 

627.1 

627.2 

626.3 

626.5 

626.6 

625.9 

651.3 

4103 

649.0 

643.4 

3100 

637.7 

4103 

640.4 

3100 

697.3 

4103 

701.0 

791.7    4103 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-175 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VAkLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHI  MO    BASIN 

2S/06W='26D02 

S 

686*0 

10-11-56 
4-04-57 

36*4 
34*0 

649*6 

652.0 

4103 

2S/06W»28B01 

s 

648.9 

10-10-56 
4-m-57 

25*3 
25*0 

623,6 
623*9 

4103 

2S/06W-28E01 

s 

627s5 

4«ni^57 

14*8 

612*7 

4103 

2S/06W-29P01 

s 

608a 

7-13-56 

7-26-56 

8-09^56 

8-23-56 

10"02~56 

10-31-56 

ll«14-56 

11-28-56 

1-04-57 

1-17-57 

2-01-57 

2-15-57 

16.0* 

14*8 

16*4* 

15*0 

14*8 

15.0* 

14*0 

15*3* 

13.9* 

12*4 

11.2 

11.0 

592.1 
593*3 
591.7 
593.1 
593.3 
593.1 
594,1 
592.8 
594*2 
595.7 
596,9 
597*1 

3100 

3-ll'"57 

11*7* 

596*4 

3102 

3-13-57 

11*7 

596.4 

3100 

4-0  2-57 

12*9 

595.2 

5-02-57 

14*2 

593*9 

2S/06W-30B01 

s 

650,0 

10-10-56 
4-01-57 

DR*0 
52*7 

597*3 

4103 

2S/06W-30J02 

s 

652*9 

3-15-56 
9-17-56 

59*9* 
65*6* 

593*0 
587.3 

3102 

650,8 

12-10-56 

59*4 

591.4 

3100 

652,9 

3-11-57 

52*9 

600.0 

3102 

2S/06W-30R03 

s 

618,9 

10-10-56 
4-01-57 

23*4* 
23*4* 

595*5 
595*5 

4103 

2S/06W-31D01 

s 

630,0 

10-in>56 
4-01-57 

50*5 
45*2 

579.5 
584.8 

4103 

2S/06W-31D02 

s 

632,0 

12-10-56 

63*6 

568.4 

3100 

2S/06W-32G01 

s 

617,7 

9-19-56 
3-14-57 

DR*0 
DR*0 

3102 

2S/06W-34001 

s 

835*0 

10-08-56 

8*4 

826.6 

4103 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-176 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Wofer 

State  Wen 

R.P.  elev., 

Date 

to  water 

surface 

Agy. 
data 

Number 

Feet 

surface, 
Feel 

elev.. 
Feet 

coll. 

CHINO    BASIN 

2S/06W-34001 

S 

835,0 

4-08-57 

9.3 

825.7 

4103 

CONT» 

2S/07W-02D01 

S 

817e8 

12-03-56 
2-05-57 
3-05-57 
4-02-57 
9-03-57 

10-12-57 

178.8 
176.5 
177.1 
175.5 
181.9 
182.0 

639.0 
641.3 
640.7 
642.3 
635.9 
635.8 

3100 

2S/07W-02DO2 

S 

830.0 

7-0  2-56 

9-05--56 

10-05-56 

11-02-56 

12=03-56 

1-03-57 

2-0  5-57 

3-05-57 

4-02-57 

178.8 
179.5 
178.8 
178.6 
178.7 
177.7 
176.4 
177.1 
175.5 

651.2 
650.5 
651.2 
651.4 
651.3 
652.3 
653*6 
652,9 
654,5 

3100 

2S/07W-02E01 

s 

806,0 

l2»04-$6 
4-08-57 

157.0 
154.6 

649.0 
651.4 

3100 

2S/07W-02K01 

s 

802.2 

4^08-57 

152.7 

649.5 

3100 

2S/07W-03Ani 

s 

831.5 

12„n3-56 
1-03-57 
2-05-57 
4-02-57 
5-01-57 

179.8 
178.4 
177.6 
176.7 
178.7 

651.7 
653.1 
653.9 
654.8 
652.8 

3100 

2S/07W-04A01 

s 

837,4 

3-12-56 
12-04-56 

4-09-57 
10-16»57 

180.0 
178.5 
165.0 
183.5 

657.4 
658.9 
672.4 
653.9 

3100 

2S/07W-04P01 

s 

793,6 

12-04-56 

151.0 

642.6 

3100 

2S/07W-05J01 

s 

805,9 

3-12-56 
12-04-56 

4-09-57 
10-16-57 

154.4 
156.5 
160.3 
166.5 

651.5 
649.4 
645.6 
639.4 

3100 

2S/07W-05K01 

s 

810,0 

12-04-56 
4-09-57 

157.0 
161.3 

653.0 
648.7 

3100 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-177 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coil. 

CHI  NO  BASIN 

2S/07W-05L02  S 

2S/07W-06D01  S 

2S/07W-06E01  S 

2S/07W-06J02  S 

2S/07W»06l01  S 

2S/07W-08J01  S 

2S/07W-09M01  S 

2S/07W-09001  S 


2S/07W-10C01    S 

2S/07W=10H01  S 
2S/07W-10R01    S 

2S/07W'-11J01    S 

2S/07W-12001    S 
2S/07W-12E01  S 


817«6 

12-04=56 

164.5 

653.1 

3100 

4-11-57 

168.2 

649.4 

779*0 

10^16=57 

148.9 

630.1 

3100 

826e0 

12-04-56 

175.0 

651.0 

3100 

81268 

12-04-56 

176.0 

636.8 

3100 

4-08-57 

173.2 

639.6 

SIOaO 

4-in-57 

165.6 

644.4 

3100 

747«0 

4-08-57 

121.9 

625.1 

3100 

751s5 

12-04-56 

120cO 

631.5 

3100 

4-10-57 

122e5 

629.0 

77588 

3-12-56 

127.1 

648  0  7 

3100 

12-04-56 

135.3 

640.5 

4-08-57 

134^2 

641.6 

10-15-57 

140.2 

635.6 

777,6 

3-12-56 

128.0 

649.6 

3100 

12-04-56 

135.3 

642.3 

756*5 

4-08-57 

129.4 

627.1 

3100 

746.6 

11-30-56 

113.0 

633.6 

3100 

4-11-57 

112.4 

634.2 

10-15-57 

119.4 

627.2 

758»3 

12-04-56 

137.0 

621.3 

3100 

4-08-57 

128.8 

629.5 

790eO 

4-11-57 

145.2 

644.8 

3100 

779,0 

7-09-56 

140.4 

638.6 

3100 

8-02-56 

142.2 

636.8 

10-05-56 

141.0 

638.0 

12-03-56 

141.5 

637.5 

1-03-57 

OR.O 

2-05-57 

138.4 

640.6 

3-05--57 

138.2 

640.8 

4-02-57 

138.6 

640.4 

5-01-57 

141.1 

637.9 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-178 


CHINO    BASIN 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
doto 
coll. 

2S/07W-12E01 

S 

779«0 

6-04-57 

144. 

.3 

CONT. 

2S/07W-13G01 

S 

724.6 

12-04-56 

99( 

>4 

4-03-57 

94  < 

)6 

2S/07W-13L01 

S 

726,6 

n-3A-56 

100, 

,0 

4.-10^57 

104< 

>0 

2S/07W-13R01 

S 

707«0 

11-29-56 

83. 

>8 

4-03-57 

19, 

i9 

2S/07W-14K01 

S 

718e7 

12-06-56 

97, 

.2 

4-03-57 

92, 

)6 

2S/07W-15C01 

5 

725.2 

11-29-56 

91, 

.5 

4=04-57 

95, 

i6 

2S/07W-15E01 

S 

711.7 

11-29-56 

95, 

»7 

4-03-57 

89, 

>3 

2S/07W-15K01 

S 

710*9 

9-17-56 

95, 

.0 

12-03^56 

93, 

(3 

1-03-57 

93, 

•  6 

2-05-57 

88, 

i6 

3-05-57 

87, 

t4 

3-11-57 

86, 

i9 

4-02-57 

86, 

»6 

5-01«57 

89, 

.1 

2S/07W-16B01 

S 

722.3 

11-28-56 

102 

.1 

4-04-57 

94 

i6 

2S/07W-16D01 

S 

713.8 

11-30-56 

DR 

lO 

12-02-56 

96, 

»6 

4-04-57 

89, 

i5 

2S/07W-16P01 

s 

672.9 

11-30-56 

70 

»7 

2S/07W-17Dni 

s 

720,5 

12-02-56 

102 

.3 

4-04-57 

90, 

»9 

2S/'07W-17J0l 

s 

691.6 

9-17-56 

85 

i5 

3-12^57 

73 

>6 

2S/07W-17K01 

s 

683.9 

3-12-57 

67 

.9 

634. 

.7 

3100 

625. 

630. 

>2 

•  0 

3100 

625. 
622. 

.7 
>6 

3100 

623, 
627. 

.2 

.1 

3100 

621. 
626. 

.5 

1 

3100 

633. 
629. 

.7 
»6 

3100 

616, 
622. 

lO 
.4 

3100 

615, 
617. 
617, 
622, 
623, 
624, 
624, 
621, 

.9 
.6 
.3 
.3 
►  5 
.0 
.3 
.8 

3102 
3100 

3102 
3100 

620 
627 

.2 

i7 

3100 

617, 
624, 

i2 
.3 

3100 

602, 

•  2 

3100 

618 
629, 

•  2 
.6 

3100 

606 
618, 

.1 
»0 

3102 

616 

»0 

3102 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Poirtt  elevation 


6-179 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feel 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
dato 
coll. 

CHTNO  BASIN 

2S/07W-17L01  S 

2S/07W-17M01  S 

2S/07W-17001  S 

25/07W-18001  S 


2S/07W-19B01  S 


2S/07W-20K01  S 


2S/07W-21L01  S 
2S/07W-22E0i  S 
2S/07W-22K01  S 


692*1 

11»30~56 

92.3 

599.8 

3100 

12=-02--56 

84*1 

608.0 

687*8 

3»15»56 

70.0 

617.8 

3100 

12-04^56 

81.9 

605.9 

675*4 

11-30-56 

75e8 

599*6 

3100 

4-04-57 

77*9 

597*5 

675.8 

9-17»5S 

80*7 

595.1 

3102 

676.3 

12-02-56 

75.0 

601.3 

3100 

675.8 

3-12-57 

66.6 

609.2 

3102 

676.3 

4-04-=57 

74*9* 

601.4 

3100 

660.5 

11-30=56 

87*1 

573*4 

3100 

12-02-56 

76.0 

584.5 

651.9 

7-09-56 

67.5 

584.4 

3100 

8-01-56 

69*3 

582*6 

9-05-56 

70d0 

561*9 

10-09-56 

70s4 

581.5 

11-02-56 

70.2 

581.7 

12-03-56 

58.3 

593,6 

1-03-57 

56*9 

595.0 

2-05-57 

52*6 

599.3 

3-05-57 

50c9 

601.0 

4-02-57 

50.6 

601.3 

5-01-57 

57o0 

594.9 

6-04-57 

60.0 

591*9 

655.3 

11-29-56 

63.4 

591.9 

3100 

4-04-57 

52.3 

603.0 

670.3 

11-20-56 

68.7 

601.6 

3100 

4-03-57 

67.2 

603.1 

659.5 

8-02-56 

63.4 

596.1 

3100 

11-02-56 

62.0 

597.5 

12-03-56 

60.3 

599.2 

1-03-57 

54.1 

605.4 

3-05-57 

59.1 

600.4 

658.5 

3-11-57 

48.7 

609.8 

3102 

659.5 

4-02-57 

50.6 

608.9 

3100 

5-01^57 

53.6 

605.9 

6-04-57 

59.6 

599.9 

Questionable  measurement 

Approximate  Reference  Point  elevation  G"  180 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


State  Wetl 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coil. 

CHINO    BASIN 

2S/07W-22N01  S 

2S/07W-23K02  S 

2S/07W-24C01  S 

2S/07W-25D01  S 

2S/07W-25M01  S 

2S/07W-25O01  S 

2S/07W-26Ani  S 


2S/07W-26B01  S 

2S/07W-27J01  5 

2S/07W-27N01  S 

2S/07W-27P01  S 


6A4,2 


660,0 


698. 


654,7 


12-02-56 

53.0 

591,2 

4-0^-57 

44  «  4 

599,8 

12-06^56 

59,8 

600,2 

4-03^57 

56.1 

603,9 

12-06-56 

80,5 

618.0 

4-04'->57 

76,1 

622,4 

4-0  3-57 


OR.O 


625.0 

11«29»56 

41,5 

624«4 

4-01^57 

31.3 

625,0 

4-05^57 

32,1 

629.5 

11-20^56 

48.2 

4-03-57 

43.5 

661,0 

7-09-"56 

69,1 

8-02-56 

65.6 

9-05-56 

66,5 

10-05-56 

66.8 

11-02-56 

66.7 

12-03-56 

63,9 

1-03-57 

60.6 

2-05-57 

55,6 

3-05-57 

53.9 

4-02-57 

55.0 

5-01-57 

57.3 

6-04-57 

60,6 

7-02-57 

69,1 

9-03-57 

69,0 

10-01-57 

68.1 

652,4 

11-29-56 

55.6 

4-03-57 

49,6 

626,0 

9-17-56 

51.5 

625.0 

11-30-56 

32.5 

4-03-57 

34,2 

618,2 

11-30-56 

37.2 

607,5 

9-17-56 

33.8 

3-11-57 

20.7 

3100 


3100 


3100 


3100 


583* 

5 

3100 

593, 

1 

4103 

592, 

.9 

3100 

581< 

.3 

3100 

586. 

.0 

591, 

.9 

3100 

595, 

.4 

594, 

.5 

594, 

.2 

594, 

.3 

597, 

.1 

600, 

t4 

605, 

>4 

607, 

.1 

606, 

lO 

603, 

.7 

600, 

.4 

591 

.9 

592, 

.0 

592 

.9 

596 

.8 

3100 

602 

i8 

574 

i5 

3102 

592 

.5 

3100 

590 

i8 

581 

.0 

3100 

573 

,7 

3102 

586 

.8 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


6-181 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  alow., 
Fee» 

Dale 

Dist.  R.P. 

Io  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 

doto 
coll. 

CHTNO  BASIN 

2S/07W-27R01  S 

2S/07W-28D01  S 

2S/07W-28D02  S 


2S/07W"28Fni  S 


2S/07W-28N01  S 

2S/07W-29H01  S 

2S/07W-29K01  S 

2S/07W-30F01  S 

2S/07W-30G01  S 

2S/07W-30J01  S 

2S/07W-3nK01  S 


617.4 

10-0^-56 

41,2 

576.2 

4103 

632«2 

3-15-56 
9-17-56 

DRiO 
OReO 

3102 

631.5 

7-09-56 

46.9 

584,6 

3100 

8-0/ -56 

55.5* 

576.0 

9-0  5-56 

45*5 

586.0 

631.3 

9-17-56 

52,1* 

579,2 

3102 

631.5 

10-05-56 

45.8* 

585,7 

3100 

11-02-56 

49.3 

582,2 

12-03-56 

44.3 

587,2 

1-03-57 

41.8 

589,7 

2-05-57 

39.3 

592,2 

3-05-57 

36s8 

594.7 

631.3 

3-12-57 

36,2 

595,1 

3102 

631.5 

4-02-57 

35,3 

596,2 

3100 

5-01-57 

37.6 

593,9 

6-04-57 

40,7 

590.8 

622,9 

3-15-56 

36.2 

586.7 

3100 

11-29-56 

48.2 

574.7 

622,6 

3-12-57 

30,9 

591,7 

3102 

622*9 

4-03-57 

33.7 

589,2 

3100 

607,6 

11-29-56 

34«2 

573.4 

3100 

4-03-57 

24,3 

582,8 

621,2 

11-29-56 

46.3 

574.9 

3100 

4-03-57 

32.9 

588,3 

610.7 

9-17-56 

51.6 

559,1 

3102 

3-12-57 

23.9 

586,8 

586.9 

11-28-56 

32.5 

554.4 

3100 

4-03-57 

21.9 

565.0 

593*9 

11-28-56 

33.3 

560.6 

3100 

4-03-57 

22.4 

571,5 

583,0 

3-12-57 

4.4 

578.6 

3102 

588.3 

11-28-56 

26.8 

561.5 

3100 

4-03-57 

30.2 

558.1 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-182 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALlEV 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feel 

Agy. 
data 
coll. 

CHINO    BASIN 

2S/07W-30K02    S 

587.9 

9-18-56 

45*0 

542.9 

3102 

3-12-57 

19.4 

568.5 

2S/07W-30M01    S 

585,5 

3-1^-57 

18.0 

567.5 

3102 

2S/07W-31Bni    S 

573,7 

7-00=56 

25t4 

543.3 

3100 

8-02-56 

27.1 

546.6 

9-05-56 

28.0 

545.7 

573,2 

9-18-56 

30.9 

542.3 

3102 

573.7 

10-05^56 

28.5 

545.2 

3100 

11-02-56 

28.3 

545.4 

12»03-56 

26.7 

547.0 

1-03-57 

20.1 

553.6 

2-05-57 

13.6 

560.1 

3-05-57 

10.9 

562.8 

573.2 

3-l?-57 

10.6 

562.6 

3102 

573,7 

4-02-B7 

12.6 

561*1 

3100 

5-01-57 

15.2 

558,5 

6-04-57 

19.8 

553.9 

2S/07W-31E01    S 

555,9 

11-28-56 

25.4 

530.5 

3100 

4-03-57 

l?.l 

538.8 

2S/07W-31H01    S 

562,2 

6-25-56 

17.3 

544 , 9 

3100 

7-11-56 

18.2 

544,0 

7-25-56 

17.9 

544.3 

8-08-56 

18.4 

543.8 

8-22-56 

17.9 

544.3 

9-13-56 

19.9 

542.3 

10-01-56 

19.5 

542.7 

10-16-56 

19.4 

542.8 

10-30-56 

19.0 

543.2 

11-16-56 

19.2 

543.0 

11-28-56 

20.3 

541.9 

12-13-56 

20.0 

542  .  2 

12-28-56 

17.7 

544,5 

1-18-57 

16.0 

546.2 

1-31-57 

14.1 

548.1 

2-14-57 

13.3 

548.9 

3-12-57 

12.4 

549.8 

3-29-57 

12.5 

549,7 

4-10-57 

13.0 

549,2 

5-03-57 

13.5 

548.7 

2S/07W-31J01    S 

560,7 

7-n-56 

18.8 

541.9 

3100 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-183 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dale 

to  water 

surface. 

Feet 

surface 
elev., 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHINO    BASIN 

2S/07W»31J01    S 

560,7 

7-25-56 

2l«n 

539.7 

3100 

CONTs 

8-C8«56 

22.0 

538.7 

8-22-56 

21s2 

539.5 

9-13--56 

2167 

539,0 

10-01^56 

22,0 

538,7 

10-30-56 

21.6 

539.1 

11-16-56 

24  c  3 

536.4 

ll«-25'=56 

26.0 

534.7 

12-13-56 

22e0 

538.7 

12-28-56 

20,8 

539.9 

1-18-57 

20.0 

540.7 

1-31-57 

16.7 

544 . 0 

2-14-57 

16*5 

544.2 

3-12-57 

16.8 

543,9 

3-29=57 

18.8 

541,9 

4-10-57 

15.3 

545.4 

5-03-57 

16.2 

544.5 

2S/07W-31K01    S 

555,5 

7-25-56 

19.5 

536,0 

3100 

8-22-56 

18.0 

537,5 

9-13-56 

22.7 

532.8 

10-01-56 

22.2 

533.3 

11-15-56 

23.1 

532.4 

11-28^56 

21.4 

534.1 

2S/07W-36D03    S 

612»0 

lO-in-56 

38.6 

573,4 

4103 

4-01-57 

31i3 

580.7 

2S/07W-31K01    S 

555,5 

12-13-56 

21,0 

534,  5 

3100 

12-28-56 

19.5 

536.0 

1-18-57 

15.2 

540.3 

1-31-57 

15.2 

540.3 

2-14-57 

11.2 

544,3 

3-17-57 

9.5 

546.0 

3-29-57 

10.0 

545.5 

4-10-57 

10.0 

5-^5.5 

5„n3-57 

11.6 

543.9 

2S/07W-31L02    S 

560,4 

7-11-56 

24.3 

536,1 

3100 

7-25-56 

25*4 

535,0 

8-08'"56 

25,9 

534,5 

8-22-56 

25.7 

534,7 

9-13-56 

27,6 

532,8 

10-01-56 

27.0 

533,4 

10-16-56 

28,7 

531.7 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-184 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 
coll. 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

to  water 
surface, 

surface 
elev,, 

Feet 

Feet 

CHINO  BASIN 

2S/07W=31L02  S 
CONT* 


2S/07W=31L03  5 


2S/07W-31L04  S 


2S/07W-31L05  S 


560.4 

10-30-56 

28*5 

11-16=56 

28.6 

11=28-56 

29.9 

12-13=56 

29.5 

12-28-56 

29.3 

1-18=57 

27.8 

1-31=57 

27.8 

2-14-57 

25.5 

3-12-57 

24.1 

3-29-57 

23.5 

4-10=57 

23.2 

560,7 

7=11=56 

26.5 

7=25-56 

27.5 

8-08=56 

28.3 

8-22=56 

28.2 

9-13=56 

30.3 

10-01=56 

29.8 

10-16=56 

31.2 

10-30=56 

31.0 

11-16=56 

31.3 

11-28=56 

31.2 

12=13=56 

30.1 

12=28=56 

30.0 

1-18=57 

28.4 

1»31=57 

27.4 

2-14-57 

26.7 

3-12=57 

25.0 

3-29=57 

24.2 

4-10=57 

24.1 

548.8 

9-18=56 

25.9 

3-12-57 

27.7 

551.6 

7=11-56 

29.5 

7-25=56 

30.0 

8-08=56 

30.4 

8-22=56 

30.2 

9-13-56 

31.0 

10-01-56 

30.0 

10-16-56 

31.5 

10-30-56 

31.4 

11-16=56 

31.6 

11-28=56 

31.3 

12-13=56 

31.2 

531. 

9         3100 

531. 

8 

530. 

5 

530. 

9 

531. 

1 

532. 

6 

532. 

6 

534. 

9 

536. 

3 

536, 

9 

537, 

2 

534, 

2         3100 

533, 

2 

532. 

.4 

532, 

.5 

530, 

>4 

530, 

.9 

529, 

5 

529, 

7 

529, 

i4 

529, 

5 

530, 

»6 

530. 

.7 

532. 

.3 

533. 

.3 

534, 

•  0 

535 

.7 

536 

•  5 

536 

>6 

522 

.9         3102 

521 

il 

522 

•1         3100 

521 

.6 

521 

.2 

521 

•  4 

520 

.6 

521 

i6 

520 

•  1 

520 

.2 

520 

.0 

520 

.3 

520 

.4 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-185 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

State  Well 

R.P.  elev., 

Date 

to  water 

surface 

Agy. 
dato 

Number 

Feet 

surface. 

elev.. 

coll. 

Feet 

Feet 

CHI  NO  BASIN 

2S/O7W-31L05  S 
CONT* 


2S/07W-31N01  S 


2S/07W-31R01  S 


551.6 

l2-28='56 

30.9 

1-18»57 

30»3 

1-31-57 

30*5 

2-14-57 

29*6 

3-12-57 

29*3 

3-29=57 

29.1 

4=10-57 

29.1 

524.2 

7-in^56 

8.2 

7-25-56 

8.7 

8-0  8=56 

8.9 

8-22-56 

8.8 

9-13-56 

9.0 

10-01-56 

8.9 

10-16-56 

8.9 

10-30-56 

8.9 

11-16-56 

9.1 

11-28-56 

8.3 

12-13-56 

8.4 

12-28-56 

7.8 

1-18-57 

7.9 

1-31-57 

8.0 

2-14-57 

7.0 

3-12-57 

6.7 

3-29-57 

6.6 

4-10-57 

6.6 

548.8 

7-11-56 

13.7 

7-25-56 

12.9 

8-08-56 

13.1 

8-22-56 

13.0 

9-13-56 

15.8 

548.6 

9-18-56 

15.8 

548.8 

10-01-56 

15.4 

10-16-56 

15.6 

10-30-56 

15.2 

11-16-56 

15*4 

11-28-56 

15.2 

12-13-56 

15.0 

12-28-56 

12.9 

1-18-57 

11.6 

1-31-57 

10.7 

2-14-57 

10.7 

3-12-57 

10.4 

548.6 

3-12-57 

10.3 

520 
521 
521 
522 
522 
522 
522 

516 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
516 
516 
516 
517 
517 
517 
517 

535 
535 
535 
535 
533 
532 
533 
533 
533 
533 
533 
533 
535 
537 
538 
538 
538 
538 


3100 


3100 


3100 


3102 
3100 


3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-186 


CHTMO    BASIN 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    SANTA    ANA    VALLEY 


Stofe  Weir 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dale 

Disl.  R.P. 

»o  woler 

surfacOf 

Feet 

Water 

surface 
elov.. 
Feet 

Agy. 
doto 
coll. 

2S/07W-31R01  S 
CONT. 


2S/07W-31R02    S 


2S/07W-32A01    S 


548,8 

3»29»57 

lOi 

4 

4-10-57 

111 

0 

5-03-5T 

11. 

2 

8-21-57 

15* 

6 

9-04-57 

I6i 

1 

9-17^57 

17. 

3 

550,2 

7-11-56 

15, 

5 

549,9 

7-19-56 

16. 

3 

550,2 

7-25-56 

15, 

0 

8-08-56 

15. 

3 

549.9 

8«i7-56 

17, 

4 

550,2 

8-22^56 

17. 

0 

9-13-56 

17. 

9 

549,9 

9-18=-56 

18, 

0 

550,2 

10-01-56 

17. 

6 

10-16-56 

18. 

8 

549,9 

10-18-56 

17, 

.8 

550*2 

10-30-56 

18, 

5 

549,9 

11-13=56 

17, 

.0 

550,2 

11-16-56 

16, 

»7 

11-25--56 

16, 

.5 

12-13-56 

15, 

.1 

549,9 

12-17-56 

15, 

.5 

550,2 

12-28-56 

14, 

»2 

1-18-57 

10< 

»1 

549,9 

1-22-57 

14, 

.0 

550.2 

1-31-57 

10 

.7 

2-14-57 

10 

.7 

549.9 

2-14-57 

13 

.2 

550.2 

3-l?-57 

10 

»4 

549,9 

3-12-57 

12, 

.8 

550,2 

3-29-57 

11 

.4 

4-10-57 

11 

.0 

549,9 

4-15-57 

13 

i8 

5-23-57 

13 

i6 

6-13-57 

14 

.4 

583,2 

9-14-56 

49 

.8 

10-19-56 

50 

.0 

11-14-56 

32 

,0 

11-28-56 

32 

»1 

12-12-56 

29 

►  4 

1-04-57 

26 

•  1 

1-17-57 

24 

.1 

538, 

4 

3100 

537. 

8 

537. 

6 

533. 

2 

532. 

7 

531. 

5 

534. 

7 

3100 

533, 

6 

3102 

535. 

2 

3100 

534. 

9 

532, 

.5 

3102 

533, 

2 

3100 

532, 

.3 

531, 

.9 

3102 

532, 

>6 

3100 

531. 

4 

532, 

,1 

3102 

531, 

.7 

3100 

532, 

»9 

3102 

533, 

.5 

3100 

533, 

.7 

535, 

»1 

534, 

»4 

3102 

536, 

.0 

3100 

540, 

.1 

535 

,9 

3102 

539 

.5 

3100 

539 

.5 

536 

.7 

3102 

539 

.8 

3100 

537 

•  1 

3102 

538 

.8 

3100 

539 

i2 

536 

.1 

3102 

536 

•  3 

535 

.5 

533 

•  4 

3100 

533 

.2 

551 

.2 

551 

.1 

553 

.8 

557 

.1 

559 

.1 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


6-187 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VAULEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHINO    BASIN 

2S/07W»32A01 

S 

583,2 

2-01-57 

20.3 

562.9 

3100 

CONT« 

2-15-57 
3-13-57 
5-02-57 

20.3 
17.7 
23.3 

562.9 
565.5 
559.9 

2S/07W-32A02 

S 

586.0 

9-14-56 

47.4 

538,6 

3100 

2S/07W-32C01 

s 

583.6 

12-04-56 
4-03-57 

10-14-57 

27,5 
38.3 
24.8 

556,1 
545,3 
558,8 

3100 

2S/07W-32F01 

s 

571,0 

11-28-56 

28.7 

542.3 

3100 

2S/07W-32FO2 

s 

570,6 

7-25-56 
8-08-56 
8-22-56 

10-01-56 

10-16-56 

10-30-56 

11-16--56 

11-28-56 

12-13-56 

12-28-56 

1-18-57 

1-31-57 

2-14-57 

3-12-57 

3-29-57 

4«10-57 

5-03-57 

19.8 
20.1 
19.9 
27.7 
20.0 
19.9 
24.8 
20,0 
22.4 
21.9 
17,7 
13.4 
13*8 
12«0 
11.3 
12.5 
14.2 
15.6 

5  50,8 
550.5 
550.7 
542,9 
550.6 
550.7 
545.8 
550.6 
548.2 
548,7 
552.9 
557.2 
556.8 
558.6 
559.3 
558.1 
556.4 
555.0 

3100 

2S/07W-32G01 

s 

577.4 

9-18-56 

86.8» 

490.6 

3102 

577,1 

2-14-57 
3-12-57 

16,3 
14.8 

560.8 
562,3 

3100 

577,4 

3-13-57 

14.6 

562,8 

3102 

577,1 

3-29-57 

4-10-57 

14,9 
21.1 

562.2 
556.0 

3100 

2S/07W-32H01 

s 

575,6 

9-13-56 
11-28-56 
12-28-56 
1-18-57 
1-31-57 
2-14-57 

61.6 
42.7 
35.3 
28.5 
26.1 
25.6 

574.0 
532.9 
540.3 
547,1 
549.5 
550.0 

3100 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-188 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

State  Wen 

R.P.  elev., 

Date 

to  water 

surfoce 

Number 

Feet 

surface, 

elev.. 

coll. 

Feet 

Feet 

CHINO    BA5TN 

2S/07W-32H01  S 
CONT. 


2S/07W-32K01  S 


575.6 


573*7 


2S/07W-32K02  S 


571^0 


2S/07W-32Kn3    S 


568,8 


3-12-57 

22 « 

4 

553i 

2 

3-29-57 

23< 

4 

552, 

.2 

4-10-57 

30i 

9 

544, 

.7 

5-03=57 

33, 

8 

541, 

i8 

10-01-56 

54 1 

,3 

519, 

.4 

10-16-56 

54, 

.0 

519, 

.7 

10-30-56 

50j 

a 

522, 

>9 

11-16-56 

54« 

.6 

519. 

il 

11-28-56 

48« 

.6 

525, 

.1 

12-13-56 

46. 

0 

527. 

.7 

12-28-56 

39, 

.3 

534. 

.4 

1-31-57 

27, 

.3 

546, 

.4 

2-14-57 

27, 

>1 

546, 

.6 

3-12-57 

23, 

»2 

550 

i5 

3-29-57 

25, 

•  4 

548. 

.3 

4-10-57 

34, 

.9 

538. 

.8 

10-01-56 

52, 

3 

513, 

»7 

lC-16-56 

50, 

,5 

520, 

.5 

10-30-56 

49, 

>5 

521. 

i5 

11-16-56 

48, 

.4 

522. 

.6 

11-28-56 

45, 

.7 

525. 

.3 

12-13-56 

41, 

tl 

529. 

.9 

12-28-56 

35, 

.7 

535. 

.3 

1-18-57 

30, 

.4 

540. 

.6 

1-31-57 

24, 

kO 

547. 

.0 

2-14-57 

23, 

.7 

547 

»3 

3-12-57 

19, 

>8 

551 

.2 

3-20-57 

21, 

>9 

549. 

.1 

4-10-57 

31, 

>9 

539. 

►  1 

5-03-57 

37. 

»3 

533. 

►  7 

7-11-56 

61, 

•  4 

507 

►  4 

7-25-56 

73, 

.8 

495 

.0 

8-08-56 

76, 

»3 

492 

.5 

9-13-56 

68, 

»1 

500 

.7 

10-30-56 

56, 

.7 

512 

•  1 

11-28-56 

52 

»6 

516 

.2 

1-18-57 

29, 

il 

539 

.7 

1-31-57 

26, 

.9 

541 

.9 

2-14-57 

29, 

i7 

539 

.1 

3-12-57 

24, 

.4 

544 

►  4 

3-29-57 

28, 

.3 

540 

.5 

4-10-57 

35, 

►  3 

533 

»5 

3100 


3100 


3100 


3100 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-189 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


Stale  Well 
Number 


R.P.  elev.. 
Feel 


Dale 


Disl.  R.P. 

Water 

lo  water 

surface 

surface. 

elev., 

Feet 

Feel 

A&y. 
data 
coll. 


CHINO  BASIN 
2S/07W-32P01  S 


56I99 


2S/07W-33A01    S 


603s0 


25/07W-33C0i    S 


599«8 


2S/07W-33D01    S 


595,6 


7-11.^56 

50«7 

511.2 

7-2  5-56 

52»0 

509.9 

8-08-56 

52*4 

509.5 

8-22-56 

53*0 

508.9 

9-13-56 

50«8 

511«i 

io-m-56 

49«6 

512.3 

10-16-56 

6C6l 

501.8 

10-30-56 

60«0 

501.9 

11-16-56 

60.0 

501.9 

11-28-56 

51*7 

510.2 

l2-13'-56 

28c5 

533.4 

12-28-56 

2888 

533.1 

1-18-57 

21.7 

540.2 

1-31-57 

19*7 

542  e  2 

2-14-57 

27d4 

534«5 

3-12-57 

17*2 

544.7 

3-29-57 

20«7 

541.2 

4-10-57 

38.2 

523*7 

5-03-5? 

41.6 

520.3 

7-13-56 

34.0 

569.0 

7-26-56 

37.4 

565.6 

8-09-56 

42.6 

560.4 

10-31-56 

31.6 

571.4 

11-14-56 

29.9 

573.1 

11-28-56 

29«4 

573.6 

12-12-56 

26.2 

576.8 

1-04-57 

27.7 

575.3 

1-17-57 

23.0 

580.0 

2-01-^57 

22al 

580.9 

2-15-57 

20.6 

582.4 

3-13-57 

19.2 

583*8 

4-02-57 

26.9 

576,1 

5-02-57 

25.3 

577,7 

7-26-56 

41.9 

557.9 

9-14-56 

44.5 

555.3 

10-02-56 

44*1 

555*7 

10-19-56 

44  •O 

555.8 

11-14-56 

33.4 

566.4 

11-28-56 

28.0 

571,8 

12-12-56 

27.7 

572*1 

2-15-57 

19.3 

580.5 

10-31-56 

35.0 

560.6 

3100 


3100 


3100 


3100 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-190 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPPR  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dijt.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHINO  BASIN 

2S/07W-33Dni  S 
CONT. 


595,6 


2S/07W-33F01  S 


593,7 


594.1 
593,7 


25/07W-33Fn2  S 


586. n 


2S/07W-33Hn2  5 


589.0 


11-14^56 
11-28-56 
12-12-56 
1-04-57 
1-17-57 
2-01-57 
2-15-=57 
3-13=57 
4-02-57 
5-02-57 

7-13==56 
7-26-56 
8-09-=56 
8-23-56 
9-17-56 
10-31-56 
12-12-56 
1-04-57 
2-15-57 
3-13-57 
4-02-57 
5-02-57 

9-14-^56 

10-07-56 

10-19-56 

11-14-56 

11-28-56 

12-12-56 

1-04-57 

1-17-57 

2-01-57 

2-15-57 

3-13-57 

4-02-57 

5-02-57 

9-17-57 

10-31-56 
11-14-56 
11-28-56 
12-12-56 
1-04-57 
1-17-57 


31 
23 
26 
24 
24 
21 
16 
15 
25 
26 

40 
38 
42 
43 
38 
32 
24 
22 
15 
13 
28 
24 

44 
44 
44 
26 
22 
21 
64 
15 
16 
14 
12 
19 
24 
34 

28 
26 
23 
22 
24 
20 


7 
8 
1 
7 
0 
2 
8 
2 
2 
8 

8 
1 
9 
0 
6 
7 
5 
8 
5 
7 
0 
3 

8 
3 
1 
7 
0 
6 
5-«- 

8 
2 
2 
8 
9 
1 
1 

4 
0 
4 
3 
2 
9 


563.9 

3100 

569,8 

569.5 

570.9 

571,6 

574,4 

578.8 

580.4 

570.4 

568,8 

552.9 

3100 

555.6 

550.8 

550.7 

555,5 

3^02 

561.0 

3100 

569.2 

570.9 

578.2 

580.0 

565.7 

569.4 

541.2 

3100 

541,7 

541.9 

559.3 

564.0 

564.4 

521.5 

570.2 

569.8 

571.8 

573.2 

566.1 

561.9 

551,9 

560.6 

3100 

563.0 

565.6 

566.7 

564.8 

568.1 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-191 


CHINO    BASIN 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

2S/07W-33H02  S 
CONT. 


589«0 


2S/07W-33H03    S 


595«0 


2S/07W-33K01    S 


583.  n 


2S/07W-33Mni  S 


579,5 


2-01-57 

19«6 

569 

»4 

2-15-57 

17.0 

572 

.0 

3-13-57 

15*8 

573 

t2 

4-02-57 

24  e  4 

564 

.6 

5-02-57 

24«2 

564 

•  8 

9-0&-57 

35«3 

553 

.7 

9-19-57 

35e9 

553 

►  1 

10-10-56 

30*8 

564 

,2 

11-14-56 

28.1 

566 

.9 

11-31-56 

30*7 

564 

.3 

12-28-56 

25*2 

569 

.8 

1-04-57 

26.2 

568 

b8 

1-12-57 

24.1 

570 

.9 

2-0 T -57 

18*2 

576 

»8 

2-17-57 

19.0 

576 

.0 

11-14-56 

23.9 

559 

si 

11-28-56 

20.7 

562 

.3 

12-12-56 

20.2 

562 

.8 

1-04--57 

64*8* 

518 

>2 

1-17-57 

17.6 

565 

r4 

2-01-57 

16.0 

567 

.0 

2-15-57 

14.7 

568 

.3 

3-13-57 

13*1 

569 

»9 

4-02-57 

17.8 

565 

.2 

7-n-56 

24.9 

554 

>6 

8-09-56 

27.0 

552 

.5 

8-23-56 

26.8 

552 

»7 

9-14-56 

28*8 

550< 

.7 

10-02-56 

27.0 

552, 

.5 

10-19-56 

26*7 

552, 

k8 

10-31-56 

26.4 

553^ 

.1 

11-14-56 

25.4 

554, 

ll 

11-28-56 

23.9 

555, 

>6 

12-12-56 

23.2 

556, 

.3 

1-04-57 

22.3 

557, 

.2 

1-17-57 

20.9 

558, 

6 

2-01-57 

19.5 

560. 

0 

2-15-57 

18.4 

561. 

1 

3-13-57 

17.1 

562. 

4 

4-02-57 

17.6 

561. 

9 

5-02-57 

19*5 

560. 

0 

3100 


3100 


3100 


3100 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


6-192 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev,. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHINO  BASIN 
2S/07W-33P01  S 


565,8 


2S/07W-33P02  S 


575.3 


7-13-56 

2B« 

0 

7-26-56 

28( 

6 

7-26-56 

28  1 

2 

8-09=56 

28* 

2 

8-09-56 

28< 

2 

8-23-56 

28* 

0 

9-14-56 

31. 

2 

9-14-56 

29. 

7 

10-02-56 

29. 

5 

10-19-56 

29. 

5 

10-31-56 

28, 

4 

11-14-56 

28, 

0 

11-14=56 

27< 

•  6 

11-28-56 

27< 

.2 

11-28-56 

27, 

.6 

12-12-56 

26. 

•  8 

12-12-56 

27. 

A 

1-04-57 

26, 

»2 

1-04-57 

26, 

.9 

1-17-57 

25. 

.5 

1-17-57 

26, 

►  7 

2-01-57 

25, 

•  6 

2-01-57 

26, 

.1 

2-15-57 

25, 

>f 

2-15-57 

25, 

i8 

3-13-57 

25, 

>o 

3-13-57 

25, 

.0 

3-13-57 

25, 

.5 

4-02-57 

25, 

•  2 

4-02-57 

25 

i5 

5-02-57 

26, 

.6 

9-19-57 

29, 

k4 

7-13-56 

32 

i3 

7-26-56 

33 

.0 

8-09-56 

33 

i5 

8-23-56 

33 

»2 

9-14-56 

36 

•  5 

10-02-56 

36 

•  4 

10-19-56 

36 

.3 

10-31-56 

35 

•  8 

11-14-56 

34 

.4 

11-28-56 

33 

.7 

12-12-56 

32 

.9 

1-04-57 

32 

i3 

537. 

8 

537. 

2 

537. 

6 

537. 

6 

537. 

6 

537. 

8 

534. 

6 

536. 

1 

536, 

3 

536, 

3 

537. 

4 

537, 

8 

538, 

2 

538, 

6 

538. 

2 

539. 

0 

538, 

7 

539. 

>6 

538. 

9 

540. 

.3 

539, 

.1 

540, 

.2 

539, 

.7 

540, 

,4 

540, 

,0 

540, 

.8 

540, 

»8 

540, 

.3 

540, 

.6 

540, 

i3 

539, 

.2 

536, 

.4 

543 

•  0 

542 

•  3 

541 

.8 

542 

.1 

538 

.8 

538 

•  9 

539 

.0 

539 

.5 

540 

.9 

541 

.6 

542 

•  4 

543 

•  0 

3100 


3100 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-193 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALL^Y 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHINO    BASIN 


2S/07W-33P02 

S 

575.3 

1-17-57 

31.5 

543.8 

3100 

CONTc 

2-01-57 
2-15-57 
3-13-57 
4-02-57 
5-02-57 

30.7 
30.1 
29.2 
29.2 
30.5 

544.6 

545  c  2 
546.1 

546  . 1 
544,8 

2S/07W-34C02 

S 

606*0 

11-3^-56 

29.5 

576*5 

3100 

2S/07W-34Hni 

5 

596.0 

in-n'?».56 

3-29-57 

29,6 
18.8 

566.4 
577.2 

4103 

2S/07W-34J01 

S 

585,8 

10-03-56 
3-29-57 

26.9 

I76l 

558.9 
568.7 

4103 

2S/07W-34K03 

S 

586.6 

11-28-56 
4-03-57 

20.0 

16.1 

566.6 

570.5 

3100 

2S/07W-34N01 

S 

568.1 

10-0  3-56 
3-29-57 

21*5 
16.7 

546.6 

551.4 

4103 

2S/07W-34N02 

S 

567o2 

7-13^56 
7-26-56 
8-0  9-56 
8-23-56 
9-14-56 

11.7 
13.0 
18.4 
19.2 
13.8 

555.5 
554.2 
548,8 
548.0 
553.4 

3100 

572.1 

9-17-56 

16.5 

555.6 

3102 

567,2 

l0-0?-56 

10-19-56 

10-31-56 

11-14-56 

11-28-56 

12-12-56 

1-04-57 

1-17-57 

2-01-57 

2-15-57 

13*3 

16.9 

11.9 

13.5 

13.1 

14.5 

9.8 

8.4 

7.7 

7.4 

553.9 
550.3 
555.3 
553.7 
554.1 
552.7 
557.4 
558.8 
5  59.5 
559.8 

3100 

572,1 

3-11-57 

14.9 

557.2 

3102 

567,2 

3-13-57 
4-02-57 
5-02-57 

6.7 
9.3 
8.2 

560.5 
557.9 
559.0 

3100 

2S/07W-34P02 

S 

573,2 

9-17-56 

16.2 

557.0 

3102 

569.1 

10-03-56 

12.2 

556.9 

4103 

567,2 

11-28-56 

11.7 

555.5 

3100 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G~194 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Woter 

State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

to  water 

surface. 

Feet 

surface 
elev.. 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHINO    BASIN 

2S/07W-34P02 

S 

573,2 

3~n-57 

13.8 

559.4 

3102 

CONT* 

569,1 

3-29-57 

7,8 

561.3 

4103 

567,2 

4-03-57 

7.5 

559.7 

3100 

2S/07W-34O01 

S 

573,6 

10-0  3-56 
3-29-57 

13.3 
10.9 

560.3 
562.7 

4103 

2S/07W-34R01 

S 

580,9 

10-03-56 
3-29-57 

27.0 
21.8 

553.9 
559.1 

4103 

2S/07W-35B01 

S 

614,0 

11-30-56 

35,3 

578.7 

3100 

2S/07W-35C01 

S 

612,1 

12-04-56 

37.1 

575.0 

3100 

2S/07W-35C02 

S 

613,8 

3-11-57 

25*3 

588,5 

3102 

613,0 

3-29-57 

29,1 

593.9 

4103 

2S/07W-35G01 

S 

591,4 

12«l?-56 

4-03-57 

1987 
17.0 

571.7 
574.4 

3100 

2S/07W-35J03 

S 

597.0 

7-13-56 

7-26-56 

8-09-56 

8-23-56 

9-14-56 

10-02-56 

10-19-=»56 

10-31-56 

11-14-56 

11-28-56 

12-12-56 

1-04-57 

1-17-57 

2-01-57 

2-15-57 

3-13-57 

4-02-57 

5-02-57 

8-02-57 

9-06-57 

9-17-57 

40.0 
39,4 
40.0 
40*7 
41*4 
41,0 
39*5 
39.3 
38,0 
38,3 
36*7 
36.8 
35.1 
35.5 
34.7 
34*0 
36.4 
39.3 
41*4 
41.3 
45.4 

557.0 
557.6 
557.0 
556.3 
555.6 
556.0 
557.5 
557.7 
559.0 
558.7 
560.3 
560.2 
561.9 
561.5 
562.3 
563.0 
560.6 
557.7 
555.6 
555.7 
551.6 

3100 

2S/07W-35LO1 

S 

589,0 

7-13-56 
7-26-56 
8-09-56 

32.5 
30.8 
34.1* 

556.5 
558.2 
554.9 

3100 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-195 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VAkLtY 


State  Well 
Number 

R.P.  elew.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHINO  BASIN 


2S/07W-35L01 

S 

589*0 

8-23-56 

36,8* 

552.2 

3100 

CONT9 

9-14--56 

10-02-56 

10-31-56 

11-28-56 

12-12-56 

l»04-57 

1-17-57 

2-01-57 

2-15-57 

3-13-57 

4-02-57 

5-02-57 

35.6* 

35.4 

34*8* 

32.1* 

29,2 

30.5* 

27*1 

26.2 

26.9 

26*2* 

2793* 

28.6* 

553.4 
553.6 
554.2 
556.9 
559.8 
558.5 
561.9 
562.8 
562.1 
562.8 
561 0  7 
560.4 

2S/07W-36A01 

s 

620,2 

12-04-56 
4-03-57 

50,3* 
45.3 

569.9 
574,9 

3100 

2S/07W-36D02 

s 

615.6 

3-08-56 

37.0 

578,6 

3100 

620.2 

11-29-56 

36.0 

584.2 

3100 

615*6 

12-04-56 
4-03-57 

41,0 
36.4 

574*6 
579.2 

3100 

620,2 

4-0^-57 

32.2 

588.0 

3100 

2S/07W-36E01 

s 

601,9 

10-10»56 
4-01-57 

33.7 
27.9 

568.2 
574.0 

4103 

2S/07W-36E02 

s 

606o2 

10-1^-56 

36.6 

569.6 

4103 

606,1 

12-06-56 

34,7 

571,4 

3100 

606,2 

4-01-57 

30.6 

575.6 

4103 

606,1 

4-03-57 

31.0 

575,1 

3100 

2S/07W-36F01 

s 

619.4 

11-29-56 
4-03-57 

49.1 
46.2 

570.3 
573.2 

3100 

2S/07W-36G01 

s 

617.6 

10-10-56 
4-01-57 

48.9 
42.8 

568.7 
574.8 

4103 

2S/07W-36G02 

s 

621,0 

4-03-57 

45.5 

575.5 

3100 

2S/07W-36J01 

s 

582,6 

3-12-56 

8.7 

573.9 

3102 

582,7 

7-13-56 
7-26-56 
8-09-56 
8-23-56 
9-14-56 

12.0 
11*8 
12.0 
12.1 
12.9 

970.7 
570,9 
570.7 
570.6 
569.8 

3100 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-196 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPpR    SANTA    ANA    VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Stofe  Well 

R.P.  elev.. 

Date 

to  wafer 

surface 

Agy. 

data 

Number 

Feet 

surface, 
Feet 

elev., 
Feet 

coll. 

CHINO    BASIN 

2S/07W-36J01 

S 

582,6 

9-24-56 

12.6 

570.0 

3102 

CONT. 

582,7 

10-02-56 

10-19-56 

10-31-56 

11-14-56 

11-28-56 

12-12-56 

1-04-57 

1-17-57 

2-01-57 

2-15-57 

3-13-57 

12.6 

12.3 

12.1 

12.0 

11.5 

11.1 

10,7 

9.9 

9.4 

9.2 

8.8 

570.1 
570.4 
570.6 
570.7 
571.2 
571.6 
572.0 
572.8 
573.3 
573.5 
573.9 

3100 

582,6 

3-18-57 

8.7 

573.9 

3102 

582,7 

4-02-57 
5-02-57 

9,1 
9.9 

573.6 
572.8 

3100 

2S/07W-36L01 

S 

572.5 

9-24-56 

8.7 

563.8 

3102 

10-10-56 

8.4 

564.1 

4103 

3-18-57 

5.6 

566.9 

3102 

4-01-57 

6.1 

566.4 

4103 

2S/07W-36M01 

S 

613.5 

9-17-56 

59.9 

553.6 

3102 

613,7 

1-04-57 

49.3 

564.4 

3100 

613.5 

3-11-57 

47.2 

566,3 

3102 

2S/07W-36N01 

S 

566.5 

3-09-56 

10-10-56 

4-01-57 

6.4 
9.1 

7.1 

560,1 
557,4 
559,4 

4103 

2S/08W-01B01 

S 

829,2 

12-04-56 

181.0 

648,2 

3100 

2S/08W-01L01 

s 

804.1 

12-04-56 

4-12-57 

160. n 
155.4 

644,1 
648.7 

3100 

2S/08W-02C01 

s 

821,2 

4-l?-57 

173.8* 

647.4 

3100 

25/08W-02L01 

s 

777,8 

12-^4-56 
4-12-57 

122. n 

138.0 

655.8 
639.8 

3100 

2S/08W-03P01 

s 

758,9 

12-04-56 
4-04-57 

128.6 
124.5 

630.3 
634.4 

3100 

25/08W-04B01 

5 

797,6 

4-12-57 

15n.2 

647.4 

3100 

2S/08W-04Cni 

S 

786,0 

4-16-57 

132.5 

653.5 

1101 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-197 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VAkLPY 


Dist.  R.P. 

Water 

A9y- 
data 
coll. 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

to  wafer 
surface, 

surface 
elev.. 

Feet 

Feet 

CHINO  RASIN 

2S/08W-04C01  S 

CONTe 
2S/08W-^04H01  S 


2S/08W-04P01  S 


2S/08W-09D01  5 

2S/08W-09K01  S 
2S/08W-10Bni  S 
2S/'08W-10K;02  S 
2S/08W-11J01  S 


786,0 

5„17„57 

13260 

771«0 

12-04-56 

131«0 

4-09-57 

131*5 

746  «0 

1-04-56 

95«8 

2-08-56 

93*8 

3-07-56 

95  «0 

4-04-56 

100.4 

5-07-56 

10167 

6-06-56 

113e4 

7-03-56 

120*0 

7-30-56 

122*2 

9-05-56 

123o6 

lo-os'-se 

121.9 

11-14-56 

11498 

12-03-56 

113.9 

12-03-56 

113*8 

1-03-57 

10es7 

1-08-57 

105.4 

2-04-57 

101.4 

2-05-57 

101.7 

3-05-57 

99.8 

3-06-57 

99.6 

4-02-57 

109.5 

4-0  2-57 

110.0 

5-01-57 

114.8 

5-07-57 

111.5 

6-04-57 

122.1 

6-04-57 

123.7 

728*4 

3-16-56 

78.6 

11-30-56 

96.9 

4-05-57 

89.1 

706»0 

11-30-56 

82.4 

4-04-57 

72.3 

741.0 

12-06-56 

102. 0» 

4-04-57 

115.7 

702a 

ll»30-56 

94.6 

4-04-57 

86.9 

712,8 

3-15-56 

83.6 

654.0 

640t0 
639.5 

650.2 
652.2 
651.0 
645.6 
644.3 
632.6 
626.0 
623.8 
622.4 
624.1 
631.2 
632.1 
632.2 
637.3 
640.6 
644  .6 
644.3 
646.2 
646.4 
636.5 
636.0 
631.2 
634.5 
623.9 
622.3 

649.8 
631.5 
639.3 

623.6 

63^ .  7 

639.0 
625.3 

607.5 
615. 2 

629.2 


1101 
3100 

1101 


3100 

1101 
3100 
1101 

3100 

1101 
3100 
1101 
3100 
1101 
3100 
1101 

3100 


3100 
3100 
3100 
3100 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-198 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VAULEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHINO    BASIN 

2S/08W-12C01 

S 

765,2 

ll-0?-56 
12-03-56 

122.0 

107.0 

643.2 

658,2 

3100 

2S/08W-12F01 

S 

741,0 

7-09-56 

9-05-56 

10-05-56 

11-02-56 

12-03-56 

1-03-57 

2-05-57 

3-05-57 

5-01-57 

6-04-57 

112.9 
113.1 
111.4 
112.0 
II606 
113.0 
109.9 
107.8 
110.7 
113.4 

628.1 
627.9 
629.6 
629.0 
624.4 
628.0 
631.1 
633.2 
630.3 
627.6 

3100 

2S/08W-13C01 

S 

705,8 

3-l5«5& 

12-02-56 

4-04-57 

78,1 
93.4 
86.5 

627.7 
612.4 
619.3 

3100 

2S/08W-13D01 

S 

702.8 

3-16-56 
ll«30-56 

76.6 
95.7 

626.2 
607.1 

3100 

2S/08W-13LO2 

S 

677,0 

12-02-56 

75.8 

601.2 

3100 

25/08W-14A01 

S 

693,0 

5-0 T -57 
9-03-57 

60.0 
T2.3 

633,0 
620.7 

3100 

2S/08W-14P01 

5 

636,4 

11-28-56 

4-0  3-57 

30.7 
31.1 

605.7 
605.3 

3100 

2S/08W-15Bni 

s 

679,6 

11-30-56 
4-04-57 

76.9 
64.6 

602.7 
615.0 

3100 

2S/08W-15L03 

s 

654,8 

7-02-56 

8-02-56 

9-05-56 

10-05-56 

11-02-56 

12-03-56 

1-03-57 

2-05-57 

3-05-57 

91.0 
91.0 
91.6 
-^7.7 
71.6 
62.6 
51.3 
31.6 
27.7 

563.8 
563.8 
563.2 
577.1 
583.2 
592.2 
603.5 
623.2 
627.1 

3100 

2S/08W-16JO1 

s 

659,1 

12-03-56 
3-05-57 

54.2 
54.1 

604.9 
605.0 

3100 

4-02-57 

52.7 

606.4 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-i99 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA   VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dale 

Disf.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHINO    BASIN 


2S/08W-16J01 

S 

659a 

7-02-57 

55»1 

60^.0 

3100 

CONTe 

8-ft7-57 
10-01-57 

54.6 
54.9 

604,5 
604.2 

2S/08W-16M01 

s 

696,1 

12-04-56 
4-05-57 

52.2 
52»8 

643,9 
643,3 

3100 

2S/08W-17L01 

s 

735.0 

12-04-56 

12e7 

722.3 

3100 

2S/08W-20A01 

s 

704.7 

12-04-56 
4-05-57 

34.4 
35.8 

670*3 
668.9 

3100 

2S/08W-20H01 

s 

731*0 

4-15-57 

40.1 

690*9 

3100 

2S/08W-2OHO2 

s 

729.0 

4„n5-57 

40.1 

688,9 

3100 

2S/08W-20L01 

s 

737,0 

12-06-56 

4-04-57 

19.2 

17.0 

717,8 
720.0 

3100 

2S/08W-21A01 

s 

649,0 

11-30-56 

4-0  4-57 

70.5 
69,6 

578,5 
579.4 

3100 

2S/08W-21D01 

s 

690*0 

12-06-56 

4-04-57 

10-16-57 

37,5 
38.4 
39,7 

652,5 
651,6 
650*3 

3100 

2S/08W-21F01 

s 

691,0 

12-04-56 

^^-04-57 

40,7 
41.0 

650,3 
650,0 

3100 

2S/08W-22B02 

s 

636o0 

7-24-57 
8-07-57 
8-21-57 
9-04-57 

91.7 
93*4 

94.0 
93.7 

544,3 
542,6 
542,0 
542.3 

3100 

2S/08W-22B04 

s 

633,4 

7-11-56 

10-30-56 

11-16-56 

11-28-56 

12-13-56 

1-31-57 

2-14-57 

3-29-57 

90,0 
93.7 
94.0 
91.2 
93.2 
81*6 
78.7 
73.9 

543.4 
539.7 
539.4 
542.2 
540.2 
551.8 
554.7 
559.5 

3100 

2SA08W-22D01 

s 

647,8 

12-06-56 
4-04-57 

90,4 
88.6 

557.4 
559.2 

3100 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation  C3**2  0u 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    SANTA    ANA    VALLEY 


Slate  Wall 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elov.. 

Feel 

Agy. 
data 
coll. 

CHINO  BASIN 

2S/08W-22D02  S 

2S/08W-22K02  S 

2S/08W»22N01  S 

2S/08W-22Pni  5 

2S/08W-23M01  S 

2S/08W-25L01  S 

2S/08W-25M01  S 


25/08W-?6Dni    S 


650,4 

12->06=»56 

89,4 

590«4 

9-18-56 

51.3 

3-12=57 

34.1 

639.7 

l2-06»56 

12*3 

619.0 

12-06-56 

74  e  2 

4-04-57 

63»6 

10-16-57 

72*0 

607,5 

12-0?~5& 

56.8 

4-03-57 

48.1 

584,2 

11-28-56 

36.8 

4-03=57 

21.7 

571,5 

7-OQ-56 

12.? 

8-02-56 

11.5 

9-05-56 

12*0 

571,2 

9-18-56 

15.0 

571,5 

10-05-56 

12.4 

11-02-56 

11.0 

12-03-56 

12.6 

1-03-57 

10.8 

2-05-57 

7*1 

3-05-57 

6.1 

571,2 

5-l?-57 

6.1 

571,5 

4-02-57 

7.0 

5-01-57 

9.0 

6-04-57 

9.0 

596,8 

7-0P-56 

44.1 

8-02-56 

48.1 

9-05-56 

48.7 

10-05-56 

49.0 

11-02-56 

48.9 

12-03-56 

49.8 

1-03-57 

44.8 

2-05-57 

40.1 

3-05-57 

36.8 

4-02-57 

36.4 

5-01-57 

39.6 

6-04-57 

38.5 

561, 

0 

3100 

539i 

1 

3102 

556i 

3 

627, 

4 

3100 

544  4 

>8 

31O0 

555, 

4 

547, 

0 

550, 

7 

3100 

559, 

4 

547, 

.4 

3100 

562, 

i5 

559, 

.3 

3100 

560. 

.0 

559, 

.5 

556, 

»2 

3102 

559, 

.1 

3100 

560, 

.5 

558. 

>9 

560. 

,7 

564, 

.4 

565 

»4 

565 

.1 

3102 

564, 

.5 

3100 

562 

.5 

562 

.5 

552 

»7 

3100 

548 

.7 

548 

•  1 

547 

•  8 

547 

•  9 

547 

•  0 

552 

.0 

556 

.7 

560 

•  0 

560 

.4 

557 

.2 

558 

•  3 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-201 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VAfeLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

CHINO    BASIN 

2S/08W-26K03 

S 

583s8 

11-28-56 
4-03-57 

39.7 
32.8 

544.1 
551,0 

3100 

2S/08W-36B01 

S 

560.5 

9-18-56 

25.8 

534.7 

3102 

561o2 

ll»28-56 

26.5 

534.7 

3100 

560.5 

3-12-57 

9.8 

550.7 

3102 

561^2 

4-03-57 

10o3 

550.9 

3100 

2S/08W-36C01 

S 

560.2 

3-09-56 

11-28-56 

4-03-57 

18.5 

25.0 
20.9 

541.7 
535,2 
539.3 

3100 

2S/08W=36C02 

S 

549.7 

9-18-56 

39.6* 

510.1 

3102 

550,5 

11-28-56 

19.1 

531.4 

3100 

549,7 

3-12-57 

12.2 

537,5 

3102 

550  0  5 

4-n^-57 

15.3 

535.2 

3ino 

2S/08W-36C03 

S 

549.0 

11-28-56 
4-03-57 

18.2 
16.2 

530.8 
532.8 

3100 

2S/08W-36C04 

S 

546.7 

11-28-56 
4-03-57 

24,7 
15.9 

522,0 
530.8 

3100 

2S/08W-36G01 

S 

554.3 

9-18-56 
3-12-57 

30cl 
19.2 

524.2 

535.1 

3102 

2S/0SW-36K01 

S 

536.8 

9_ia-56 

17c5 

5l9c3 

3102 

538.9 

n-28-56 

10.5 

528.4 

3100 

536,8 

3-l?-B7 

5.1 

531.7 

3102 

538,9 

4-03-57 

12.0 

526.9 

3100 

2S/08W-36R01 

s 

527,2 

7-19-56 

8-17-56 

9-18-56 

10-18-56 

11-13-56 

12-17-56 

1-22-57 

2-14-57 

3-12-57 

4-15-57 

5-23-57 

6-13-57 

15.8 

16.6 

11.7 

7.8 

5.3 

3.6 

1*6 

.6 

FL.O 

11*7* 

4.1 
15.6 

511.4 

510.6 
515.5 
519.4 
521.9 
523.6 
525.6 
526.6 

515.5 
523.1 
511.6 

3102 

3S/06W-06Kni 

s 

640,0 

9-19-56 

54.2 

585.8 

3102 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-202 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    SANTA    ANA    VALLEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHI  NO  BA,SIN 

35/06W-n6K01  S 

CONT« 
3S/06W-06K02    S 


3S/06W-07F01    S 

3S/06W-31J01    S 

35/06W-31J02    5 

35/06W-31J03  S 
35/07W-02C01    5 

3S/07W-02C02    S 


3S/07W-02F01  5 


640,0 

3-14-57 

52.4 

629,0 

10-n2»56 

46»8 

12-03-'56 

46.9 

1-10-57 

46.7 

1-31-57 

46.6 

3-07-57 

47.6 

3-28-57 

46.9 

6-07-57 

47.0 

7-01-57 

48.5 

631.7 

10-02-56 

40.1 

3-28-57 

42.1* 

648,0 

3-07-56 

59,0 

10^01-56 

64.9 

740,0 

3-07-56 

131c7 

3-27=>57 

133.5 

648.0 

3-27«57 

68.1* 

590,4 

9-17-56 

37.4 

3-11-57 

29.7 

587.2 

7-13-56 

35*9* 

7-26-56 

40.3* 

8-09-56 

37.5* 

8-23-56 

41*3* 

9-14-56 

38.2* 

10-02-56 

38.0* 

10-19-56 

36.7* 

10-27-56 

35.4* 

ll«14-56 

35.5* 

11-23-56 

34.7* 

12-12-56 

33.3* 

1-04-57 

33*1* 

1-17-57 

31.7* 

2-01-57 

31.1* 

2-15-57 

30.6* 

3-13-57 

29.6* 

4-02-57 

32.4* 

5-02-57 

32.5* 

552,8 

10»10«56 

7.0 

587.6 


582 
582 
582 
582 
581 
582 
$82 
580 

591 
589 

589 
583 

608 
606 

579 

553 
560 

551 
546 
549 
545 
549 
549 
550 
551 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
556 
557 
554 
554 


3102 
4103 


4103 

4103 

4103 

4103 
3102 

3100 


545.8 


4103 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-203 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev,. 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
dato 
coll. 

CHINO  BASIN 

3S/07W-02Fni  S 

CONTe 
3S/07W=02Mni  S 


3S/07W-02N01    S 


3S/07W-02N02    S 


3S/07W-03A01  S 
3S/07W-03A02  S 


552,8 

3-29-57 

4.5 

548.3 

4103 

546,5 

7-13-56 

12.3 

534.2 

3100 

7-26-56 

12.0 

5^4.5 

8-09-56 

12*5 

534.0 

8-23-56 

12*0 

534.5 

9-.14=.56 

12.5 

534.0 

546«3 

9-24=56 

12*1 

534.2 

3102 

546«5 

10-02-56 

12.4 

534.1 

3100 

10-19-56 

12.4 

534*1 

10-31-56 

11.4 

535.1 

11-14-56 

11*3 

535.2 

11-28-56 

11*0 

535*5 

12-12-56 

10*7 

535.8 

1-04-57 

10«4 

536.1 

1-17-57 

9*8 

336*7 

2-01-57 

9*5 

537,0 

2-15-57 

9*4 

537.1 

3-13-57 

9el 

537*4 

547.4 

3-16-57 

9*2 

538.2 

3102 

546.5 

4-02-57 

9*6 

536*9 

3100 

5-02-57 

9*9 

536.6 

544.4 

10-05-56 

12.9 

531*5 

4103 

3-29-57 

11*3 

533*1 

560.0 

1-0  9-56 

11.8 

548*2 

3100 

2-07-56 

11.4 

548,6 

6-06-56 

12*6 

547.4 

T-05-56 

14*8 

545.2 

8-15-56 

13*7 

546.3 

9-07-56 

13*4 

546.6 

10-23-56 

13.1 

546.9 

11-23-56 

12*0 

548.0 

3-09-57 

11*1 

548,9 

4-11-57 

11.7 

548.3 

5-08-57 

11.6 

548.4 

6-05-57 

12.1 

547.9 

7-03-57 

12*8 

547.2 

581.5 

3-08-56 

20.0 

561.5 

3100 

579.0 

12-04-56 

24.7 

554.3 

3100 

4-05-57 

22*1 

556.9 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-204 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


State  Wen 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Disl.  R.P. 

to  woter 

surfoce. 

Feet 

Water 

surface 
elev.. 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CH!NO    BASIN 
3S/07W-03F01    S 


559,7 


35/07W-03J01    S 


581,0 


3S/07W-03L0?    S 


556,0 


3S/07W-03N01    S 


562,3 


6-06-56 

13. 

7 

7-05-56 

14« 

8 

8-15-56 

16« 

4 

9-07==56 

16. 

9 

10-03-=56 

17. 

1 

10-0  8-56 

17, 

2 

11-09^56 

16. 

2 

12-04-56 

15. 

8 

1-09-57 

14. 

8 

2-07-5T 

13. 

5 

3-09-57 

12. 

7 

3-29-57 

12« 

.3 

4-11-57 

12. 

.7 

5-08-57 

13. 

1 

6-05-57 

13< 

t5 

7-03-57 

14. 

0 

8-0Q-56 

45< 

.0 

8-23-56 

44. 

1 

9-14-56 

45. 

.2 

10-03-56 

44i 

.3 

10-31-56 

43< 

>4 

11-14-56 

43  < 

.2 

11-28-56 

43. 

.7 

1-04=57 

41. 

►  8 

1-17»57 

41< 

>o 

2-01-57 

41 

i4 

2-15-57 

40 

.3 

3-13-57 

39. 

.8 

4-02-57 

40 

i5 

5-02-57 

40. 

►  9 

l»nq„56 

16 

.5 

2-07-56 

15 

.3 

5-09-56 

17 

i9 

7-18-56 

20 

»6 

10-23-56 

19 

•  0 

11-09-56 

18 

•  6 

3-09-57 

14 

.6 

4-11-57 

16 

.2 

5-22-57 

15 

•  9 

7-17-57 

21 

.8 

9«13-56 

39 

.4 

10-19-=56 

38 

•  0 

546 
544 
543 
542 
542 
542 
543 
543 
544 
546 
547 
547 
547 
546 
546 
545 

536 
536 
535 
536 
537 
537 
537 
539 
540 
539 
540 
541 
540 
540 

539 
540 
538 
535 
537 
537 
541 
539 
540 
534 

522 
524 


0 
9 
3 
8 
6 
5 
5 
9 
9 
2 
0 
4 
0 
6 
2 
7 

0 
9 

8 
7 
6 
8 
3 
2 
0 
6 
7 
2 
5 
i 

5 
7 
1 
4 
0 
4 
4 
8 
1 
2 

9 
3 


3100 


4103 
3100 


4103 
3100 


3100 


4103 
3100 


3100 


3100 


*      Questionoble  measurement 

'*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-205 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VAkLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Stale  Well 

R.P.  elev.. 

Dot. 

to  woter 

surface 

Agy. 

data 

Number 

Feet 

surface. 

elev., 

rnll 

Feet 

Feet 

coll* 

CHINO    BASIN 

3S/07W-03N01    S 

562.3 

10-31=56 

37.6 

524.7 

3100 

CONT9 

562,2 

11-13'»56 

35.5 

526.7 

3102 

562.3 

11-14-56 

34.2 

528,1 

3100 

ll»28-56 

35«4 

526.9 

12^12^56 

35.1 

527.2 

1-04-57 

34*2 

528.1 

1»17=.57 

33.6 

528*7 

562,2 

1«2?=57 

35.5 

526,7 

3102 

562,3 

2-01-37 

33.0 

529.3 

3100 

562,2 

2-14-57 

32.7 

529.5 

3102 

562,3 

2-15-57 

32.8 

529.5 

3100 

562.2 

3-11-57 

32.4 

529.8 

3102 

562,3 

3-15-57 

32.4 

529.9 

3100 

562,2 

3-29-57 

32.3 

529.9 

4103 

562,3 

4-02-57 

32.3 

530.0 

3100 

562.2 

5-25-57 

34.7 

527.5 

3102 

6-13-57 

35.8 

526.4 

3S/07W-03R01    S 

583.1 

11=30^56 

50.2 

532.9 

3100 

583,9 

3-n-57 

47.5 

536.4 

3102 

583*1 

4-05-57 

48.2 

534.9 

3100 

3S/07W»04A01    S 

563.7 

11-14-56 

21.7 

542.0 

3100 

12-12-56 

19.6 

544.1 

1-04-57 

19.1 

544.6 

1-17-57 

18.3 

545.4 

2-01-57 

17.7 

546.0 

2-15-57 

17.4 

546.3 

3-13-57 

17.0 

546.7 

5-02-57 

17.2 

546.5 

3S/07W-04C01    S 

561.0 

4-21-56 

25.8 

535.2 

3100 

3S/07W-04E01    S 

549.6 

10-19-56 

21.6 

528.0 

3100 

10-31-56 

22.3 

527.3 

11-14-56 

21.9 

527.7 

11-28-56 

21.7 

527.9 

12-12-56 

21.2 

528.4 

1-04-57 

22.0 

527.6 

1-17-57 

21.6 

528.0 

2-15-57 

20.2 

529.4 

3-21-57 

19.6 

530.0 

4-02-57 

20.1 

529.5 

5-02-57 

20.4 

529.2 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-206 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

Slate  Well 

R.P.  elev., 

Dale 

to  water 

surface 

Number 

Feel 

surface. 
Feel 

elev.. 
Feet 

coll. 

CHTNO    RASIN 
3S/07W-n4F01  S 


3S/07W-04G01  S 


3S/07W-04H01  S 


534.9 

7-n-56 

1 8 .  ! 

7-26-56 

15*5 

8-09-56 

15»0 

8-22-56 

15*1 

9-14-56 

14*2 

10-02-56 

13.9 

10-19^56 

13.7 

10-31-56 

13.7 

11-14-56 

15.8 

11-28-56 

13*8 

12-12-56 

14*3 

1-04-57 

14.5 

1-17-57 

16*7 

2-01-57 

15*6 

2-15-57 

13.5 

3-13-57 

14.8 

4-02-57 

14.3 

5-02-57 

14.1 

562.9 

5-01-56 

28.8 

9-14-56 

37.6 

10-02-56 

37.4 

10-19^56 

37.5 

10-31-56 

37.3 

11-14-56 

36.3 

11-28-56 

37.3 

l-.n4-57 

34.3 

1-17-57 

33.6 

2-01-57 

33.4 

2-15-57 

33.4 

3-13-57 

33.'+ 

4-02-57 

33*0 

5-02-57 

34.1 

565.0 

7-26-56 

26.6* 

7-31-56 

25.7 

8-23-56 

26.7 

8-29-56 

26.8* 

9-14-56 

26.7* 

565.2 

9-17-56 

27.7 

565.0 

10-02-56 

27.3 

10-19-56 

27.3 

10-31-56 

26.8 

11-14-56 

27.0 

11-28-56 

26*6* 

516.8 

3100 

519.4 

519.9 

519.8 

520.7 

521.0 

521.2 

521.2 

519.1 

521.1 

520.6 

520.4 

518.2 

519.3 

521.4 

520.1 

520.6 

520.8 

534.1 

3100 

525,3 

525.5 

525.4 

525.6 

526.6 

525.6 

528.6 

529.3 

529.5 

529.5 

529.5 

529.9 

528.8 

538«4 

3100 

539.3 

538*3 

538.2 

538.3 

537.5 

3102 

537.7 

3100 

537*7 

538*2 

538.0 

538.4 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-207 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    SANTA    ANA    VALLEY 


Stale  Well 
Number 


R.P.  elev.. 
Feet 


Date 


Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 


Water 

surface 

elev.. 

Feet 


Agy. 
data 
coll. 


CHINO    BASIN 


3S/07W-n4H01  S 
CONT. 


3S/07W-'04H03    5 


3S/07W-n4P01    S 


565,0 

12-12-56 

26.0 

1-04=57 

26.0* 

1=17-57 

25.1 

2-01-57 

24.6 

2-15-57 

24.3 

565o2 

3-11-57 

24,  i 

565,0 

3-13-57 

23.8 

4-02-57 

23.4 

5-C2-57 

23.5 

565,0 

7-1^-56 

26.7 

7-26-56 

27.2 

8-09-56 

27.3 

8-23-56 

27.7 

9-14-56 

28.5 

10-0  2-56 

28.4 

10-19-56 

28.4 

10=31-56 

27.7 

11-14-56 

27.6 

11-28-56 

27.3 

12-12-56 

26.8 

1-04-57 

26.4 

1-17„57 

25.6 

2-01-57 

25.4 

2-15-57 

25.1 

3-13-57 

24.5 

4-0  2-57 

24.5 

5-02-57 

24.3 

519,9 

7-H-56 

19.5 

7-25-56 

19.3 

8-08-56 

19.6 

8-22-56 

20.0 

9-13-56 

20.8 

10-01-56 

20.6 

10-16-56 

20.4 

10-30-56 

19.2 

11-16-56 

19.0 

11-28-56 

18.6 

12-13-56 

19.2 

12-28-56 

18*0 

1-18-57 

17.3 

1-31-57 

17.0 

2-14-57 

16.9 

3-12-57 

16.7 

539.0 
539.0 
539.9 
540o4 
540.7 
B4i.l 
541,2 
541.6 
541.5 

338,3 
537.8 
537.7 
537.3 
536.5 
536.6 
536.6 
537.3 
537.4 
537.7 
538,2 
538.6 
539.4 
539.6 
539.9 
540.5 
540.5 
540.7 

500.4 
500.6 
500.3 
499,9 
499.1 
499,3 
499.5 
500.7 
500.9 
501.3 
500.7 
501.9 
502.6 
502.9 
503.0 
503.2 


3100 


3102 
3100 


3100 


3100 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-208 


CHINO    BASIN 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VAllEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feel 

Agy. 

data 
coll. 

3S/07W-04P01  S 
CONT. 


3S/07W-05A01    S 


519,9 


566,3 


3S/07W-05A02    S 


566,0 


3S/07W-05B02    S 


564,2 


3-29-57 

16. 

8 

503. 

1 

4-10-57 

17. 

1 

502. 

8 

5-03-57 

17. 

2 

502. 

7 

8-23^56 

51. 

5 

514, 

8 

9-14-56 

54. 

2 

512. 

1 

10-02-56 

54. 

lO 

512. 

.3 

10-19-56 

54. 

.1 

512. 

2 

10-31=56 

43. 

.5 

522. 

.8 

11-14»56 

40. 

.9 

525, 

.4 

12-12-56 

36( 

.6 

529, 

.7 

1-04-57 

34- 

.2 

532, 

.1 

1-17-57 

31. 

.1 

535, 

.2 

2-0T-57 

32. 

»3 

534, 

.0 

2-15-57 

28. 

.8 

537. 

.5 

3-13-57 

26. 

,3 

540. 

.0 

5-0  2-57 

32. 

.5 

533. 

.8 

10-16-56 

51. 

>1 

514, 

.9 

10-30-56 

51 

.1 

514. 

►  9 

11-16-56 

51 

.0 

515, 

»0 

11-28-56 

46. 

.8 

519. 

.2 

12-13-56 

44. 

»0 

522, 

.0 

12-28-56 

42 

»1 

523. 

•  9 

1-18-57 

40. 

.0 

526. 

.0 

1-31-57 

36. 

i5 

529 

.5 

2-14-57 

34 

i9 

531 

•  1 

3-12-57 

31. 

il 

534, 

i3 

3-29-57 

34 

.9 

531, 

.1 

4-10-57 

46 

,9# 

519 

.1 

5-15-57 

36. 

i5 

529 

.5 

6-12-57 

42. 

»2 

523 

.8 

9-17-57 

51 

•  0 

515 

►  0 

6-11-56 

42 

.2 

522 

.0 

8-22-56 

51. 

.0 

515 

i2 

10-10-56 

52 

•  5 

511 

.7 

11-28-56 

48 

t4 

515 

.8 

12-13-56 

31 

►  6* 

532 

.6 

12-28-56 

38 

.6 

525 

.6 

1-18-57 

33 

•  6 

530 

>6 

1-31-57 

31 

.8 

532 

.4 

2-14-57 

31 

»5 

532 

.7 

3-12-57 

28 

.5 

535 

.7 

3-29-57 

29 

.8 

534 

i4 

3100 


3100 


3100 


3100 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-209 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    AMA   VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

D!st.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
dato 
coll. 

CHINO  BASIN 
3S/07W-05F01    S 


3S/07W-05G01    S 


3S/07W-05J0?    S 


3S/07W-05J03  S 


545»0 

6-06»56 

26.5 

518.5 

7-05-56 

24  a  0 

521.0 

8-11-56 

26*8 

518.2 

9-07-56 

27.0 

518.0 

10"08-56 

27.2 

517.8 

11-09-56 

28.0 

517.0 

12-04-56 

27.5 

517.5 

1-09-57 

27.7 

517.3 

2-07-57 

27.8 

517.2 

3-09-57 

28*0 

517.0 

4-11-57 

28.0 

517.0 

5-08-57 

28.0 

517.0 

6-05-57 

2S.1 

516.9 

7-03-57 

28.1 

516.9 

553«2 

7-11-56 

21.4 

531.8 

7-29-56 

20.9 

532.3 

8-08-56 

20.8 

532.4 

8-22-56 

21.0 

532.2 

9-13-56 

17.1 

536.1 

10-01-56 

17.0 

536.2 

10-16-56 

17.6 

535. 6 

11-16-56 

17.5 

535.7 

11-28-56 

18.0 

535.2 

12-13-56 

19.0 

534.2 

12-28-'56 

17.8 

535.4 

1-18-57 

16*8 

536.4 

1-31-57 

16.0 

537.2 

2-14-57 

15.7 

537,5 

3-12-57 

19.7 

533.5 

3-29-57 

14.4 

538.8 

4-10-57 

19.8 

533.4 

5-03-57 

15.4 

537.8 

552«6 

9-18-56 

37.8 

514.8 

3-13-57 

36.8 

515.8 

552,8 

7-11-56 

37.1 

515.7 

7-25-56 

37.0 

515.8 

8-08-56 

37.5 

515.3 

8-22-56 

38.0 

514.8 

9-13-56 

37.7 

515.1 

10-01-56 

37.5 

515.3 

10-16-56 

38.5 

514.3 

10-30-56 

38.8 

514.0 

3100 


3100 


3102 


3100 


Questionable  measurement 

Approximate  Reference  Point  elevation  *3*"  Z  1 0 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALlEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Disl.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHINO  BASIN 

3S/07W-05J03    S 
CONT. 


3S/07W-06A01    S 


3S/07W-n6Lni    5 


3S/07W-06L02  S 


552,8 

11-16-56 

38.6 

11-28-56 

39»2 

12-13-56 

39.1 

12-28-56 

39.0 

1-18-57 

38.6 

1-31-57 

37.8 

2-14-57 

37.7 

3-12-57 

36.8 

3-29-57 

36.3 

4-10-57 

36.0 

5-03-57 

35.5 

6-26-57 

DR.O 

7-10-57 

DR.O 

7-24-57 

OR.O 

8-07-57 

DR.O 

8-21-57 

DR.O 

9-05-57 

DR.O 

9-17-57 

DR.O 

540,4 

7-11-56 

23.4 

7-25-56 

23,0 

8-08-56 

23.2 

8-22-56 

23.0 

9-13-56 

25.1 

540,5 

9-18-56 

25.1 

540,4 

10-01-56 

25.4 

10-16-56 

25.2 

10-30-56 

26.0 

11-16-56 

25.8 

11-28-56 

25.8 

12-13-56 

25.4 

12-28-56 

25.5 

1-18-57 

24.6 

1-31-57 

23.6 

2-14-57 

22.9 

3-12-57 

22.4 

540,5 

3-12-57 

22.4 

540,4 

3-20-57 

22.6 

4-10-57 

22.9 

5-03-57 

22.6 

509,9 

9-18-56 

1.0 

3-12-57 

2.5 

509,5 

9-18-56 

7.3 

514.2 
513.6 
513.7 
513.8 
514.2 
515.0 
515.1 
516.0 
516.5 
516.8 
517.3 


3100 


517.0 

3100 

517.4 

517.2 

517.4 

515.3 

515.4 

3102 

515*0 

3100 

515.2 

514.4 

514.6 

514,6 

515.0 

514.9 

515.8 

516.8 

517.5 

518.0 

518.1 

3102 

517.8 

3100 

517.5 

517.8 

508.9 

3102 

507,4 

502.2 

3102 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-211 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPPR  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dole 

DIst.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHINO  BASIN 

35/07W-06Ln2  S 

CONT. 
3S/07W-06M01  S 


3S/07W-07G01  S 


3S/07W-07H01  S 


3S/07W-07J01  S 

3S/07W-07K02  S 

3S/07W-07Q01  S 

3S/07W-07R01  S 


509«5 


3-i:'-57 


4.4 


515,5 

9»18~56 

7.4 

3-12-57 

3.1 

502.6 

9-18-56 

12.4 

3-12-57 

6.4 

501.5 

7-19-56 

10.2 

501.7 

7-25-56 

6.S 

501.5 

8-17-56 

11«9 

501.7 

9-13-5€ 

9.3 

501.5 

9-18-56 

7*5 

10-18-56 

8.9 

11-13-56 

5.2 

501.7 

ll='28-56 

6.1 

12-13-56 

3.3 

501.5 

1-22-57 

2.0 

501.7 

2-14-57 

1.8 

501.5 

2-14-57 

1.9 

501.7 

3-12-57 

1.5 

501.5 

3-12-57 

1.4 

5-23-57 

3.9 

509.3 

11-28-56 

23.2 

4-03-57 

22.2 

509.4 

9-18-56 

25.6 

3-12-57 

19.2 

501.5 

12-17-56 

4.7* 

4-15-57 

3.3* 

511.2 

7-19-56 

30.1 

8-17-56 

36.4 

9-18-56 

29.1 

10-18-56 

27.9 

11-13-56 

27.6 

511.3 

11-28-56 

26.0 

511.2 

12-17-56 

25.8 

1-22-57 

23.9 

2-14-57 

22.9 

3-12-57 

22.3 

511.3 

4-02-57 

19.5 

511,2 

4-15-57 

24,7 

505 

.1 

3102 

508 

.1 

3102 

512 

•  4 

490 

.2 

3102 

496 

i2 

491 

»3 

31^2 

494 

.9 

3100 

489 

.6 

3102 

492 

•  4 

3100 

494 

.0 

3102 

492 

.6 

496 

.3 

495 

.6 

3100 

498 

.4 

499 

»5 

3102 

499 

.9 

3100 

499 

»6 

3102 

500 

.2 

3100 

500 

si 

3102 

497 

•  6 

486, 

►  1 

3100 

487 

»1 

483, 

»8 

3102 

490, 

.2 

496< 

.8 

3102 

498, 

.2 

4814 

1 

3102 

474  1 

.8 

482  1 

•  1 

483. 

3 

483< 

6 

485* 

3 

3100 

485, 

4 

3102 

487. 

3 

488. 

3 

488. 

9 

491* 

8 

3100 

486, 

5 

3102 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-212 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
dota 

State  Well 

R.P.  elev., 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface, 
Feet 

elev., 
Feet 

coll. 

CHINO  BASIN 

3S/07W-07R01  S 
CONT. 

3S/07W-08A01  S 


3S/07W-08B01  S 


511.2 


539.8 
539,7 
539.8 

539,7 
539.8 
539.7 
539.8 

539.7 
539.8 
539.7 
539.8 


539.7 
539.8 

539.7 
539.8 

539,7 

539,8 
539.7 
539.8 

539.7 
539,8 
539.7 


533.6 


533.4 
533.6 


5-23-57 
6-13-57 

7-n-56 

7-19-'56 

7-25-56 

8-08-56 

8-17^56 

9-13-56 

9-18-56 

10-01-56 

10-16-56 

10-18-56 

10-30-56 

11-13-56 

11-16-56 

11-28-56 

12-13-56 

12-17-56 

12-28-56 

1-18-57 

1-22-57 

1-31-57 

2-14-57 

2-14-57 

3-12-57 

3-13-57 

3-29-57 

4-10-57 

4-15-57 

5-03-57 

5-2^-57 

6-13-57 

7-11-56 
7-29-56 
8-08-56 
8-22-56 
9-13-56 
9-18-56 

IO-ni-56 

10-30-56 
11-10-56 
11-28-56 
12-13-56 


26 

33 

38 
38 
36 
35 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 

35 
3  5 
35 
35 
35 
36 
35 
35 
35 
35 
35 


1 
9* 

5 
7 
6 
8 
2 
2 
3 
1 
4 
4 
6 
4 
4 
2 
3 
3 
1 
0 
9 
8 
7 
8 
6 
7 
6 
7 
8 
7 
8 
9 

6 
2 
5 
8 
1 
9 
0 
Q 
7 
6 
5 


485 

477 

501 

501 

503 

504 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

501 

501 

500 

501 

501 

501 

501 

500 

501 

500 

500 

498 
498 
498 
497 
498 
496 
498 
497 
497 
498 
498 


1 
3 

3 
0 
2 
0 
5 
6 
4 
7 
4 
3 
2 
5 
4 
6 
5 
4 
7 
8 
8 
0 
1 
9 
2 
0 
2 
1 
9 
1 
9 
8 

0 
4 
1 
8 
5 
5 
6 
7 
9 
0 
1 


3102 


3100 
3102 
3100 

3102 
3100 
3102 
3100 

3102 
3100 
3102 
3100 


3102 
3100 

3102 
3100 

3102 
3100 
3102 
3100 

3102 
3100 
3102 


3100 


3102 
3100 


•      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-213 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

State  Well 

R.P.  efev.. 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface. 

elov.. 

coll. 

Feet 

Feet 

CHINO  BASIN 


3$/07W-08Bni    S 

533*6 

1,2-28-56 

35e4 

498*2 

3100 

CONTe 

1-18-57 

35*2 

498*4 

l»3'l-57 

34  6  8 

498*8 

2-14-57 

34*8 

498*8 

3-12-57 

34*6 

499«0 

533*4 

3-13-57 

34*6 

498*8 

3102 

533^6 

3-29-57 

34*6 

499*0 

3100 

4-10-57 

34t7 

498*9 

5-03-57 

34*7 

498*9 

3S/07W-n8F02    S 

492»9 

7-19»56 

6.3 

486*6 

3102 

8-17»56 

8*1 

484*8 

3S/07W-08eO2    S 

492.9 

9-27-56 

8.1 

484*8 

3102 

3S/07W-08F02    S 

492e9 

10-18-56 

9<>5 

483*4 

310  2 

11-13-56 

9a3 

483.6 

12-17-56 

8*8 

484*1 

1-22-57 

4*7 

488*2 

2-14-57 

464 

488*5 

3-22-57 

3*9 

489*0 

4-15-57 

5*2 

487*7 

5-23-57 

5e6 

487*3 

6-13-57 

6e4 

486.5 

3S/07W-08J01    S 

493*3 

6-06-56 

7*3 

486*0 

3100 

7-05-56 

8*1 

485*2 

7-.3n«56 

9*6 

483.7 

4103 

8-15-56 

10*4 

482*9 

3100 

9-03-56 

10*6 

482*7 

4103 

9-07-56 

10.9 

482.4 

3100 

10-02-56 

11.3 

482*0 

4103 

10-08-56 

11«2 

482*1 

3100 

11-09-56 

10.9 

482.4 

12-03-56 

11*3 

482.0 

4103 

12-04-56 

9.2 

484*1 

3100 

1-09-57 

7*4 

485.9 

1-10-57 

8*5 

484.8 

4103 

1-31-57 

6.4 

486.9 

2-07-57 

6*7 

486.6 

3100 

2-20-57 

6.8 

486.5 

3-07-57 

6*4 

486*9 

4103 

3-20-57 

6*7 

486.6 

3100 

3-29-57 

6*4 

486.9 

4103 

4-24-57 

6*7 

486,6 

3100 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-214 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPfR    SAnTA    MivJA    VAkLtY 


Disl.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

State  Wall 

R.P.  elev., 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Faet 

surface, 
Foet 

elov.. 
Feet 

coll. 

CHINO  BASIN 

BS/CTW-OejOl  3 
CONTo 


3S/07W-08K0i  S 


SS/OTW-OSLOl  S 


493*3 

5-22-57 

649 

6-07»57 

6a  6 

6«19-57 

7^4 

7-01-37 

3*1 

529*5 

&'-06-"56 

25ol 

7„05-56 

25*1 

7-30 -5fa 

25a 

8-01 -=-56 

25ol 

9-03-56 

4l* 

9-0  7-56 

25*1 

10-02^56 

o2* 

10-06-56 

25e2 

11-0  9-56 

2563 

12-0  3^-56 

62* 

12  "04-^36 

25a3 

1-09-57 

25  «  2 

1-10-57 

a  2* 

2-07-57 

23e3 

3-07-57 

o3* 

3-09-57 

25,3 

3-29-57 

o2* 

4-01-57 

25  9  3 

5-08-57 

25«4 

6-05-57 

25a4 

6-07-57 

.2* 

7-01-57 

e4* 

7-0?-57 

25<,4 

52ba0 

6»n6-56 

i^SeO 

7-05-56 

f7«5 

534a8 

7^30- 56 

49.2* 

526*0 

8''l5-56 

49«8 

534,8 

9-03-56 

50.4* 

525«0 

9-19-56 

50«8 

534o8 

10-0?-'56 

50o9* 

526*0 

10-08-56 

50^9 

11-09-56 

51.0 

534.8 

12-03-56 

51.0* 

526,0 

12-04-56 

51.4 

1-09-57 

51.1 

1-10-57 

51.0 

1-31-57 

50.5 

2-07-57 

50.2 

3-07-57 

49.4 

486  .  4 

3100 

486.7 

4103 

485.9 

3100 

485.2 

4103 

504*4 

3100 

5049H 

504.4 

4103 

504.4 

3ioo 

529*4 

4103 

504.4 

3100 

529.3 

4T03 

504.3 

3T00 

304o2 

529.3 

4103 

504.2 

3100 

504*3 

529.3 

4103 

504.2 

3100 

529*2 

4103 

504.2 

3100 

$29*3 

4103 

504,2 

3100 

504*1 

50^*1 

529*3 

4103 

529*1 

504.1 

3100 

478.0 

3100 

478*5 

485.6 

4103 

476,2 

3  100 

484*4 

4103 

475.2 

31^0 

483.9 

4103 

475*1 

3100 

475.0 

483.8 

4103 

474.6 

3100 

474*9 

475.0 

4103 

475.  5 

475.8 

3100 

476.6 

4103 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G»215 


CHI  NO    BASIN 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SAI^TA    A^;A    VALuEY 


Stats  Weir 
Number 

R.P.  alev., 
Feet 

Jato 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

eley.. 

Feet 

Any- 

data 
coll. 

3S/07W-08Lni    S 
CONTo 


526.0 


3S/07W-08P0  2    S 


535  08 


3S/Q7W-08001    S 


489.3 


3-no^37 

*!-9  3  4 

476.6 

3  J  00 

3-28-57 

^■8«9 

477  6  1 

4103 

4^11^-57 

48  a  7 

477  e  3 

3100 

3»09-ST 

48o6 

47?  •  4 

B-OB-Sl 

48  s  7 

477.3 

6-07-3? 

48  6  6 

47?  «  4 

4103 

7-01 -=57 

49f0 

4  77.0 

7-0 3 -St 

49  a  3 

476.7 

3100 

7-11-36 

53  »0 

482.8 

3 1 00 

7-19-36 

53  0  5 

432.3 

3102 

7-25-56 

53  06 

432.2 

3100 

8-0a-36 

54  6  0 

481.8 

3-17--56 

5467 

481  ol 

3102 

8-22-56 

54  0  8 

481.0 

3100 

9-13-S6 

55b2 

>^80*6 

9-1 8' 56 

3561 

'^80  8  7 

3102 

10-01-36 

33  0  5 

432.3 

3100 

lO-iS'-se 

5592 

430.6 

10-10-5.3 

55  a  2 

480.6 

3102 

10-30-- 56 

57«3 

478,5 

3100 

ii-is-'Ss 

55*1 

^SO.? 

3102 

ll-16^i56 

37  el 

478.7 

3100 

11-28-56 

55«i 

480*7 

12-13"  5vb 

54  4  8 

*^8ia0 

12-17-56 

5436 

4S1.2 

3102 

12-28-36 

5m3 

481*5 

3100 

1-18-37 

53*6 

482.2 

i-22-'5T 

53  4  5 

482.3 

3102 

1-31-57 

53d0 

482,8 

3100 

2-14-57' 

52. to 

483  «  2 

2™l^-;-5? 

52.6 

483.2 

3102 

3-12-37 

52«0 

483.8 

3100 

3-13-37 

52«1 

483.7 

3102 

3-29-^57 

51e8 

484  4  0 

3100 

4-10-57 

51*9 

483.9 

4-15-57 

51  0  9 

483.9 

3102 

5-23-^57 

51*9 

483.9 

6-13-57 

529I 

483.7 

1-0^-56 

452 

485.1 

^103 

l-30-:36 

«3 

488.8 

3-09-56 

2*1 

487.2 

«f -0  2^-56 

2«7 

^86.6 

4--30-56 

238 

486.5 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-216 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLcY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Foet 

Water 

surface 

elov., 

Feat 

Agy. 
dola 
coil. 

CHii\JO    BASIN 


35/07W"0800i    S 

^89  6  3 

6-04-56 

3.7 

485.6 

4103 

CON",  0 

48?  *S 

6-06-56 

3.7 

484.1 

3100 

489,5 

6=29-56 

4.1 

485.2 

^103 

487.8 

7-05-56 

4.3 

483.5 

3100 

489,3 

7-30-56 

5.4 

483.9 

4105 

4S7  6,S 

8-=0l-'$6 

5.6 

482.2 

3100 

489*3 

9-03-56 

7.2 

482el 

4103 

487.8 

9-07"5fe 

7.4 

480,4 

3100 

489.5 

10-0?-56 

8.0 

481.3 

4103 

4ST  *  8 

ie-08''56 

8.2 

479.6 

3100 

11--09-56 

8*4 

479.4 

489e3 

12-03-56 

8o0 

•-•.81.3 

4103 

487.8 

12^04-56 

8.3 

479.5 

3i00 

1-09-57 

4.3 

483.5 

489.3 

1-10-57 

4,3 

485.0 

4103 

1-31 «57 

3.2 

486  . 1 

4S7e8 

2-07-57 

3.6 

484*2 

310C 

489.3 

■3-07-57 

3.2 

486.1 

4103 

487.8 

3-09-57 

3.3 

484.5 

3100 

469.3 

3-29-57 

3o2 

436.1 

4  J  03 

487  «  8 

4»11-"57 

4.8 

483.0 

3100 

5-0  8-57 

4.0 

453.8 

6-05-57 

4.1 

483.7 

489^3 

6-0  7-57 

4.1 

485*2 

4(03 

7-01-57 

4,9 

484.4 

487,8 

7»n3--57 

4,8 

483.0 

3100 

3£/07V/-09AOi    S 

550,0 

7-n-56 

33.4 

516.6 

3100 

7-29-56 

33  «1 

516.9 

8-08-56 

34.0 

516.0 

8-22-56 

34.4 

515.6 

9-13-56 

32.0 

518.0 

10-01-56 

31.9 

518.1 

10-16-56 

32.0 

513.0 

11-16-56 

31.9 

518.1 

11-28-56 

3  1 .  7 

518.3 

12-13-56 

32.0 

518.0 

12-28-56 

32.0 

cts.o 

1-18-57 

31.7 

518.3 

1-31-57 

33.7 

516.3 

2-14-57 

31.1 

518.9 

3-12-57 

30*5 

519.5 

3-29-37 

32.4 

51?. 6 

4-l0-=57 

32.1 

517.9 

5-03-57 

30.1 

519.9 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-21f 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALuEY 


Stote  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
dota 
coll. 

CHINO  BASIN 
3S/07W-09A02  S 
3S/07V<-09B01  S 


BS/OTW-ogen?  s 


3S/o?w-n9jni  s 


545o6 

9-17-56 

38e2 

507.4         3102 

543  »  2 

7«11^56 

2&e7 

514.5         3100 

7-29-56 

28.2 

515.0 

8-n8'-56 

29.0 

514.2 

8~22'-56 

29«6 

513.6 

9««13-55 

29o3 

513.9 

10-m-»56 

29.4 

313.8 

10-^30-56 

28.0 

515.2 

11-16-56 

27.9 

515.3 

il-28-56 

26.7 

51to.5 

12*13-'56 

26.5 

516.7 

12-28-^56 

26.5 

516.7 

1-18-57 

25.8 

517.4 

1-31-57 

24.7 

518.5 

2-14-57 

25.0 

518.2 

3„12^57 

24.6 

518.6 

3-29"57 

24.5 

518.7 

4-IA..57 

24.8 

518.4 

5-03-57 

25*0 

518.2 

5I842 

7-n-56 

5.5 

512.7         3100 

7-25-56 

5.1 

513.1 

8-08-56 

5.1 

513.1 

S-22-56 

5o3 

512.9 

9-13-56 

5.0 

513.2 

10-01-.  56 

5  =  0 

513.2 

10-16-56 

5.1 

513.1 

10-30-56 

5ci) 

512.7 

il-16-^56 

5.4 

512.8 

11-28-56 

5.3 

512.9 

12-13-56 

5.3 

512.9 

12-28-56 

5.2 

513.0 

1-18-57 

4.6 

513.6 

1-31-57 

4.2 

514.0 

2-14-57 

4.2 

514.0 

3-12-57 

4.1 

514.1 

3-29-57 

4.1 

514.1 

4-10-57 

4.6 

513.6 

5-03-57 

4.8 

513.4 

5-15-57 

4.1 

5I4.I 

8-07-57 

7.3 

510.9 

516*5 

10-0'^- 56 

17.5 

499.0         4  103 

3-29-57 

14.2 

502.3 

Questionobie  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-218 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 


Di$«.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

State  Well 

R.P.  elev.. 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface, 
Feet 

elev.. 
Feet 

coll. 

CHINO  BASIN 
3S/07W-09L01  S 


3S/07W-09Mni  S 


540,1 

7-11-56 

42, 

4 

540*0 

7^19-56 

45. 

5 

540,1 

8-08-56 

45. 

1 

540*0 

8-'17-56 

44 « 

6 

540.1 

8^22-56 

46, 

1 

9-13-56 

46< 

5 

540,0 

9-25-56 

45« 

3 

540  , 1 

10-01-56 

46c 

0 

10-16-56 

44. 

7 

540,0 

10-18-56 

44. 

3 

540.  i 

10-30-56 

44, 

2 

540,0 

11-1^-56 

43, 

6 

540  , 1 

11-1 6-56 

44  ( 

1 

11-2B--56 

43. 

4 

12-13-56 

43, 

»9 

540,0 

12-17-56 

42i 

.5 

540,1 

12-28-56 

42, 

0 

1-18--57 

43. 

7 

540,0 

1-22-57 

41. 

>4 

540,1 

1-31-57 

41< 

>0 

2-14-57 

41< 

>1 

540,0 

2-14-57 

41  « 

.1 

540,1 

3-12»57 

41. 

lO 

540.0 

3-21-57 

41< 

.1 

540 . 1 

3-29-57 

41, 

,2 

4-11-=57 

41  < 

.7 

540,0 

4-15-57 

41 

,6 

540  ol 

5-03-57 

42 

,2 

540,0 

5-23-57 

42 

.2 

6-13-57 

43 

►  3 

498,0 

6-^6-56 

6 

.6 

7-05-56 

7 

»4 

8-01-56 

11 

.1 

9-07-56 

8 

.5 

10-08-56 

8 

i8 

11-09-56 

8 

.4 

12-04=56 

7 

•  1 

1-09-57 

5 

.0 

2-07-57 

4 

i7 

3-09-57 

4 

•  6 

4-11-57 

5 

»0 

5-08-57 

5 

*1 

6-05-57 

5 

.3 

-y^Ac.g-y 

13 

.5 

497,7 
404,5 
495,0 
495,4 
494,0 
493.6 
494.7 
494 , 1 
495,4 
495.7 
495.9 
496,4 
496.0 
496.7 
496,2 
497,5 
498,1 
496,4 
498.6 
499,1 
499,0 
498,9 
499.1 
498.9 
498,9 
498.4 
498,4 
497,9 
497,8 
496.7 

491,4 
490.6 
486.9 
489,5 
489.2 
489.6 
490.9 
493,0 
493,3 
493.4 
493.0 
^92.9 
492.7 
48«».5 


3100 
3102 
3100 
3102 
3100 

3102 
3100 

3102 
3100 
3102 
3100 


3102 
3100 

3102 
3100 

3102 
3100 
3102 
3100 

3102 
3100 
3102 


3100 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-219 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

CHINO    BASIN 
3S/07W-09M02    S 


3S/07W-09R01    S 


3S/07W-09Rn2    S 


3S/07W-10C01    S 


35/07W-10Cn3    S 


500,0 

6-06-56 

7*2 

7-0  5" 36 

7.6 

8«01"56 

22.7* 

9-0 7-56 

10*3 

10-08-56 

llo7 

ll-*^9~56 

10*6 

12-04^56 

8*4 

1-09-57 

6*8 

2-0  7^57 

6*7 

3-09-57 

6  »  6 

4--11~57 

6.9 

5-08-57 

7*1 

6-05-57 

7*3 

7-03-57 

44*0* 

313  c  2 

10-01-56 

11.9 

3 -2 9- 57 

10*5 

514c0 

6-06-56 

16*3 

7-05^56 

17.8 

B-OB-56 

18.6 

9-0  7-56 

18*4 

l0-03»56 

18.5 

11-07-56 

18*3 

12-05-56 

16.7 

1-14-57 

15o5 

2-11-57 

15.1 

3-11-57 

15.0 

4-08-37 

15*3 

5-15-57 

15*9 

6-12-5/ 

16*6 

7-03-57 

17*4 

592.7 

l.l-^3  0»56 

12*2 

592^0 

3-11-57 

63.0* 

592a7 

4-05-^57 

10*3 

575.0 

7-11-56 

50.8 

7-26-56 

51*2 

8-09-56 

51*7 

8-22-56 

53*0 

9-14-56 

51*7 

10-0  2-56 

51.0 

10-19-56 

50*9 

10-31-56 

49*6 

492*8 
492*4 
477.3 
^89*7 
488*3 
489.4 
491,6 
493.2 
493*3 
493*4 
493*1 
492.9 
492*  f 
456  ftO 

501*3 
502.7 

^96*2 
495*4 
495.6 
495.5 
495.7 
497,3 
498,5 
498*9 
499*0 
498  0  7 
498  *  1 
497*4 
496.6 

580.5 
529,0 
582.4 

524.2 

523. 8 
52S.3 
522.0 
523,3 
524.0 
524.1 
525.4 


3100 


4103 
3100 


3100 
3102 
3100 

3100 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-220 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WCaS 

UPPFR    SANTA    ANA    VALLEi'Y 


Dist.  R.P. 

Wotor 

Agy- 

data 
coll. 

State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

to  water 
surface, 

surface 
elev.f 

Feet 

Feet 

CHINO  BASIN 

3S/n7W-10C03  S 
CONT* 


3S/0?W'=10D01  S 
3S/07W~10D02  S 


3S/07W--10F01  S 


3S/07W-inF02  5 


3S/07W-10G01  S 


575.0 

n»14^56 

48.8 

11-28-56 

48.9 

12-12~56 

47»3 

1-04-57 

48«4 

i»17-57 

46  e  3 

2-01-57 

45.2 

a-lS'-ST 

44.9 

3-13-57 

44.5 

4-02-57 

46.3 

5-02-5? 

47.3 

555c4 

3-2 '^-se 

33.8 

10-03-56 

32.4 

565.0 

4-24-57 

56.7 

5-22-57 

57.0 

7-17.-57 

60.3 

8-14-57 

59.7 

9-11-57 

59.6 

9-25-57 

58.5 

572.3 

3-06-56 

44.4 

3-20-56 

DR.O 

4-04-56 

DR.O 

4-21-56 

DR.O 

5T2.2 

9-17-56 

DR.O 

572.3 

10-31-56 

DR.O 

11-14-56 

DR.O 

1-17-57 

DR.O 

2-01--57 

DR.O 

2-15-57 

45.0 

572.2 

3-11-57 

49.2 

572.3 

3-13-57 

43.6 

4-02-57 

DR.O 

5-0  2-57 

DR.O 

5-16-57 

DR.O 

560.0 

8-22-56 

53.0 

3-13-57 

44.5 

6-13-57 

49.1 

8-22-57 

5.8 

534.5 

9-17-56 

14.7 

3-11-57 

9.3 

526.2 

3100 

526.1 

527,7 

526.6 

528.7 

529.8 

530.1 

530.5 

528.7 

527.7 

521.6 

4103 

523.0 

508.3 

3100 

508.0 

504.7 

505.3 

505.4 

506.5 

527.9 


527.3 

523.0 
528.7 


507.0 
515.5 
510.9 
554.2 

519.8 
525.2 


3100 


3102 
3100 


3102 
3100 


3100 


3102 


*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-221 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coil. 

CHINO  BASIN 
3S/07W-10NOi  S 


3S/07W-10P01    S 


3S/07W-10Rn2    S 


3S/07W-10R03    S 
35/07W-!lBni    s 

3S/07W-11P01    S 


3S/07W-16A01    S 


514»7 

7-19'56 

12*4 

8-17-56 

12«6 

9-25-56 

12e4 

10-18-56 

12«4 

11»13"56 

9.1 

12-17^56 

8*5 

1-22=57 

10«6 

2-14-57 

1 1  .a 

3-19-57 

11*9 

5-23-57 

12c2 

6-13-57 

12«3 

518.3 

9-25-56 

510*2 

3-19-57 

509*6 

567»2 

7-19-56 

55ol 

8-17-56 

54*7 

9-19^56 

54«3 

10-18-56 

53e4 

11-13-36 

53*5 

12-17-56 

53.4 

1-22^57 

53.2 

2-14-57 

52.2 

3-14-57 

51«8 

4-15-57 

53«0 

5-23-57 

53*1 

6-13-57 

53*8 

60?»6 

9-10-56 

105*4 

588,0 

9-10-56 

56.6 

3-14-57 

56*1 

570c9 

3-07-56 

50.2 

9-19-56 

51*5 

10-02-56 

51.3* 

3-14-57 

50.5 

3-28-57 

50.3 

502.5 

7-19-56 

7.9 

8-17-56 

8.2 

9-25-56 

8.1 

10-18-56 

8.0 

11-13-56 

7.8 

12-17-56 

6.4 

502 
502 
502 
502 
505 
506 
504 
503 
502 
502 
502 

8 
8 

512 

512 
512 
513 
513 
513 
514 
515 
515 
514 
514 
513 

497 

531 
531 

520 
519 
519 
520 
520 

494 
49't 
494 
494 
494 
495 


3102 


3102 


3102 


3102 
3102 


4103 
3102 
4103 
3102 
4103 

3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-222 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    SANTA    aNa    vAli.EV 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dlst.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHiNO    BASIN 

3S/07W-16Ani    S 
CONT« 


3S/07W-16P01    S 
3S/07W-16001    S 

35/07W-17C01    S 
3S/07W-17C03    S 


3S/07W~17C04    S 


502.5 

l-2?-57 

5.9 

496.6 

3102 

2-14-57 

6»5 

496.0 

3-19-57 

6.8 

495.7 

5-23-57 

7*3 

495.2 

6-13-57 

7.4 

495.1 

492,1 

9-25-56 

5el 

487.0 

3102 

3-19-57 

4.8 

487.3 

494,0 

3-07-56 

4.1 

489.9 

4103 

10-01-56 

3*7 

490.3 

3=-27"57 

3.7 

490.3 

488.0 

10-07-56 

8.2* 

479.8 

4103 

3»28-57 

5.2 

482.8 

802.0 

7-30-56 

8.7* 

793.3 

4103 

9-03-56 

9.2* 

792.8 

10-02-56 

9.4* 

792.6 

12-03-56 

9.3* 

792.7 

1-10-57 

8.0 

794  .  0 

1-31-57 

7.0 

795.0 

3-07-57 

6.6 

795.4 

3-28-57 

6.6 

795.4 

6-07-57 

7.1 

794.9 

7-01-57 

8.0 

794.0 

497^4 

c5-r^»56 

6.5 

490.9 

3100 

7-19-56 

7.5 

489,9 

3102 

8-01-56 

11.1 

486.3 

3100 

8-17-56 

8.5 

488.9 

3102 

9-0  7-56 

8.5 

488.9 

3100 

9-19-56 

9.0 

488,4 

9-25-56 

8.8 

488.6 

3102 

10-18-56 

8.7 

488.7 

11-13-56 

7.5 

489.9 

12-17-56 

5*6 

491.8 

1-22-57 

4.3 

493.1 

2-02-57 

4.7 

492.7 

3100 

2-14-57 

4.0 

493.4 

3102 

3-21-57 

4.2 

^93.2 

498.1 

4-15-57 

3.1 

493.0 

3102 

5-23-57 

5.2 

492.9 

6-13-57 

6.3 

491.8 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


S-223 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPPR    SANTA    ANA    VALlEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coil. 

CHI  NO    BASIN 
3S/07W-17D01    S 


3S/07W-17D02  S 


3S/07W~17F01  S 


3S/07W-17K01    S 


495«0 

6-n6-=56 

5.4 

7-09-56 

643 

8-01^56 

7«8 

9-07-56 

9.1 

10-'08-56 

9*5 

11-09-56 

9*8 

12-04-56 

9*5 

1-09-57 

7*1 

2»07-57 

4*0 

3-09-57 

3.9 

4-11-57 

4*2 

5-08-57 

4.9 

6-05-57 

5*2 

7-03-57 

5.3 

482.2 

7-30-56 

7.7 

9-03-56 

8*9 

10-02-56 

■v  *  '> 

12-03-56 

9*4 

l-in~57 

6*9 

1-31-57 

3*5 

3-07-57 

3.8 

3-28-57 

3*7 

7-01-57 

6*0 

487*9 

7-18-56 

8.2 

487«6 

8-17-56 

8.8 

9-25-56 

9.0 

487«9 

10-18-56 

8.5 

11-13-56 

9,0 

487*6 

12-17-56 

7,9 

1-22-57 

6*4 

2-14-57 

5.8 

3-21-57 

5*5 

4-15-57 

5.7 

5-13-57 

5.8 

6-13-57 

6.1 

489,5 

7-19-56 

8.6 

8-17-56 

9.1 

9-25-56 

9*4 

10-18-56 

9*2 

11-13-56 

9.2 

12-17-56 

8.8 

1-22-57 

7*9 

489 
488 
48? 

483 
485 
48S 
485 
487 
491 
491 
490 
490 
489 
489 

474 
473 

472 
472 
475 
478 
478 
478 
476 

479 
478 
478 

479 
478 
479 

481 
481 
482 
481 
481 
481 

480 
480 
480 

480 
480 

480 
481 


3100 


4103 


3102 
3102 

3102 

3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-224 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALlEY 


Disf.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

State  Well 

R.P.  elev.. 

Dale 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elev., 
Feet 

call. 

CHINO  BASIN 

3S/07W-17K01  5 
CONT. 


3S/07W-17K02  5 
3S/07W-17R02  S 
3S/07W-20B01  S 
35/07W=2nC01  S 
35/07W'-20Cn2  5 
3S/07W-20C03  S 


3S/07W-20D01  S 


489,5 

2-14-57 

7.4 

3-21->57 

7«2 

4-15-57 

7,4 

5-23-57 

7.4 

6-13-57 

7,6 

486,4 

9-25-56 

9.1 

3-21-57 

6.8 

489,4 

9-25-56 

10*3 

3-21-57 

9,3 

478,9 

9-25-56 

5.4 

3-21-57 

4*3 

482,9 

9-25-56 

18.3 

3-21-57 

10.6 

475,0 

10-m»56 

36.2* 

3-27-57 

4.3 

476,2 

7-19-56 

11.1 

8-i7"56 

12.4 

9-25-56 

13.5 

10-18-56 

14.0 

11-13-56 

14.0 

12-17-56 

14.4 

1-22-57 

8.7 

2-14-57 

6.5 

3-21-57 

5.7 

4-15-57 

5.7 

5-23-37 

5.7 

6-13-57 

5.7 

479,3 

6-25-56 

8.5 

7-11-56 

10.0 

7-25-56 

10.8 

8-08-56 

11.6 

8-22-56 

12.0 

9-13-56 

13.5 

10-01-56 

12.7 

10-30=-56 

12.8 

11-15-56 

12.7 

11-28-56 

12.8 

12-12-56 

12,5 

482 

482 
482 
482 

481 

477 
479 

479 

480 

473 
474 

464 
472 

438 

470 

465 
463 
462 
462 
462 
461 
467 
469 
470 
470 
470 
470 

470 
469 
468 
467 
467 
465 
466 
466 
466 
466 
466 


3102 


3102 
3102 
3 102 
3102 
4103 
3102 


3100 


*     Questionable  meosurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-225 


CHI  NO    BASIN 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

3S/07W-2n001    s 
CONT. 


479,5 


3S/07W~2nDn2    s 


3S/07W-20Dn3    S 


476,4 


474,0 


3S/07W-20P01    S 


480*5 


12-28-56 

12.5 

466.8         3100 

1-18-57 

12»0 

467.3 

1-31-57 

86l 

471.2 

2-14-57 

8c0 

471,3 

3-12-57 

7.5 

471.8 

3-29-57 

7.4 

471.9 

4-10-57 

7.5 

471.8 

lO-m-56 

44. 0* 

432.4         4103 

10-01-56 

44.4* 

432.0 

1-31-57 

4.8 

469.2         31O0 

2-14-57 

5.0 

469.0 

3-12-57 

4.3 

469.7 

3-29-5^ 

4.3 

469.7 

4-10-57 

4.6 

469.4 

5-03-57 

4.2 

469.8 

6-13-56 

3*6 

476.9         3102 

6-20-56 

3.7 

476.8 

6-27-56 

3.8 

476.7 

7-n-56 

4.1 

476.4 

7-1R-56 

4.3 

476.2 

8-01-56 

4.6 

475.9 

8-08-56 

4e8 

475.7 

8-15-56 

5.0 

475.5 

8-22-56 

5.1 

475.4 

8-29-56 

5.3 

475.2 

9-05-56 

5.4 

475.1 

9-12-56 

5.5 

475.0 

9-19-56 

5.7 

474.8 

9-25-56 

10.7 

469.8 

9-26-56 

5.8 

474.7 

10-03-56 

5.9 

474.6 

10-10-56 

6.0 

474.5 

10-17-56 

6.1 

474.4 

10-24-56 

6.2 

474.3 

10-31-56 

6.3 

474.2 

11-07-56 

6.4 

474.1 

11-14-56 

6.5 

474.0 

11-21-56 

6.6 

473.9 

11-28-56 

6.7 

473.8 

12-05-56 

6.8 

473.7 

12-12-56 

6.9 

473.6 

12-19-56 

7.0 

473.5 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-226 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WElLS 

uPPtR  SANTA  ANA  vAl._Et 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev,. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHINO    BASIN 

3S/07W-20P01    S 

480«5 

12-26-56 

7.1 

473.4 

3102 

CONT. 

l-f)2»57 

7.2 

473.3 

1-09-57 

7.3 

473.2 

1-16-57 

.7 

479.8 

1-30-57 

1.2 

479.3 

2-06-57 

1.4 

479.1 

2-13-57 

1.6 

478.9 

2-20-57 

1.8 

478.7 

2-27-57 

2.0 

478,5 

3-06«57 

2.1 

478,4 

3-13-57 

2.2 

478,3 

3-20-57 

2.5 

478.0 

3-21-57 

5.4 

475.1 

3-27-57 

2.5 

478.0 

4-03-57 

2.6 

477.9 

4-10-57 

2.7 

477,8 

4-17-57 

2.8 

477.7 

4-24-57 

2.9 

477,6 

5-01^57 

3.0 

477,5 

5-08-57 

3.1 

477.4 

5-15-57 

3.3 

477.2 

5-22-57 

3.4 

477.1 

5-29-57 

3.5 

477.0 

6-0  5-57 

3.6 

476.9 

6-12-57 

3.7 

476,8 

6-19-57 

3.8 

476.7 

6-26-57 

3.9 

476,6 

7-0  3-57 

4.0 

476,5 

7-10-57 

4.1 

476,4 

3S/08W-01B01    S 

535.3 

4-03-57 

16.9 

518.4 

3100 

3S/08W-nijni  s 

523*7 

7-19-56 

21.6 

502.1 

3102 

8-17-56 

23.4 

500,3 

9-18-56 

23.1 

500.6 

10-18-56 

23.6 

500.1 

11-13-56 

22.1 

501.6 

523,1 

11-28-56 

22.6 

500.5 

3100 

523*7 

12-17-56 

21.5 

502.2 

3102 

1-22-57 

19.9 

503.8 

2-14-57 

18.9 

504.8 

523,1 

4-03-57 

18.1 

505.0 

3100 

523.7 

4-15-57 

18.5 

505.2 

3102 

5-23-57 

18.8 

504.9 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-227 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Wafer 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CHTNO  BASIN 
1N/06W-35A01  S    1438.6 


1N/07W-36B01  S    1489.2 
1N/08W-35J01  S    1607*0 


CLAREMONT  HEIGHTS  BASiN 
lS/08W-01Dn2  S    1542«0 


1S/08W-01D03    S         1555,0 


1S/08W-02B01  S    1560,0 


<?»n6»56 

447.3 

996.3 

4706 

12-06-56 

444.5 

994.1 

3-05-57 

442.4 

996.2 

3-29-57 

442.2 

996.4 

5-31-57 

442.7 

995,9 

4„n^57 

DR.O 

3100 

4-15-57 

464.7* 

1142.3 

4714 

5-07-57 

427.8* 

1179.2 

6-04-57 

440,5* 

1166.5 

6»24-57 

448.6* 

1158.4 

7-10-57 

448.6* 

1158.4 

80202 


8-15-56 

444 

tO* 

1098 

.0 

9-15-56 

455< 

>6* 

1086 

»4 

10-15-56 

452* 

»0* 

1090 

•  0 

11-15-56 

473, 

»8* 

1068. 

»2 

12-15-56 

482 

(4* 

1059 

»6 

1-15-57 

404 

►  3 

1137 

.7 

2-22-57 

400 

»o 

1142 

.0 

3-12-57 

381 

d8 

1160 

•  2 

4-15-57 

444 

tO* 

1098 

tO 

5«16-57 

454 

,0* 

1088 

iO 

6-25-57 

462 

(0* 

1080 

.0 

7-15-57 

463 

tO* 

1079 

•  0 

1-15-56 

369 

i9* 

1185 

»1 

6-15-56 

415 

►  0* 

1140, 

.0 

7-15-56 

424, 

.0* 

1131, 

.0 

8-15-56 

444, 

kO* 

1111 

►  0 

9-15-56 

4  54, 

.0* 

1101, 

lO 

10-15-56 

452< 

.0* 

1103, 

tO 

11-15-56 

473 

lO* 

1082, 

tO 

12-15-56 

482< 

>0* 

1073, 

►  0 

1-05-57 

489, 

,0* 

1066, 

lO 

8-15-56 

428, 

,4* 

1131< 

.6 

9-15-56 

438< 

.0* 

1122. 

.0 

10-15-56 

403, 

,n* 

1157. 

»0 

11-15-56 

408< 

>0* 

1152. 

0 

12-15-56 

411. 

.0* 

1149. 

0 

1-15-57 

395, 

,8* 

1164. 

2 

3719 


1101 


3719 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-228 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WEUS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEy 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Data 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CLAREMONT  HEIGHTS  BASIN 


1S/08W-02B01  S 
CONT9 


1560«C 


lS/08W-02Bn2  S    1550.0 


1S/08W-02D01  S    I5IO4O 


2-2?-5T 

331  cO 

1229.0 

3719 

3-12-57 

326.0 

1234.0 

4-15-57 

434»0* 

1126.0 

5-16-57 

442pO» 

1118.0 

6-15-57 

455*0* 

1105.0 

7-15-57 

469»0* 

1091.0 

3-15-56 

336«n* 

1214.0 

1101 

5-15-56 

336e0* 

1214.0 

6-15-56 

392e0* 

1158.0 

7-15-56 

395.0* 

1155.0 

8-15-56 

397.0* 

1153.0 

3719 

8-15-56 

397.0* 

1 1 53  . 0 

1101 

9-15-56 

400.0* 

1150.0 

3719 

9-15-56 

400.0* 

1150.0 

1101 

10-15-56 

322.0 

1228.0 

3719 

11-15-56 

408.0* 

1142.0 

1-06-57 

330.0* 

1220.0 

1101 

1»15-5T 

408*0* 

1142.0 

3719 

2-22-57 

327.0 

1223.0 

3-12-37 

310.0 

1240*0 

4-15-57 

42f!«0« 

1126.0 

5-16-=57 

414.0* 

1136.0 

6-15-57 

438.0* 

1112.0 

7-15-5? 

435.0* 

1115.0 

i»l5-56 

238.0* 

1272.0 

3719 

3-15-56 

190.0 

1320.0 

4-15^56 

195.0 

1315.0 

5-15-56 

191.0 

1319.0 

6-15-56 

239.0* 

1271.0 

7-15-56 

243.0* 

1267.0 

8-15-56 

247.0* 

1263.0 

9-15-56 

248.0* 

1262.0 

10-15-56 

247.0* 

1263.0 

11-15-56 

248.0* 

1262.0 

12-15-56 

246.0* 

1264.0 

1-15-57 

209.0 

1301.0 

2-22-57 

205.0 

1305.0 

3-12-57 

201.0 

1309.0 

4-15-57 

275.0* 

1235.0 

5-16-57 

?03.0 

1307.0 

6-15-57 

281.0* 

1229.0 

lS/08W-n2F01  S    1470,0 


8-15-56   271.4* 


1198.6    3719 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-229 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VAULEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  wafer 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

claremont  hfights  basin 


is/ORW-n?Foi  s 

CONTs 


1470eC 


1S/08W-02M03    S         1403*0 


lN/08W-24Eni    S         2141,7 


^-1^-56 

289, n* 

1181 

tO 

10-15-56 

274c0 

1196, 

•  0 

11-15-56 

300eO* 

1170 

•  0 

12-15--56 

304.7* 

1165 

t3 

1-15-57 

280t0 

1190 

iO 

2-22-57 

267.0 

1203 

.0 

3-12-57 

259.6 

1210, 

,4 

4-15-57 

282.0* 

1188 

>0 

5-06-57 

300.0* 

1170 

.0 

6-15-57 

288.0* 

1182 

•  0 

7-15-57 

293.0* 

1177 

•  0 

1-15-56 

143.7 

1259 

►  3 

3-15-56 

143*9 

1259 

si 

4-16-56 

143.5 

1259 

.5 

5-13-56 

142.9 

1260 

.1 

6-15-56 

14467 

1258 

.3 

7-15-56 

143«0 

1260 

»0 

9-15-56 

144.0 

1259 

.0 

10-05-56 

147*0 

1256 

.0 

11-05-56 

148.0 

1255 

•  0 

1-05-57 

147.5 

1255 

.5 

6-25->56 

128*0* 

2013 

»7 

7-09^-56 

125.0* 

2016 

.7 

7-16-56 

123.0* 

2018 

►  7 

7-23-56 

123.0* 

2018, 

.7 

7-30-56 

121.0* 

2020, 

il 

8-06-56 

128*0* 

2013, 

.7 

8-13-56 

133*0* 

2008< 

>7 

8-20-56 

128.0* 

2013, 

>7 

8-27-56 

128.0* 

2013, 

.7 

9-04-56 

126.0* 

2015, 

»7 

9-10-56 

131.0* 

2010< 

.7 

9-17-56 

134.0* 

2007, 

.7 

9-24-56 

132.0* 

2009, 

i7 

10-01-56 

133.0* 

2008, 

.7 

10-08-56 

133.0* 

2008( 

il 

10-15-56 

132.0* 

2009, 

.7 

10-22-56 

131.0* 

2010. 

.7 

10-29-56 

130.0* 

2011, 

.7 

11-05-56 

129.0* 

2012. 

>7 

11-13-56 

133.0* 

2008. 

7 

11-19-56 

133.0* 

2008, 

7 

11-26-56 

133.0* 

2008, 

.7 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-230 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLPV 


Disf.  R.P. 

Woler 

Agy. 
dato 
coll. 

Stole  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

to  water 
surface. 

surface 
elev., 

Feet 

Feel 

CLARFMONT    HEIGHTS    BASIN 

1N/08W-24E01    S         21Alc7 

12-0^-56 

131.0* 

2010.7 

4205 

CONTo 

12-10-56 

131.0* 

2C10.7 

12-17^56 

131.0* 

20:^0.7 

12-24-56 

130.0* 

2011.7 

12-31-56 

130*0* 

2011.7 

i-07-57 

130*0* 

2011.7 

1-14-57 

130.0* 

2011.7 

1-21-57 

99.0* 

2042.7 

1-28-57 

113.0* 

2028.7 

2-04-57 

116.0* 

2025.7 

2-n-57 

118.0* 

2023.7 

2-18-5T 

118.0* 

2023.7 

2-25-57 

120.0* 

2021.7 

3-04-57 

113.0* 

2028.7 

3-11-57 

114.0* 

2027.7 

3-18-57 

116.0* 

2025.7 

3-25-57 

116.0* 

2025.7 

4-01-57 

113.0* 

2026.7 

4-08-57 

119.0* 

2022.7 

4-15-57 

143.0* 

1998.7 

4-22-57 

123.0* 

2018.7 

4-2Q-57 

127.0* 

2014.7 

5-06-57 

132.0* 

2009.7 

5-13=57 

118.0* 

2023.7 

5-20-57 

118.0* 

2023.7 

5-27-57 

118.0* 

2023.7 

6-03-57 

117.0* 

2024.7 

6-10-57 

118.0* 

2023.7 

6-17-57 

118.0* 

2023.7 

6-24-57 

119.0* 

2022.7 

7-01-57 

118*0* 

2023.7 

7-08-57 

119.0* 

2022.7 

7-15-57 

120.0* 

2021.7 

7-22-57 

120.0* 

2021.7 

7-29-57 

123.0* 

2018.7 

8-05-57 

135.0* 

2006.7 

1N/08W-24L01    S         2137,6 

4-09-56 

178.0* 

1959.6 

1101 

4-30-56 

178.0* 

1959.6 

5-14-56 

181.0* 

1956.6 

7-09-56 

180.0* 

1957.6 

4205 

7-16-56 

185.0* 

1952.6 

7-2^-56 

190.0* 

1947.6 

7-30-56 

195.0* 

1942.6 

8-06-56 

183.0* 

1954.6 

*     Questionoble  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-231 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feef 

Date 

to  water 

surface, 

Feet 

surface 
elev.. 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CLAREMONT    HEIGHTS    BASIN 

lN/08W~?4Lni    S 

2137.6 

8-n-56 

179.0* 

1958.6 

4205 

CONTe 

8-20-56 

192.0* 

1945.6 

8-27-56 

197.0* 

1940.6 

9-04-56 

197.0* 

1940.6 

9-04-56 

197.0* 

1940.6 

1101 

9-10-56 

188.0* 

1949.6 

4205 

9-17-56 

196.0* 

1941.6 

9-24-56 

199.0* 

1938.6 

10-01-56 

199.0* 

1938.6 

10-08-56 

192.0* 

1945.6 

10-15-56 

193.0* 

1944.6 

10-22-56 

194.0* 

1943.6 

10-29-56 

198.0* 

1939.6 

11-05-56 

197.0* 

1940.6 

11-13-56 

192.0* 

1945.6 

11-19-56 

198.0* 

1939.6 

11-26-56 

196.0* 

1941.6 

12-03-56 

197.0* 

1940.6 

12-10-56 

198.0* 

1939.6 

12-17-56 

197.0* 

1940.6 

12-24-56 

198.0* 

1939.6 

12-31-56 

198.0* 

1939.6 

12-31-56 

198.0* 

1939.6 

1101 

1-07-57 

190.0* 

1947.6 

4205 

1-14-57 

190e0* 

1947.6 

1-21-57 

187.0* 

1950.6 

1-28-57 

183.0* 

1954.6 

2-04-57 

178.0* 

1959.6 

2-11-57 

175.0* 

1962.6 

2-18-57 

171.0* 

1966.6 

2-25-57 

170.0* 

1967.6 

3-04-57 

168.0* 

1969.6 

3-11-57 

167.0* 

1970.6 

3-18-5T 

164.0* 

1973.6 

3-25-57 

162.0* 

1975.6 

4-01-57 

162«0* 

1975.6 

4-08-57 

160.0* 

1977.6 

4-15-57 

162.0* 

1975.6 

4-22-57 

180.0* 

1957.6 

4-29-57 

172.0* 

1965.6 

5-06-57 

180.0* 

1957.6 

5-13-57 

182.0* 

1955.6 

5-20-57 

180.0* 

1957.6 

5-27-57 

181.0* 

1956.6 

6-03-57 

180*0* 

1957.6 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


6-232 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLIiY 


Stats  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CLARFMONT    KFI6HTS    BASIN 


1N/08W-24L01    S 

2137,6 

6-10-57 

181.0* 

1056,6 

4205 

CONT9 

6-17-57 

183*0* 

1954,6 

6-24-=57 

185*0* 

1952,6 

7-01-57 

18740* 

1950.6 

7-08-57 

189*0* 

1948,6 

7-15-57 

190»0* 

1947,6 

7-22-57 

192*0* 

1945,6 

7-29-57 

1 92  *  0* 

1945,6 

8-0  5-5T 

192*0* 

1945,6 

lN/08W-?5Kni    5 

1B30.0 

5«n7»56 

216*0* 

1614.0 

1101 

5-15-56 

218*0* 

1612.0 

5-30-56 

222*0* 

1608,0 

6-17-56 

224*0* 

1606,0 

7-0  3-56 

228*0* 

1602,0 

1840.0 

7-09-56 

258*2* 

1581.8 

4205 

7»16==S& 

229*3 

1610*7 

7-23-56 

231*8 

1603.2 

7-30»56 

230*0 

1610.0 

.. 

8-0  6=56 

264.8* 

1575.2 

1830*0 

8-1^^56 

257,0* 

1573.0 

1101 

1840eO 

8-13-56 

232*2 

1607.8 

4205 

8-20-56 

266.0* 

1574.0 

1830oO 

8-23-56 

259.0* 

1571.0 

1101 

1840,0 

8-27-56 

236*0 

1604*0 

4205 

9-04-56 

239*1 

1600*9 

9-10-56 

275.3* 

1564*7 

9-17-56 

274,0* 

1566*0 

9-24-56 

278*6* 

1561.4 

1830.0 

9-30-56 

276,0* 

1554,0 

1101 

1840«0 

10-01-56 

280.2* 

1559,8 

4205 

10=08-56 

280.4* 

1359,6 

lO-lS'-Sb 

248a4 

1591,6 

10-22-56 

249.0 

1591,0 

, 

10-29-56 

246*7 

1593.3 

1830,0 

10-31-56 

290.0* 

1540.0 

1101 

1840,0 

11-05-56 

249.8 

1590.2 

4205 

11-13-56 

251.8 

1588.2 

11-19-56 

252.6 

1587.4 

1830*0 

11-24-56 

299.0* 

1531*0 

1101 

1840,0 

11-26^56 

253,2 

1686,8 

4205 

12-03-56 

254.0 

1586,0 

12-10-56 

248.6 

1591,4 

12-17-56 

254.9 

1585,1 

12-24-56 

252.0 

1588,0 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-233 


OROUMD  WATFR  IJVE?S  AT  WTtlT. 
UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


Stota  Ws!! 
Number 

R.P.  clev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

feet 

Agy. 

data 
coU. 

CLAREMONT    HEIGHTS    BASIN 


lN/08W-?5Kni    S 

18  30.0 

l?-2<?-56 

3  02  ♦O^^ 

1528.0 

llOl 

COKT. 

1840.0 

12-31-56 

2  54.4 

158  5.6 

4  20  5 

1-07-57 

250*6 

1589.4 

1-14-57 

249,0 

1591.0 

18'30„0 

1-17-57 

228.0 

1602.0 

1  101 

1840,0 

1-21-57 

233.2 

1606.8 

4  20  5 

1-28-57 

228.8 

1611.2 

1830,0 

2-04-57 

214.0 

1616.0 

1101 

1840.0 

2-04-57 

225.4 

161.4*6 

4205 

2-11-57 

225.8 

1614.2 

2-18-57 

221.6 

1618.4 

2-25-57 

219*0 

1621.0 

3-04-57 

217.0 

1623*0 

3-11-57 

215.0 

1625*0 

3-18-57 

213.0 

1627.0 

3-25-57 

213*1 

1626.9 

4-01-57 

213*2 

1626.8 

4-08-57 

219.9 

1620.1 

4-15-57 

219*3 

16^0.7 

4-22-57 

214.6 

1625.4 

4-29-57 

214*7 

1625.3 

5-06-57 

224.5 

1615.5 

5-13-57 

225.0 

1615.0 

5-20-57 

226*0 

1614.0 

5-27-57 

225.8 

1614.2 

6-03-57 

230.0 

1610.0 

6-10-57 

237.1 

1602.9 

6-17-57 

271.0* 

1569.0 

6-24-57 

238.5 

1601.5 

7-01-57 

238.0 

1602.0 

7-08-57 

241*6 

1598.4 

7-15-57 

244.8 

1595.2 

7-22-57 

245.0 

1595.0 

7-29-57 

246.0 

1594.0 

8-05-57 

249.0 

1591.0 

1N/08W-25K02    S 

1842.0 

5-14-56 

202.? 

1639.7 

1101 

5-28-56 

211.0 

1631.0 

6-n-56 

249.0* 

1593.0 

6-18-56 

2  20.0 

1622.0 

6-25-56 

249.7* 

1592.3 

7-16-56 

229.? 

1612.7 

8-06-56 

264*8* 

1577.2 

8-27-56 

236.0 

1606.0 

9-04-56 

239.1 

1602.9 

*     Questionable  measurement 

**  Approximote  Reference  PoinI  elevation 


G-234 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WtLLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


DUt.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 
cell. 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

to  woter 
surface. 

surface 
elev., 

Feet 

Feet 

CLAREMONT  HEIGHTS  BASIN 

1N/08W-?5KO?  S    1842. n 
CONT. 


1N/08W-25L01  S    1860*0 


1N/08W=25M01  S    1864,9 


1865*0 
1864»9 
1865e0 
1864.9 
1865,0 
1864c9 
1865.0 
1864.9 
1865.0 


1N/08W-25OO1  S    1831.5 


ln-ni-56 

10-29»56 
il«26='56 
12-10«56 
12-31=56 

8-15-56 

9-15-56 

10"i5~56 

11-15-56 

12-15-56 

l-lS-57 

2-22-57 

3-12-57 

4-15-5? 

5-16-57 

6-15-57 

7-25-57 

1-15-56 

6-15-56 

7-15-56 

8-l5-=56 

8-15-56 

9-15-56 

9-15-56 

10-15-56 

10-15-56 

11-15-56 

11-15-56 

12-15-56 

1-15-57 

2-22-57 

3-12-57 

4-15-57 

5-16-57 

6-15-57 

7-15-57 

2-12-57 
2-26-57 
3-11-57 
3-26-57 
4-15-57 


280.2* 

246.7 

253.2* 

248.6 

254.4 

357.0* 

3  78.0* 

384e0* 

386.0* 

388.0* 

332.0* 

343.0* 

256.0 

3  23.0* 

341.0* 

356.0* 

264.2* 

240.0* 
286.7* 


290 
255 
255 
244 
244 
247 
247 
286 
286 
248 
236 
2  31 
241 
240 
245 
244 
248 

204 
201 
201 
197 
196 
198 


0* 

0* 

0* 

4* 

0* 

4* 

0* 

6* 

0* 

0* 

6 

2 

4 

0* 

4* 

0* 

6* 

2 

7 
0 
5 
5 

0 


1561 
1595 
1588 
1595 
1587 

1503 
1482 
1476 
1474 
1472 
1528 
1517 
1604 
1537 
1519 
1504 
1595 

1624 
1578 
1574 
1610 
1609 
1620 
1620 
1617 
1617 
1578 
1578 
1617 
1628 
1633 
1623 
1625 
1619 
1621 
1616 

1627 
1629 
1630 
1634 
1635 
1633 


noi 


3T19 


1101 


3719 
IT  01 
3719 
1101 
3719 
1101 
3719 
1101 
3719 


4714 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-235 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VAULEY 


Dist.  R.P. 

Wafer 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

to  wafer 

surface. 

Feet 

surface 
elev., 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CLAREMONT    HEIGHTS    BASiN 

1N/08W-25O01 

S 

1831.5 

5_07-57 

193.7 

1637.8 

4714 

CONT. 

5-21-57 
6-04-57 
6-24-57 
7-10-57 

194.0 
193«7 
194*7 
195.2 

1637*5 
1637.8 
1636.8 
1636.3 

lN/e8W-35J01 

S 

1618.0 

4-04-56 
6-01-56 
6-27-56 
7-25-56 
8-07-56 
9-25-56 
10-23-56 
il-28-56 

452«5* 
387,8* 
469«8* 
475.6* 

474.4* 
488.3* 
481,4* 
487.1* 

1165,5 
1230,2 
1148,2 
1142,4 
1143,6 
1129,7 
1136.6 
1130*9 

1101 

1N/08W-35J02 

S 

1607a 

4-04-56 
4-18-56 
5-02-56 
5-16-56 
6»01-56 
6-13-56 
7-11-56 
7-25-56 
8-07^-56 
11-28-56 
12-12-56 

573*9* 

523.1 

561.2* 

516.1 

517,3 

512.7 

478*0* 

428*4 

504.6* 

490,7* 

431*8 

1033*2 
1084.0 
1045.9 
1091,0 
1089.8 
1094.4 
1129.1 
1178.7 
1102.5 
1116,4 
1175.3 

1101 

1N/08W-35J03 

S 

1620.0 

6-27-56 

7-11-56 

7-25-56 

8-07-56 

8-28-56 

9-12-56 

9-25-56 

10-09-56 

10-23-56 

11-14-56 

11-28-56 

469.8* 
473.3* 
475.6* 
474,4* 
467,5* 
448.2* 
488.3* 
480.2* 
481*3* 
488*3* 
487.1* 

1150.2 
1146.7 
1144.4 
1145.6 
1152.5 
1171.8 
1131.7 
1139.8 
1138.7 
1131.7 
1132.9 

4714 

1N/08W-35K01 

S 

1638,0 

5-02-56 
5-16-56 
6-01-56 
6-13-56 
7-25-56 
8-07-56 

355.0 

350.5 

416*2* 

429*0* 

434.7* 

383*9 

1283,0 
1287,5 
1221,8 
1209,0 
1203.3 
1254,1 

1101 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-236 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 
coll. 

State  Well 
Number 

R.P.  eiev, 
Fe«l 

Dot* 

to  water 
surface. 

surface 
elev.. 

Feet 

Feet 

CLARFMONT  HEIGHTS  BASiN 

1N/08W-35K01    S         1638,0 
CONT. 


1N/08W'-35001    S         1574«4 
1N/08W-36D01    S         1760,0 


1N/08W-36M01    S         1595.0 


CUCAMONGA    BASIN 
1S/07W-04A01    S         1421,9 


8-28-56 

9-12-56 

10-23=56 

11-14-56 

12-12-56 


383.9 
482*1* 
464.8* 
478.6* 

411.8 


11-28-56      418.0* 


5-0?- 56 

5-16-56 

6-01-56 

6-13-56 

6-27-56 

7-25-56 

8-28-56 

9-12=56 

16-09-56 

11-14-56 

12-12-56 

6-27-56 

7-11-56 

8-07-56 

8-28-56 

9-12-56 

9-25-56 

10-09-56 

10-23=56 

11-14-56 

11-28-56 

1-03-57 

4-15-57 

5-07-57 

6-04-57 

6-24-57 

7-10-57 

80203 


277.8 
282.0 
278.0 
279.5 
278.5 
279*0 
279*0 
284.0 
2?9«5 
280*0 
260.0 

497,7* 
478.0* 
504*6* 
498.8* 
4  93*0* 
489*6* 
490.7* 
490.7* 
490*7* 
490ft7* 
493.0* 
567*4* 
523*5* 
557.0* 
557.0* 
557*0* 


1254 
1155 
1173 
1159 
1226 

1156 

1482 
1478 
1482 
1480 
1481 
1481 
1481 
1476 
1480 
1480 
1480 

1097 
1117 
1090 
1096 
1102 
1105 
1104 
1104 
1104 
1104 
1102 
1027 
1071 
1038 
1038 
1038 


1101 


3100 
1101 


4714 


10-01-56 

334*0 

1087,9 

4702 

11-01-56 

336*0 

1085.9 

12-01-56 

339*0 

1082,9 

1-02-57 

337*0 

1084.9 

2-01-57 

318.0 

1103.9 

4-01-57 

296.0 

1125.9 

•      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-237 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SAMTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

CUCAMONGA  BASIN 


lS/07W-n4A01  S    1421.9 
CONT« 


1S/07W-04B01  S    1428*2 


1S/07W-04E02  S    1396ol 


1S/07W-04E03  S 


1417,4 


5-01-57 

300 

»o 

1121 

»9 

6-05'=57 

309 

»o 

1112 

i9 

7-02-57 

317 

.0 

1104 

.9 

8-m-56 

454 

sO* 

974 

.2 

9-04-56 

452 

sO* 

976 

•  2 

10-01^56 

453. 

►  0* 

975 

.2 

11-01-^56 

453 

lO* 

975 

.2 

12-01-56 

452 

,0* 

976 

•  2 

1-02-57 

453( 

»0* 

975 

►  2 

2-01-57 

326 

.0 

1102 

.2 

3-04-57 

311 

»0 

1117 

.2 

4-01-57 

304 

•  0 

1124 

.2 

5-01^57 

346 

lO* 

1082 

.2 

6-05-57 

336 

tO* 

1092 

.2 

7-02^37 

333 

jO 

1095 

.2 

8-01-56 

282 

»o 

1114 

a 

9-04-56 

298 

(0* 

1098. 

.1 

lC-01-56 

307 

,0* 

1089 

.1 

11-01-56 

31 1< 

lO-^ 

1085 

.1 

12-01-^56 

320 

,0* 

1076 

•  1 

1-02-5^ 

321« 

»0* 

10  75 

.1 

2-01-57 

327, 

(0^^ 

1069 

.1 

3-04-57 

265. 

.0 

1131. 

.1 

4-01-57 

265. 

.0 

1131 

•  1 

5-01-57 

266 

jO 

1130, 

il 

6-05-57 

276 

sO 

1120. 

.1 

7-02-57 

286. 

.0 

1110, 

.  1 

6-27-56 

282. 

►  0 

1135. 

•  4 

7-11-56 

326. 

,0* 

1091, 

.4 

7-25-56 

300. 

•  0 

1117, 

.4 

8-07-56 

335 

►  5* 

1081, 

.9 

8-28-56 

348. 

)0* 

1069. 

.4 

9-12-56 

3  53. 

»5* 

1063, 

i9 

9-25-56 

368, 

jO* 

1049, 

>^ 

10-0  9 '56 

360. 

.5* 

1056. 

9 

10-23-56 

3&4< 

>0* 

1053, 

>4 

11--14-56 

3  67. 

,0* 

1050, 

.4 

11-28-55 

369< 

.0* 

1048. 

4 

12-12-56 

333i 

»0 

1084. 

4 

1-03-57 

392. 

5* 

1024, 

9 

1-16-57 

313. 

,0 

1104, 

4 

1-30-57 

304 « 

0 

1113. 

4 

4702 


4702 


4702 


4714 


*      Questionable  meosurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-238 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 

data 
coll. 

State  Well 
Number 

R.P.  alev., 

Feet 

Date 

to  woler 
surface, 

surface 
elev.. 

Feet 

Feet 

CUCAMONGA  BAStN 


lS/07W-n4E03    s 

1417,4 

2-l?»57 

297.5 

1119.9 

4714 

COi^STc 

2-26-57 

291*0 

1126.4 

3-11-57 

287*0 

1130.4 

3-26-57 

?83i0 

1134.4 

4-15-57 

297«0 

1120.4 

5-07-57 

300.0 

1117.4 

5-21-57 

294  oO 

1123.4 

6-04-57 

337.5* 

1079.9 

6-24-57 

346*0* 

1071.4 

7-10-57 

346a0* 

1071.4 

1S/07W-09D01    S 

1269.0 

11-28-36 

136.0 

1133.0 

3100 

4-10-57 

139.7 

1129.3 

1N/07W»?6D01    S 

1762,5 

11-20-56 

449*0 

1313.5 

3100 

4-1 T -57 

453.0 

1309.5 

1N/07W«27E01    5 

1696*8 

11-29-56 

324.5 

1372,3 

3100 

4-11-57 

306.0 

1390.8 

1N/07W-28R01    S 

1635«0 

11-29-56 

455.0 

1180.0 

3100 

4-11-57 

452.0 

1183,0 

1N/07W-29E01    S 

1840,4 

5-0P-56 

433.3 

1407.1 

1101 

5-16-56 

521*1* 

1319.3 

6-01-56 

537*2* 

1303.2 

6-13-56 

541.9* 

1298.5 

6-27-56 

551.1* 

1289.3 

4714 

7-11-56 

555.7* 

1284,7 

7-25-56 

557.5* 

1282.9 

8-07-56 

559.8* 

1280.6 

8-28-56 

565.0* 

1275.4 

9-12-56 

565.0* 

1275.4 

9-25-56 

567.3* 

1273,1 

10-09-56 

570.7* 

1269.7 

10-23-56 

573.1* 

1267.3 

11-14-56 

573.1* 

1267.3 

11-28-56 

576*5* 

1263.9 

1-03-57 

573.1* 

1267.3 

1-16-57 

467.9 

1372.5 

l»30-57 

463*3 

1377,1 

2-12-57 

461.0 

1379.4 

2-26-57 

459.3 

1581.1 

3-11-57 

458.7 

1381.7 

3-26-57 

454.1 

1386.3 

*     Questionable  meosurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-239 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VAULEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

CUCAMONGA  RASlN 

1N/07W-29E01  S 
CONT« 


1840»4 


1N/07W-29R03  S    1702,3 


1N/07W~29R04  S    1685,6 


4-15-57 

569.6* 

1270 

.8 

5-07-57 

559.2* 

1281 

»2 

5»21-57 

461.0 

1379 

►  4 

6-04-57 

558.0* 

1282 

s4 

6-24-57 

566.1* 

1274 

•  3 

7-10-57 

571.3* 

1269 

.1 

6-27-56 

602.1* 

1100, 

.2 

7-11-56 

609.0* 

1093 

►  3 

7-25-56 

614.8* 

1087 

»5 

8-07-56 

617*1* 

1085 

»2 

8-28-56 

587.0* 

1115. 

i3 

9-12-56 

589.3* 

1113 

.0 

9-25-56 

591.7* 

1110 

i6 

10-09-56 

595.1* 

1107 

.2 

10-23-56 

595.1* 

1107 

i2 

11-14-56 

596.3* 

1106 

.0 

11-28-56 

598.6* 

1103 

.7 

12-12-56 

598.6* 

1103 

»7 

1-03-57 

598.6* 

1103 

.7 

1-16-57 

547.8 

1154 

•  5 

1-30-57 

537.4 

1164, 

.9 

2-17-57 

528.0 

1174 

.3 

2-26-57 

518.0 

1184 

.3 

3-11-57 

514.0 

1188 

.3 

3-26-57 

505.0 

1197 

»3 

5-07-57 

501.2 

1201 

.1 

5-21-57 

542.8* 

1159 

.5 

6-04-57 

613.3* 

1089, 

.0 

6-24-57 

626.0* 

1076 

.3 

7-10-57 

632.9* 

1069, 

.4 

6-01-56 

541.3* 

1144, 

»3 

6-27-56 

555*7* 

1129, 

.9 

7-11-56 

561.5* 

1124, 

.1 

7-25-56 

563.8* 

1121, 

.8 

8-07-56 

569.6* 

1116, 

.0 

8-28-56 

577.7* 

1107, 

.9 

9-12-56 

581.1* 

1104, 

.5 

9-25-56 

583.4* 

1102, 

.2 

10-09-56 

588.1* 

1097. 

i5 

10-23-56 

588.1* 

1097, 

.5 

11-14-56 

588.1* 

1097, 

,5 

11-28-56 

589.2* 

1096, 

4 

12-12-56 

588.1* 

1097, 

.5 

4714 


4714 


4714 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-240 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elew., 
Feel 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feel 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

CUCAM0N6A  BASIN 


1N/07W-29R04    S 

1685.6 

1-03-57 

585«8* 

1099.8 

4714 

CONTe 

1-16-57 

524«5 

1161.1 

1-30-57 

515e3 

1170.3 

2-12-57 

511.8 

1173.8 

2-26-57 

509.5 

1176.1 

3-11-57 

504.9 

1180.7 

3-26-57 

502.6 

1183.0 

4-15-57 

567.3* 

1118.3 

5-07-57 

545*5* 

1140.1 

5-21-57 

506*2 

1179.4 

6-04-57 

557.0* 

1128.6 

6-24-57 

562.8* 

1122.8 

7-10-57 

567.4* 

1118.2 

1N/07W-32R03    S 

1496.0 

7-11-56 

356.0 

1140.0 

4714 

7-25-56 

360.0 

1136.0 

8-.n7-56 

366.0 

1130.0 

8»28-56 

3  71  cO 

1*125.0 

9-12-56 

373.0 

1123.0 

9-25-56 

3S8.0 

1128.0 

10-09-56 

3  71.0 

1125.0 

10-23-56 

3T0.0 

1126.0 

ll-14->56 

375*0 

1121.0 

11-28-56 

378.0 

1118.0 

12-12-56 

379*0 

1117.0 

1-03-57 

3  82*0 

1114.0 

1-16-57 

372.0 

1124,0 

1-30-57 

366*5 

1 129.5 

2-12-57 

361.7 

1134.3 

2-26-57 

356*2 

1139.8 

3-n-57 

351*7 

1144.3 

3-26-57 

349.5 

1146.5 

4-15-57 

355.0 

1141.0 

5-07-57 

349.0 

1147.0 

5-21-57 

349.0 

1147.0 

6„04-57 

350.7 

1145.3 

6-24-57 

351.0 

1145.0 

7-10-57 

360.0 

1136.0 

1N/07W-33A01    S 

1542,3 

5-16-56 

360.0 

1182.3 

1101 

6-15-56 

381.0* 

1161.3 

7-15-56 

389.0* 

1153.3 

1541,9 

8-15-56 

400*0* 

1141.9 

3719 

1542,3 

8-15-56 

400*0* 

1142.3 

1101 

1541^9 

9-15-56 

403*0* 

1138.9 

3719 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-241 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Disf.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feel 

Agy. 
data 
coll. 

CUCAMONGA  BASIN 


1N/07W-33A01    S 

1542.3 

9-15-56 

403»n* 

1139.3 

llOl 

CONTb 

I5^1e9 

10-15-56 

399,0* 

1142*9 

3719 

1542,3 

10-15-56 

399«0* 

1143,3 

1101 

1541*9 

11-15-56 

385,0 

1156,9 

3719 

1542,3 

11-15-56 

385.0 

1157,3 

1101 

1541,9 

12-15-56 

385,0 

1156.9 

3719 

1542,3 

i2-15«>56 

388,0 

1154.3 

1101 

1-05-57 

386.0 

1156,3 

1541,9 

1-15-57 

386,0 

1155.9 

3719 

2-22^57 

374.0 

1167.9 

3-12-57 

370.0 

1171.9 

4-15-57 

403.0* 

1138.9 

5-16-57 

423.0* 

1118,9 

6-15-57 

423.0* 

1118.9 

7-15-57 

431*0* 

1110.9 

1N/07W-33N01    S 

1488,2 

6-27-56 

392.0* 

1096.2 

4714 

7-11-56 

385,0* 

1103.2 

7-25-56 

364,4* 

1123.8 

8-07-56 

420.2* 

1068,0 

8-28    56 

427,2* 

1061,0 

9-12-56 

437,0* 

1051.2 

9-25-56 

447.9* 

1040.3 

10-09-56 

445.6* 

1042.6 

10-23-56 

4if  7.9* 

1040.3 

11-14-56 

430*4* 

1037,8 

11-2S-56 

450,3* 

1037,9 

12-12-56 

450.3* 

1037,9 

1-16-57 

367,1 

1121,1 

1-30-57 

364,0 

1124,2 

2-12-57 

3  54,5 

1133,7 

2-26-57 

353.0 

1135,2 

3-11-57 

347,5 

1140,7 

3-26-57 

346.0 

1142,2 

4-15-57 

373.5* 

1114,7 

5-07-57 

384.4* 

1103.8 

5-21-57 

337.0 

1151.2 

6-04-57 

357.0 

1131.2 

6-24-57 

356.0 

1132.2 

7-10-57 

361.0 

1127.2 

1N/07W-33N03    S 

1490,0 

6-27-56 

393.2* 

1096.8 

471^ 

7-11-56 

413.5* 

1076,5 

7-25-56 

420.5* 

1069.5 

8-07-56 

430,9* 

1059.1 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-242 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLFY 


Stote  Well 

Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

CUCAMONGA  BASlN 


1N/07W-33N03 

S 

1490.0 

8-28-56 

439.0* 

1051.0 

4714 

come 

9-12-56 
9-25-56 

10-09-56 

10-23-56 

11-14-56 

11-28-56 

12-12-56 

1-03-^57 

1-16-57 

1-30-57 

2-12-57 

2-26-57 

3-11-57 

3-26-57 

4-15-57 

5-07-57 

5-2  7-=  57 

442*4* 

446*2* 

447*6* 

452*8* 

457.4* 

459.7* 

444*7* 

4  51*7* 

367.3 

369*0 

358*7 

354*5 

349*2 

346*0 

353*5* 

349*2 

346.0 

1047.6 
1041.8 
1042.4 
1037.2 
1032.6 
1030.3 
1045.3 
1038.3 
1122.7 
1121.0 
1131*3 
1135*5 
1140.8 
1144.0 
1136.5 
1140.8 
1144.0 

1N/07W-33R01 

S 

1420.5 

8-01-56 
9-04-56 
2-01-57 
■3=-04-57 

321*0 
328a0 
31-^*0 
304*0 

1099.5 
1092.5 
1103.5 
1116*5 

4702 

1N/07W-34A02 

S 

1521cl 

4-11-57 

343.0* 

1178*1 

3100 

1N/07W-34C01 

S 

1544^9 

11-28-56 
4^11^57 

389*6 
355*0 

1155*3 
1189.9 

3100 

1N/07W-34J01  S 
RTALTO  BASIN 
1S/05W-02C01  S 


1405.2 


4_-n^S7   287*0 


80204 


1118.2 


3100 


1347eO 

8-01^56 

352*0* 

995.0 

3711 

8-31-56 

358*0* 

989.0 

1346e& 

8-31-56 

358*0* 

988.6 

4706 

1347«,0 

10-01-56 

365*0* 

982.0 

3711 

10-31-56 

341*0 

1006.0 

11-30-56 

343*0 

1004.0 

1346.6 

12-06-56 

346.0 

1000.6 

4706 

1347.0 

1-02-57 

346*0 

1001.0 

3711 

1-31-57 

343.0 

1004.0 

3-01-57 

339.0 

1008.0 

1346.6 

3-05-57 

339*0 

1007.6 

4706 

1347.0 

4-0  7-57 

333*0 

1014.0 

3711 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-243 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA  ANA  VALlEY 


Stole  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

RIALtO  BASIN 


1S/05W-02C01    S 

1347,0 

5-01-57 

359t0* 

088.0 

3711 

CONTj 

5-31-57 

351.0 

996.0 

1346«6 

5-31-57 

351«0 

995.6 

4706 

1347.0 

7-01-57 

365«0* 

982.0 

3711 

1S/05W-03J01    S 

1301.0 

4-16-57 

279.6 

1021.4 

3400 

1N/05W-06F01    S 

2507«0 

8-n7-56 

93*5* 

2413.5 

470b 

9-06-56 

94.5 

2412.5 

10-04-56 

95*0 

2412.0 

11-02-56 

95.3 

2411*7 

12-04-56 

95.7 

2411.3 

1-03^57 

95*2 

2411.8 

2-05-57 

86.0 

2421.0 

3-04-57 

76.4 

2430.6 

4^.-04-57 

67c4 

2439.6 

5-07-57 

71.2 

2435.8 

5-30-57 

80«1 

2426.9 

1N/05W-06G01    S 

2244,1 

8-02-56 

89.0 

2155.1 

4706 

9-06-56 

92.2 

2151.9 

10-02-56 

102*2^-^ 

2141.9 

11-02-56 

102.9*- 

2141.2 

12-04-56 

103.1^ 

2141.0 

1-03-57 

103.0* 

2i4itl 

2-05-57 

81.7 

21&2.4 

3-04-57 

78.0 

2166.1 

4-03-57 

67.9 

2176.2 

5-0  6-57 

74.0 

2170.1 

5-30-57 

77.6 

2166.5 

7-02-57 

83.0 

2161.1 

lN/05W-06Kn2    S 

214560 

8-02-56 

152.3* 

1992.7 

4706 

9-06-56 

155.3* 

1989.7 

10-03-56 

158*1* 

1986*9 

11-02-56 

158.1* 

198ft. 9 

12-04-56 

158*1* 

1986.9 

1-03-57 

158.1* 

1986.9 

2-04-57 

108.4 

2036.6 

3 -DA -57 

95.7 

2049.3 

4-03-57 

79.6 

2065.4 

5-06-57 

87.6* 

2057.4 

5-30-57 

92.3* 

20  52.7 

7-0  2-57 

99,9* 

2045.1 

*      Questionable  measurement 

•*   Approximate  Reference  Point  elevation 


G-244 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VAtLPY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feef 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

RTALTO    RASTN 
1N/05W-07H01    S         2068.9 


1N/05W-16IC01  S    I722a4 


1N/05W«17K01    S         1852,9 


1N/05W-18A01    5         I9344O 


1N/05W-18K:01    S         1901.0 


8-0?-56 

117.1 

1951. 

8 

9-06-56 

l21o7 

1947, 

2 

l0-04=-56 

124.0 

1944. 

9 

11=02-56 

124*7 

i944i 

2 

l2-04'»56 

125*7 

1943. 

2 

1-03-57 

125*2 

1943. 

7 

2-05-57 

123«8 

1945. 

1 

3-04-57 

116.6 

1952. 

3 

4-03-5? 

98*6 

1970. 

3 

5-0  7-57 

94.0 

1974. 

9 

5^3n==57 

97*2 

1971. 

7 

7=0  2.-57 

102.4 

1966. 

5 

3-02=56 

317.9 

1404. 

.5 

9„06=-56 

375.9* 

1346. 

.5 

10-04^56 

317.4 

1405. 

.0 

li=02<->56 

315.6 

1406. 

.8 

12-04-56 

314.7 

1407. 

.7 

l-03-=57 

314.2 

1408, 

.2 

?-05~57 

314.0 

1408. 

,4 

3-04=57 

313.5 

1408. 

.9 

4-04^57 

312.8 

1409, 

>6 

5-07-57 

311.0 

1411. 

»4 

5-30-57 

311.9 

1410 

»5 

7-02-57 

311.5 

1410. 

.9 

8-02=-56 

55.5 

1797 

»4 

9-07-56 

55.7 

1797, 

.2 

l0-04-=56 

57.5 

1795, 

.4 

11-02-56 

58.7 

1794 

.2 

12-04-56 

60.7 

1792 

»2 

1-03-57 

61.5 

1791 

.4 

2-05-57 

62.5 

1790 

.4 

3-04-57 

63.4 

1789 

i5 

4»n^-57 

64.1 

1788 

•  8 

5»07-57 

63.9 

1789 

.0 

5^30-57 

61.5 

1791 

>4 

4-II-57 

160.7 

1773 

•  3 

6-04-57 

168.1* 

1765 

•  9 

8-03-57 

153.4 

1780 

•  6 

10-12-57 

157.1 

1776 

i9 

2-03-56 

?04.0» 

1697 

,0 

3-29-56 

206.0* 

1695 

•  0 

4706 


4706 


4706 


3100 


3ino 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-245 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feel 

Agy. 
data 
coll. 

RIALTO    BASIN 

1N/0BW-18K01    S 
CONT. 


1N/05W-19A01    S 


lN/05W-2nE01    S 


1N/05W-22C02    S 


1N/05W-22F01    S 


1901*0 

5-07-»56 

176c7 

1724.3 

6-m~56 

179*0 

1722.0 

7-09-56 

190.5 

1710.5 

8-02-.56 

193*4 

1707.6 

9-=05-56 

194.6 

1706.4 

10"05-=56 

194*1 

170b. 9 

11-02-56 

194.0 

1707.0 

6-04-57 

0R«0 

7-0  2-57 

DR*0 

1806*6 

9-03-57 

154.9 

1651.7 

10-01-57 

155.8 

1650.8 

1742«0 

7-09-56 

155*7 

1586.8 

9-05-56 

156.0 

1586.0 

10-05-56 

155.4 

1586*6 

11 „0 2-56 

155.9 

1586*1 

12-04-56 

158.9 

1583.1 

1-03-57 

160.2 

1581,8 

2-05-57 

161.1 

1580.9 

3-05-57 

161.4 

1580.6 

4-02-57 

161c8 

1580.2 

5-02-57 

161.4 

1580.6 

1591.5 

8-0^-56 

328.3 

1263.2 

9-06-56 

358.4* 

1233*1 

10-04-56 

339.4 

1252.1 

11-02-56 

3  39.9 

1251.6 

12-04-56 

341el 

1250.4 

1-03-57 

346.4 

1245.1 

2-05-57 

342.3 

1249.2 

3-04-57 

3S2.7* 

1228*8 

4-04-57 

343.4 

1248*1 

5-05-57 

344.6 

1246*9 

5-30-57 

342.0 

1249*5 

1597*6 

8-02-56 

359*3* 

1238*3 

9-06-56 

359*3* 

1238*3 

10-04-56 

369.4* 

1228*2 

11-02-56 

382.4* 

1215*2 

12-04-56 

382*8* 

1214*8 

1-03-57 

363.9* 

1233.7 

2-05-57 

286.3 

1311*3 

3-04-57 

339.2* 

1258*4 

4-03-57 

265.7 

1331*9 

3100 


3100 


3100 


4706 


4706 


Questionable  measurement 
Approximote  Reference  Point  elevation 


G-246 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPtR  SANiA  ANA  VAluEY 


Stole  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Disl.  R.P. 

Dote                             *°:r°'" 
surface, 

Feet 

1 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

PTALTO  BASIN 

lN/05W-22Fni  S 
CONT* 


1597^6 


1N/05W-22F03  S    1577,7 


1N/05W-29A01  S    I628o0 


1N/05W'=30G02  S    1616,0 


2N/n6W-05L01  S    4775,0 


4-n4»57 

322c8* 

1274i 

8 

5-06-57 

328e8* 

1268, 

8 

5-30-57 

326»5* 

1271, 

1 

7-03-57 

335*1* 

1262, 

5 

8-0  2-56 

265.2 

1312, 

5 

9-06-56 

267o5 

ISIO, 

.2 

10-04-56 

274o0 

1503, 

.7 

11-02-56 

282.1 

1295, 

.6 

12-04-56 

286.7 

1?91, 

>0 

l«01-57 

280c9 

1296, 

8 

2-05-57 

272.  2 

1505, 

.5 

3«n4-57 

262.5 

l?i5, 

.2 

4-04-57 

250.2 

1327, 

.5 

5-06-57 

268.3* 

1309 

i4 

5-30-57 

261.3* 

1516, 

.4 

7-03-57 

251.9 

1325< 

»8 

5»n7^56 

470.9 

1157( 

.1 

6-01-56 

468.5 

1159, 

.5 

7»09==56 

468.3 

1159, 

.7 

8-0  2-56 

471.0 

1157, 

.0 

9-05-56 

475.0 

1153, 

lO 

10-05-36 

469.3 

1158 

»7 

11-02-56 

470.0 

1158 

.0 

12-04-56 

468.8 

1159 

.2 

1-03-57 

468.1 

1159 

.9 

2-0  5'"57 

466.5 

1161 

.5 

3-05-57 

459.8 

1168 

i2 

4-02-57 

460.5 

1167 

,5 

5-02-57 

469.4 

1158 

•  6 

6-.04-57 

469.5 

1158 

.5 

12-06-56 

370.9 

1?45 

.1 

3-05-57 

368.9 

124? 

.1 

5-31-57 

369.5 

1246 

.5 

8-o?-56 

OR.O 

9-06-56 

DR.O 

10-04-56 

DR.O 

11-02-56 

DR.O 

12-04-56 

DR.O 

1-03-57 

DR.O 

2-05-57 

DR.O 

3-04-57 

DR.O 

4706 


4706 


3100 


4706 


4706 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-247 


rialto  basin 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


State  Welt 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

DIst.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

2N/06W-05l01    S         4775,0 
CONT. 


2N/06W-21R01    S         3400*0 


2N/06W-2bLni  S 


2760^0 


2N/06W-26L02    5         2754»1 


4-03-57 

DRiO 

5-06=57 

DR«0 

5-30-57 

DR*0 

8-n?»56 

48«5 

33  51 

B  5 

9-06-56 

49o4 

3350 

d6 

10-04-56 

4B«2 

3351 

.8 

11-02-56 

48t4 

3351 

.6 

12-04-56 

48.2 

3351 

.8 

1-03-57 

4B«9 

3351. 

il 

2-05-57 

48«4 

3351 

lb 

3-.04--57 

47*9 

3352 

•  1 

4-03-57 

48.3 

3351 

i7 

5-06--57 

48.7 

3351 

.3 

5-30-57 

48.7 

3351 

•  3 

7-02-57 

48.0 

3352 

•  0 

8-07-56 

46.0* 

2714 

»0 

9-06-56 

47.6* 

2712 

.4 

10-04-56 

48.2* 

2711 

.8 

ll-02-=56 

49.3* 

2710 

•  7 

12-04-56 

48.2* 

2711 

.8 

1-03-57 

48.5* 

2711 

.5 

2-05-57 

16.3 

2743 

.7 

3-04-57 

15.2 

2744 

.8 

4-03-57 

38.5* 

2721< 

.5 

5-06-57 

40.8* 

2719, 

.2 

5-30-57 

43.3* 

2716, 

i7 

7-02-57 

45.1* 

2714, 

.9 

8-07-56 

35.7 

2718, 

»4 

9-06-56 

36.7 

2717, 

ih 

10-04-56 

37.6 

2716, 

^b 

11-02-56 

37.9 

27l6i 

2 

12-04-56 

37.3 

2716, 

.8 

1-03-57 

37*9 

2716< 

2 

2-05-57 

16.8 

2737< 

3 

3-04-57 

14.5 

2739, 

>6 

4-03-57 

31.0 

2723, 

1 

5-06-57 

33.0 

2721, 

1 

5-30-57 

34.7 

21\9i 

4 

7-0  2-57 

35.1 

2719. 

0 

4706 


4706 


4706 


4706 


COLTON    BASIN 


80205 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-248 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLfr 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

DIst.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

COLTON  BASIN 


1S/04W- 

'07Cni    S 

1200,1 

7-26-56 
9-13-56 

12-14-56 
3-18-57 

182*8 
183.3 
183*0 
1^1.7 

1017*3 
1016.8 
1017.1 
1018.4 

3200 

1S/04W- 

•08F07    S 

1095.3 

7-27-56 

8-29-56 

9-28-56 

10-26-56 

11-29-56 

12-29-56 

1^30-57 

2-28-57 

3-29-57 

4-29-57 

5-31-57 

6-28-5? 

140*0* 

128.0* 

137*0* 

119*0* 

124*0* 

112*5* 

95.0* 

93*0* 

98*0* 

124*0* 

123«0* 

137*0* 

955.3 
967.3 
958.3 
976.3 
971.3 
982.8 
1000.3 
1002.3 
997.3 
971.3 
972.3 
958.3 

4201 

1S/04W- 

-08F08    S 

1094.5 

7-27=^56 

8-29-56 

9-28-56 

10-26-55 

11-29-56 

12-29-56 

1-30-57 

2-23-57 

3-29-57 

4-29-57 

5-31-57 

6-28-57 

143.0* 
127.0* 
138*0* 
120.0* 
129*0* 
118*0* 
94*0* 
92*0* 
103*0* 
125*0* 
123.0* 
140*0* 

951.5 
967.5 
956.5 
974.5 
965.5 
976.5 
1000.5 
1002.5 
991.5 
969.5 
971.5 
954.5 

4201 

1S/04W- 

-08J01    S 

1077,1 

7-26-56 

95*2 

981.9 

3200 

1S/04W- 

=08001    S 

1075,9 

7-27-56 

8-29-56 

9-28-56 

10-26-56 

11-29-56 

12-29-56 

1-30-57 

2-28-57 

3-29-57 

4-29-57 

5-31-57 

6-28-57 

116.0* 

112.0* 

121.0* 

98*0* 

95.0* 

90.0* 

76.0* 

74.0* 

81*0* 

85*0* 

104*0* 

116*0* 

959.9 
963.9 
954.9 
977.9 
980.9 
985.9 
999.9 
1001.9 
994.9 
990.9 
971.9 
959.9 

4201 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-249 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  wafer 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
dato 
coll. 

COLTON  BASIN 
1S/04W-08003  S 


1074.4 


1S/04W-08R01  S    1073,9 


1S/04W-08R04  S    1075,7 


1S/04W-08R05    S         1074,5 


7-26=-56 

104a0 

970 

.4 

9-13-56 

111*2 

963 

.2 

10-26-56 

109.0 

965 

,4 

12-19-56 

99*5 

974 

,9 

3-14-57 

67*6 

1006 

,8 

7-27-56 

106.0* 

967 

.9 

8-29-56 

108*0* 

965 

o9 

9-28-56 

112*0* 

961 

.9 

10-26-56 

86.0* 

987 

.9 

11-29-56 

86.0* 

987 

.9 

12-29-56 

85o0* 

988 

.9 

1-30-57 

75*0* 

998 

.9 

2-28-57 

63*0* 

1010 

.9 

3-29^57 

69e0* 

1004 

.9 

4-29-57 

80.0* 

993 

.9 

5-31-57 

80e0* 

993 

.9 

6-28-57 

104*0* 

969 

.9 

7-27-56 

115*n* 

960 

•  7 

8-29-56 

114,0* 

961 

•  7 

9-28-56 

121*0* 

954 

i7 

10-26-56 

97,0* 

978 

.7 

11-29-56 

94.0* 

981, 

.7 

12-29-56 

90,0* 

985 

.7 

1-30-57 

75*0* 

1000. 

»7 

2-28-57 

73*0* 

1002. 

,7 

3-29-57 

85*0* 

990. 

.7 

4-29-57 

84*0* 

991< 

.7 

5-3T-57 

105*n* 

970i 

7 

6-28-57 

117,0* 

958, 

.7 

7-27-56 

109,0* 

965, 

,5 

8-29-56 

110.0* 

964, 

5 

9-28-56 

110.0* 

964, 

5 

10-26-56 

87.0* 

987. 

5 

11-29-56 

85.0* 

989, 

5 

12-29-56 

79*0* 

995, 

5 

1-30-57 

68*0* 

1006. 

5 

2-28-57 

64*0* 

1010* 

5 

3-2Q-57 

68*0* 

1006* 

5 

4-29-57 

72*0* 

1002. 

5 

5-31-57 

82*0* 

992* 

5 

6-28-57 

104*0* 

970. 

5 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-250 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

(jPPFR    SAN  I  A    ANA    VAuUEY 


State  Well 
Number 

R.f .  elev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Foet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

COLTOM    RASIN 
lS/04W-n9F02 


1070*0 


lS/04W-09Nni  S    1063.0 


lS/04W-09Nn2  S 


1054o9 


1S/04W-09N06  S    10614,8 


1S/04W-09P01  S 


1052,2 


7-27-56 

8-29-56 

9»28-56 

10-26-56 

11-29-56 

22-29-56 

1-30-57 

2-28-57 

3-29-57 

4-29-57 

5-31-57 

6-2 8- 57 

7-27-56 

8-29-56 

9-2 8 -56 

10-26-56 

11-29-56 

12-29-56 

1-30-57 

2„28"57 

3-29-5T 

4-29-57 

5-31-5? 

6-28-57 

7-26-56 

9-13-56 

10-26-56 

12-19-56 

3-14-57 

7-26-56 

9-13-56 

10-26-56 

12-19-56 

3-14-57 

7-11-56 

8-28-56 

9-21-56 

10-23-56 

11-20-56 

12-19-56 

i-24«57 


llOaH* 
nOaO* 

n8«o^ 

97c0* 
94«0* 
89  eO* 
76«5* 
73e0^<- 
80*0* 
83  eO* 
lOOaO* 
il3c0* 

70oO-* 
7000* 
70  9  0* 
45.0* 
.S3o5* 
32e0* 
30*0* 
4860* 
2880* 
66*0* 
TO  0  0* 
73oO* 

59,6 
62.8 
59,5 
56,7 
55.8 

71c3 
75,9 
73.8 
70.2 
68,7 

51.2 
53.7 
54.4 
51.4 
51.5 
51.2 
46.3 


960 
960 
952 
973 
976 
981 
993 
997 
990 
987 
970 
957 

993 

993 

993 

1018 

1029 

1031 

1033 

1015 

1035 

997 

993 

990 

995 
992 
995 
998 
999 

990 
985 
988 
991 
993 

1001 
998 
997 
1000 
1000 
1001 
1005 


0 

0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
4 
2 
1 

5 

9 
0 
6 
1 

0 
5 
8 
8 
7 
0 
9 


42(^1 


42H1 


32rin 


3200 


3200 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-251 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLPV 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy- 

data 
coll. 

State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

to  water 
surface, 

surface 
elev.. 

Feet 

Feet 

COLTON    BASIN 


1S/04W-09P01 

S 

1052.2 

3-14-57 

44*2 

1008.0 

3200 

CONTe 

15/04W-17M01 

S 

1068.9 

7-26-56 

174.6 

894.3 

3200 

1S/04W-18B01 

S 

1134«1 

7-27-56 

8-29-56 

9-28-56 

10-26-56 

11^29-56 

12-29-56 

1-30-57 

2-28-57 

3-29-57 

4-29-57 

5-31-57 

6-28-57 

228*0* 
230.0* 
232*0* 
231*0* 
232*0* 
232.0* 
232.0* 
232.0* 
232.0* 
231*0* 
232.0* 
233*0* 

906,1 
904 . 1 
902.1 
903.1 
902.1 
902.1 
902.1 
902.1 
902.1 
903.1 
902.1 
901.1 

4201 

1S/04W-18B02 

s 

1105,5 

7-26-56 
10-26-56 
12-19-56 

202.3 
206*8 
207.4 

903*2 
898. 7 
898.1 

3200 

1S/04W-18E01 

s 

1116,4 

3-0Q-56 

11-29^56 

4-11-57 

210.6 
215.4 
219.3 

905.8 
901.0 
897.1 

3100 

1S/04W-18F01 

s 

1099,4 

7-27-56 

8-29-56 

9-28-56 

10-29-56 

11-29-56 

12-29-56 

1-30-57 

2-28-57 

3-29-57 

4-29-57 

5-31-57 

6-28-57 

196.0* 
198.0* 
200.0* 
199*0* 
199*0* 
195*0* 
198*0* 
198*0* 
2  00.0* 
199*0* 
200.0* 
200.0* 

903,4 
901,4 
899,4 
900.4 
900.4 
90^.4 
901.4 
901.4 
899.4 
900.4 
899.4 
899.4 

4201 

1S/04W-18G01 

s 

1093,6 

7-27-56 

8-29-56 

9-28-56 

10-26-56 

ll-29-5fe 

12-29-56 

1-30-57 

194*0* 
196*0* 
196.0* 
197*0* 
198.0* 
198*0* 
19  7.0* 

899.6 
897,6 
897,6 
896,6 
895.6 
895.6 
896.6 

4201 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-252 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

Stale  Well 

R.P.  elev.. 

Date 

fo  water 

surface 

Number 

Feet 

surface, 
Faet 

elev., 
Feet 

coll. 

COLTON  BASIN 

1S/04W-18G01  S 
CONT* 


1093.6 


1S/04W-21K03    S 


956«4 


2-28-57 

197*0* 

896. 

6 

3~29-=!)7 

196.5* 

897. 

1 

4-29«57 

197«,0* 

896. 

6 

5-31-57 

197^0* 

896, 

6 

6-28-57 

197*0* 

896, 

6 

7^20-56 

39.9* 

916, 

5 

7-27=56 

2T.1 

929, 

3 

8-03^56 

28.3 

928, 

X 

8-10-56 

39o8* 

916, 

6 

8'»l7-56 

28«8 

927, 

6 

8'-24~56 

40«7* 

915. 

7 

8-31-56 

28e6 

927. 

8 

9-07^56 

28.2 

928. 

2 

9~14«56 

42o4* 

914. 

.0 

9-21-56 

29  s  4 

927, 

.0 

9«28-56 

29*6 

926. 

8 

10-05-56 

41.2* 

915, 

2 

i0"12'-56 

29.0 

927. 

.4 

10-26-56 

41.1* 

915, 

»3 

11-02-56 

28.9 

927, 

.5 

ll-09»56 

41.0* 

915, 

.4 

ll»l6-=56 

28.8 

927, 

>6 

11-23-56 

28.9 

927 

.5 

11-30--56 

40.8* 

915, 

>6 

12"07~56 

28.5 

927, 

.9 

12-14-56 

28e8 

927 

>6 

12-21  =-56 

40.6* 

915 

.8 

12-28=56 

28.4 

928, 

>0 

1-04^57 

41.5* 

914 

i9 

1-11-57 

23.2 

928, 

.2 

l»18-57 

27.6 

928 

.8 

1-25-57 

27.2 

929 

.2 

2-08-57 

26.4 

930 

.0 

2-15-57 

39.2* 

917 

.2 

2-25-57 

26.5 

929 

.9 

3-01-57 

26.3 

930 

.1 

3-08-57 

38.6* 

917 

•  8 

3-15-57 

26.0 

930 

.4 

3-22-57 

25.0 

931 

.4 

3-29-57 

35.6* 

920 

,8 

4-05-57 

39.0* 

917 

.4 

4-12-57 

38.9* 

917 

.5 

4-19-57 

26.0 

930 

.4 

4-26-57 

26.7 

929 

.7 

4201 


5720 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


6-253 


COLTON    BASIN 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feel 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

1S/04W-21K03    5 
CONT« 


956^4 


*■ 


lS/04W-21Kn4    S 


959.1 


1S/04W^21l01    S 


957*0 


5-0^-57 

39. n* 

917.4 

5-10-57 

26*5 

929.9 

5-17-57 

26.8 

929.6 

5-24-57 

38.9* 

917.5 

5-31-57 

27.0 

929.4 

6-07-57 

49.2* 

907.2 

6-14-57 

39.0* 

917.4 

6-21-57 

41.0* 

915.4 

6-28-57 

40.9* 

915.5 

7-05-57 

42.2* 

9l4o2 

7-12-57 

43.0* 

913.4 

8-n^-56 

29.4 

929.7 

9-07-^56 

31.3 

927,8 

11-02-56 

39.9 

919.2 

1-02-57 

DR.O 

7-13-56 

117.9* 

839.1 

7-20-56 

118.7* 

838.3 

7-27-56 

118.4* 

838.6 

8-03-56 

117.9* 

839.1 

8-10-56 

118.1* 

838.9 

8-17-56 

118.8* 

838.2 

8-24-56 

118.6* 

838.4 

8-31-56 

118.7* 

838.3 

9-0  7-56 

118.7* 

838.3 

9-14-56 

118.2* 

838.8 

9-21-56 

118.4* 

838.6 

9-28-56 

114.2* 

842.8 

10-05-56 

84.2 

872.8 

10-12-56 

74.9 

882.1 

10-20-56 

74.9 

882.1 

11-02-56 

73.1 

883.9 

11-09-56 

71.9 

885.1 

11-16-56 

72.2 

884.8 

11-23-56 

70.9 

886.1 

11-30-56 

71.0 

886.0 

12-07-56 

69.0 

888.0 

12-14-56 

67.9 

889.1 

12-21-56 

67.6 

889.4 

12-28-56 

67.1 

889.9 

1-04-57 

67.0 

890.0 

1-11-57 

62.7 

894.3 

1-18-57 

61.2 

895.8 

1-25-57 

60.5 

896.5 

5720 


5720 


5720 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-2S4 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  AiMA  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy- 

dato 
coll. 

Stole  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

to  water 
surface. 

surface 
elev.. 

Feet 

Feet 

COLTON  BASIN 

1S/04W-21L01  S 
CONT* 


957e0 


lS/04W=-?lNni    S 


963,3 


:?-ni=57 

59«8 

897.2         5720 

2-.08~-57 

59«4 

897.6 

2-15-57 

59  cl 

897.9 

2~25«57 

58.5 

898.5 

3-01-57 

5883 

898.7 

3-08-57 

57*9 

899.1 

3-14^57 

56e8 

900.2         3200 

3=15=57 

57e9 

899.1         5720 

3-22-57 

58.7 

698.3 

3-»28-57 

60.1 

896.9 

4-0  5-57 

58.3 

898.7 

4-12-57 

91s5* 

865.5 

4-19-57 

104.3* 

852.7 

4-26-57 

66.5 

890.5 

5„n^-57 

108.6* 

848.4 

5-lO==5T 

111.8* 

845. 2 

5-17-57 

64.9 

892.1 

5-24-57 

ll?oO* 

840.0 

5-31-57 

117.8* 

839.2 

fe-07-57 

117.6* 

839.4 

6-14-57 

116.2* 

838. 8 

6-21-57 

11-3.6* 

838.4 

6-28-57 

128.0* 

829.0 

7-05-57 

89.4* 

867.6 

7-12-57 

86.0* 

871.0 

^«,r)g=5& 

81  .0 

B82.3         5717 

6-2^-56 

168.8* 

794.5 

6-30-56 

168.9* 

794*4 

7-07-56 

171.0* 

792.  3 

7-14-56 

171.5* 

791 .  8 

7-21-56 

172.0* 

791.3 

7-28-56 

172.8* 

790.5 

8-04-56 

173.7* 

789.6 

8-11-56 

172.7* 

790.6 

8-18-56 

172.0* 

791.3 

8-25-56 

172.0* 

791.3 

9-01-56 

173.0* 

790.3 

9-08-56 

174.0* 

789.3 

9-15-56 

174.0* 

789.3 

9-22-56 

174.0* 

789.3 

9-29-56 

174.0* 

789.3 

10-06-56 

173.0* 

790.3 

10-20-56 

173.0* 

790.3 

10-27-56 

174.0* 

789.3 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


•235 


COLTOM  BASIN 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALlEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

1S/04W-21N01  S 
CONTe 


963,3 


1S/04W-?1001    S 


945»5 


11-01-56 

l?4,n-)f 

11-10-56 

I74e0* 

11-17-56 

175.0* 

11-24-56 

163.0* 

12-01-56 

163 «0* 

12-08-56 

165.0* 

12-15-56 

171.0* 

12-22-56 

170.0* 

12-29-56 

169.0* 

1-05-57 

89.0 

1-12-57 

74.6 

1-19-57 

74.1 

1-26-57 

72.6 

2-02-57 

72.1 

2-09-57 

72.0 

2-1(1-57 

71.9 

3-02-57 

71*0 

3-09-57 

70.1 

3-14-57 

70.2 

5-16-57 

70.0 

3-23-57 

7068 

3-30-57 

75.8 

4-06-57 

67.0 

4-13-57 

75.0 

4-20-57 

76.0 

4-27-57 

71.0 

5-04-57 

113.0* 

5-11-57 

129.0* 

5-18-57 

78.0 

5-25-57 

82.0 

6-01-57 

84.0 

6-08-57 

93.0 

6-15-57 

96.0 

6-22-57 

96.7 

6-29-57 

147.0* 

8-03-56 

27.0 

9-07-56 

25.9 

10-06-56 

26.7 

11-02-56 

25.7 

12-07-56 

29*0 

1-04-57 

29.8 

2-0T-57 

24.7 

3-01-57 

25.0 

4-05-57 

29.4 

789 

.3          5717 

789 

.3 

788 

.3 

800 

.3 

800 

»5 

798 

.3 

792 

.3 

793 

.3 

794 

.3 

874 

.3 

888 

.7 

889 

.2 

890 

,7 

891 

»2 

891 

.3 

891 

.4 

892 

.3 

893 

.2 

893 

•1         3200 

893 

.3         5717 

892 

.5 

887 

.5 

896 

»3 

888 

.3 

887 

.3 

892 

.3 

850 

i3 

834 

.3 

885 

.3 

881 

i3 

879 

»3 

870< 

.3 

867< 

>3 

866« 

>6 

816< 

.3 

917< 

,6         5720 

919< 

i6 

918, 

8 

919. 

8 

916. 

5 

915. 

,7 

920. 

8 

920. 

5 

916. 

1 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-256 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    aMa    VALutV 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

•lev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

COLTON    BASIN 

1S/04W-21001    S  945t5 

CONT« 


1S/04W-?1003    S  955.4 


5-03=57 

28.2 

917.3         5720 

6-07-57 

28.3 

917.2 

7-12-^57 

31.1 

914.4 

9=28-56 

93*? 

862.2         5720 

10-0  5-56 

129.9* 

825.5 

10-l?-56 

78  •! 

877.3 

l0'19=-56 

77.1 

878.3 

10-26-56 

76*7 

878.7 

ll-02«'56 

75«8 

879.6 

ll-09'=56 

74  cO 

881.4 

11»16«56 

73  9  0 

882.4 

11-23-56 

72«6 

882.8 

11-30-56 

72«6 

882.8 

12-07-56 

69.9 

885.5 

12-14-56 

68c5 

886.9 

12-21-56 

67.9 

887.5 

12-28-56 

67.4 

888.0 

l«04-57 

67.1 

888.3 

1-11-57 

63 « 1 

392.3 

1-18-57 

60.6 

894.8 

1-25-57 

59.8 

895.6 

2-01-57 

58.7 

896.7 

2-08-57 

58.5 

896.9 

2-15-57 

58. 0 

897.4 

2-25-57 

57.6 

897.8 

3-01-57 

57.4 

898.0 

5-06-57 

57.0 

898.4 

3-15-57 

56.9 

898.5 

3-22-57 

57.8 

897.6 

3.29-57 

60.1 

895.3 

4-05-57 

57.4 

898.0 

4-12-57 

68.8* 

886.6 

4-19-57 

71.4* 

884.0 

4-26-57 

60.7 

894.7 

5-03-57 

129.0* 

826.4 

5-10-57 

129*2* 

826.2 

5-17-57 

65.8 

889.6 

5-24-57 

128.3* 

827.1 

5-31-57 

129.3* 

826.1 

6-07-57 

127.8* 

827.6 

6-14-57 

151.0* 

824.4 

6-21-57 

131.5* 

823.9 

6-28-57 

135.0* 

820.4 

7-05-57 

131c3* 

824.1 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevatiotl 


G-2  57 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    SANTA    ANA    VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

State  Well 

R.P.  elev.. 

Date 

to  water 
surface. 

surface 
elev., 

Number 

Feet 

coll. 

Feet 

Feet 

COLTON    BASIN 


1S/04W-?1003    S           955*4              7-19-57 

132.4* 

823.0         5720 

CONT. 

lS/n4W-28C01    S           956,0              7-T3-56 

116.0* 

840.0         5720 

7-20-56 

117.8* 

838.2 

7-27-56 

87*4 

868.6 

8-03-56 

84.3 

871.7 

8-10-56 

110.5* 

845.5 

8'«17"56 

108.5* 

847.5 

8-24-56 

117.9* 

838.1 

8-31-56 

119.2* 

836.8 

9-07-56 

119.3* 

836.7 

9-14-56 

119.5* 

836.5 

9-21-56 

120.1* 

835.9 

9-28-56 

118.6* 

837.4 

10-05-56 

113.6* 

842.4 

10-12-56 

110.3* 

645.7 

10-19-56 

111.7* 

844.3 

10-26-56 

108.4* 

847.6 

11-02-56 

107.4* 

848*6 

11-09-56 

106.8* 

849*2 

11-16-56 

106.0* 

850.0 

11-23-56 

103.7* 

852.3 

11-30-56 

104.7* 

851.3 

12-07-56 

68.6 

887*4 

12-14-56 

65.3 

890,7 

12-21-56 

64.6 

891.4 

12-28-56 

64.0 

892.0 

1-04-57 

63.7 

892.3 

1-11-57 

57.8 

898.2 

1-18-57 

57.3 

898.7 

1-25-57 

54.4 

901.6 

2-01-57 

53.4 

902.6 

2-08-57 

52.5 

903.5 

2-15-57 

48.0 

908.0 

2-25-57 

45.4 

910.6 

3-01-57 

51.3 

904.7 

3-08-57 

50.8 

005.2 

3-15-57 

50*9 

905.1 

3-22-57 

55.2 

900.8 

3-29-57 

99.1* 

856.9 

4-05-57 

51.6 

904.4 

4-12-57 

96.0* 

860.0 

4-26-57 

57.0 

899.0 

4-19-57 

99.1* 

856.9 

5-03-57 

100.7* 

855.3 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-258 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SAMlA  ANA  VAtLfY 


State  Wetl 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Woler 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

COLTON    BASIN 

1S/04W-28C01    5 
CONT. 


956«0 


1S/04W-28HOT    S 


969,7 


lS/04W-28Kn2    S 


952,4 


1S/04W-29H01    S 


929*3 


5-17-57 

98«0* 

5^24-57 

103.8* 

5-31-57 

106.7* 

6-07-57 

106.9* 

6-14--57 

109cl* 

6-21-57 

110«1* 

6-28-57 

115«1* 

7-0  5==57 

115»6» 

7-l?»57 

11564* 

9-14^56 

72.? 

11^16^56 

73e3 

1-18-57 

7loO 

3-15^57 

68.2 

5-i0-57 

69.9 

6-0  5-56 

59.2 

7-20=-56 

60.1 

S-3i-56 

59.2 

9^28-56 

61.0 

10-31-56 

63.9 

12-07-56 

59.8 

12-28-56 

59.4 

1-16-57 

58.5 

2-.20-57 

55.8 

3-21-57 

55.0 

7-20-56 

77.1 

7-27^56 

75.4 

8-03-56 

76.1 

8-17-56 

77.5 

8-24-56 

76.1 

8-3 -1-56 

112.0* 

9-07-56 

109.2* 

9-14-56 

109.4* 

9-21-56 

110.5* 

9-28-56 

112.0* 

10-05-56 

112.2* 

10-12-56 

81.0 

10-19-56 

80.0 

10-26-56 

113.6* 

11-02-56 

114.1* 

11-09-56 

113.0* 

11-16-56 

81.0 

11-23-56 

78.0 

858. 

0 

852< 

2 

849. 

3 

849. 

1 

846. 

9 

845. 

9 

840. 

9 

840. 

4 

840. 

6 

897. 

5 

896. 

4 

898, 

7 

901. 

.5 

899. 

.8 

893. 

2 

892* 

.3 

893, 

.2 

891, 

4 

888, 

5 

892, 

.6 

893, 

.0 

893, 

.9 

896, 

>6 

897, 

i4 

852, 

t2 

853, 

.9 

853. 

.2 

851, 

.8 

853, 

>2 

817, 

.3 

820, 

.1 

819, 

.9 

818 

.8 

817 

.3 

817 

.1 

848 

•  3 

849 

•  3 

815 

.7 

815 

•  2 

816 

.3 

848 

.3 

851 

•  3 

5720 


5713 


3400 


5720 


*      Questionable  meosurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


6-259 


COLTON    BASIN 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


State  WeU 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
duta 
coll. 

15/04W~29H01  S 
CONT. 


929o3 


1S/04W-29H0?    S 


934,4 


8-10-56 

110*2* 

11-30-56 

92tl* 

12-07-56 

79.0 

12-14-56 

77.5 

12-21-56 

76.8 

12-28-56 

75*8 

1-04-57 

75.0 

l-n-57 

72.4 

1-18-57 

69*8 

1-25-57 

66. 5 

2-01-57 

63«0 

2-08-57 

60.0 

2-15-57 

57.8 

2-27->57 

54e5 

3-01-57 

53*8 

3-08-57 

50«5 

3-15-57 

51.0 

3-27-57 

51.2 

3-29-57 

54.1 

4-05-57 

67.5* 

4-12-57 

61.0 

4-19-57 

62*0 

4-26-57 

60.3 

5-03-57 

97.4* 

5-10-57 

106«3* 

5-17-57 

62.5* 

5-24-57 

95.9* 

5-31-57 

97.1* 

6-06-57 

100*4* 

6-13-57 

103. B* 

6-21-57 

110.6* 

6-28-57 

107.5* 

7-05*57 

110.7* 

7-12-57 

109.5* 

7-20-56 

103*0* 

7-27-56 

76.9* 

8-0  3-56 

77.5 

8-10-56 

79.3 

8-17-56 

77.9 

8-24-56 

101.1* 

8-31^56 

76.2 

9-07-56 

77.2 

9-14-56 

104.5* 

9-21-56 

106.5* 

819, 

.1 

837 

.2 

850, 

t3 

851< 

sB 

852, 

»5 

853 

.5 

854 

.3 

856, 

.9 

859 

.5 

862, 

.8 

866 

» 3 

869 

i3 

871, 

.5 

874 

i8 

875, 

.5 

878 

98 

878, 

.3 

878, 

•  1 

875, 

,2 

861 

»8 

868 

.3 

867, 

>3 

869, 

.0 

831, 

.9 

823, 

.0 

866, 

•  8 

833, 

.4 

832, 

.2 

828, 

.9 

825, 

.5 

818 

.7 

821, 

.8 

818, 

.6 

819, 

.8 

831, 

i4 

857, 

.5 

856, 

.9 

855, 

.1 

856. 

.5 

833. 

i3 

858, 

.2 

857. 

.2 

829. 

9 

827. 

9 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-260 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALuLf 


State  Wen 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

COLTON    BASTN 

1S/04W-29H02  S 
CONT, 


934,4 


1S/05W-05A02    S         1409.6 


9-28-56 

117.0* 

817, 

4 

10-05=56 

109*0* 

825. 

4 

10-12-56 

109.8* 

824, 

6 

10-2n-»56 

109.1* 

825, 

3 

10-26-56 

104.9* 

829, 

5 

11"02='56 

76.7 

855. 

7 

11-09-56 

77.9 

856, 

5 

11-16=56 

lOSsO* 

831, 

4 

11-23-' 56 

76.9 

857, 

5 

11-30-56 

70.8 

863, 

6 

12-07-56 

70.8 

863 « 

.6 

12-14-56 

79.1 

855, 

.3 

12-21-56 

78.6 

855< 

►  8 

12-28-56 

78.5 

855. 

.9 

1-04-57 

78*4 

856, 

.0 

1-11-57 

77.1 

857, 

.3 

1-18-57 

72.0 

862, 

.4 

1-25-57 

69a0 

865, 

i4 

2-01-57 

64.9 

869, 

.5 

2=08-57 

61.3 

873, 

il 

2-15-57 

58e2 

876, 

.2 

2-25-57 

53  e 4 

881, 

.0 

3-01-57 

54.1 

880, 

.3 

3-08»57 

52.3 

882, 

.1 

3-15-57 

52.8 

881, 

.6 

3-2  2-57 

53.3 

881, 

.1 

4-05-57 

83.1* 

851 

i3 

4-12-57 

62.7 

871, 

►  7 

4-19-57 

63.3 

871, 

»1 

4-26-57 

62.7 

871 

.7 

5-03-57 

89.9* 

844, 

•  5 

5-10-57 

90*2* 

844 

.2 

5-17-57 

88»3* 

846 

•  1 

5-24-57 

89*0* 

845 

i4 

5-31-57 

86.0* 

848 

.4 

6-07-5T 

83.6* 

850 

.8 

6-14-57 

85.5* 

848 

•  9 

6-2 T- 57 

86*6* 

847 

.8 

6-28-57 

105.8* 

828 

•  6 

7-05-57 

108.2* 

826 

i2 

7-12-57 

109*0* 

325 

,4 

10-04-56 

340.9 

1068 

i7 

11-02-56 

344.4 

1065 

.2 

12-06-56 

345.5 

1064 

il 

5720 


4706 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


'61 


COLTON    BASIN 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

1S/05W-05A02  S 
CONT* 


1409,6 


1S/05W-12L01  S 


117782 


1S/05W-12NO1  S 


1173,7 


lN/'05W-36Hn4  S    1274,2 


1-03-57 

339 

6l 

1070 

i5 

2-05-57 

323 

.6 

1086 

.0 

3-04-57 

320 

^6 

1089 

.0 

4-04-57 

319( 

lO 

1090 

66 

5-06-57 

3  64 

t2* 

1045 

.4 

5-30«57 

368, 

»6* 

1041. 

.0 

7-03-57 

370( 

k5* 

1039. 

il 

8»n?-56 

225 

.3 

951 

i9 

9-02-56 
10-02-56 
11-02-56 

227. 
225. 
225 

.1 
.7 
.1 

950 

.1 

9t3C/ 
952. 

t  5 
il 

12-02-56 

227. 

»1 

950 

6l 

1-02-57 

227 

67 

949 

►  5 

2-02-57 

223 

»1 

954 

.1 

3-02-57 

225 

»1 

952 

»1 

4-0  2-57 

226 

i3 

950 

.9 

5-0  2-57 

224 

.0 

953 

.2 

6-02-57 

225 

si 

952 

.1 

8-02-56 

228 

.1* 

945 

.6 

9-02-56 

231 

»3* 

942 

•  4 

10-02-56 

226 

»3* 

94? 

^4 

11-02-56 

217 

t2 

956 

.5 

12-02-56 

202 

t6 

971. 

.1 

1-02-57 

231 

j3* 

942. 

>4 

2-02-57 

214 

il 

959 

i6 

3-02-57 

210, 

»1 

963. 

»6 

4-02-57 

212. 

tl 

961, 

>6 

5-02-57 

216. 

►  1 

957, 

.6 

6-02-57 

227. 

»9* 

945, 

>8 

8-02«56 

309, 

i3 

964. 

»9 

9-02-56 

314j 

>4 

959, 

.8 

10-02-56 

315< 

»9 

958< 

3 

11-02-56 

314, 

.1 

960i 

1 

12-02-56 

312« 

»0 

962  < 

^2 

1-02-57 

314, 

.4 

959, 

8 

2-02-57 

306* 

t3 

967, 

9 

3-02-57 

310, 

•  0 

964, 

2 

4-02-57 

313« 

.0 

961. 

2 

5-02-57 

304« 

0 

970, 

.2 

6-02-57 

308i 

0 

966, 

2 

4706 


3700 


3700 


3700 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-262 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WtLLS 

UPPPR  SANTA  ANA  VAkLEY 


Sfate  Well 

Number 

R.P.  olcv., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feel 

A9y. 
data 
coll. 

BUNKPR  HILL  BASIN 
1S/01W-08G01  S  357O4O 
15/OlW-lOLOl  S  4140,0 
lS/OlW-11001  S  4575e0 
1S/02W-07B01  S  1649,0 
lS/0?W-=08Cn2    S         1806«7 


80206 


1S/02W-15PO2    S         2248.4 


lS/02W-16Cni    S         2065o8 


1S/02W-19D01    S         1608,4 


Questionable  meosurement 
Approximote  Reference  Point  elevation 


4„0'5-57 

76«0* 

3494.0 

5203 

4-02^57 

13TeO 

4003.0 

5203 

4-0^=57 

87.0 

4488.0 

5203 

i2-»0?  =  56 

321c4 

1327.6 

3400 

6-01-56 

124.8* 

1681.9 

3400 

7=-17-56 

136.8* 

1669.9 

8-27=56 

144.8* 

1661.9 

9-27-56 

143.8* 

1662.9 

10-30-56 

155.0* 

1651.7 

12-06-56 

138.8 

1667.9 

i2»27-56 

155.7* 

1651.0 

1-15-57 

106«5 

1700.2 

2-16-57 

59.9 

1746.8 

3-18-57 

55c0 

1751.7 

10-31-56 

95.5 

2152.9 

34no 

12-27-56 

94.5 

2153.9 

1-15-57 

51.0 

2197.4 

2-19-57 

44.1 

2204.3 

3-18-57 

40.6 

2207.8 

6-29-56 

128.8* 

1937.0 

3400 

9-27-56 

90.3 

1975.5 

10-30-56 

85.1 

1980.7 

12-06-56 

76.2 

1989.6 

12-27-56 

118.1* 

1947.7 

1-15-57 

78.3 

1987.5 

2-16-57 

64.0* 

2001.8 

3-18-57 

56.2 

2009.6 

6-0  6-56 

333.2 

1275.2 

3400 

7-19-56 

341.9 

1266.5 

8-30-56 

350.2 

1258.2 

9-27-56 

351.9 

1256.5 

10-29-56 

351.8 

1256.6 

12-06-56 

352.4 

1256.0 

12-26-56 

352.5 

1255.9 

1-14-57 

350.7 

1257.7 

2-18-57 

345.7 

1262.7 

G-263 


kl 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VAkLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feel 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

BUNKER  HILL  BASTN 

1S/02W-19001  S    1608,4 

CONT. 
1S/02W-19G01  S    1689,9 


15/02W-19K01  S    1724,7 


1S/02W-20B01  S    1881,5 


15/02W-2nK01  S    1907^0 


l$/02W-20Rni  S    1897,6 


lS/02W-21Bn2  S    2091,8 


3-18-57   341«9 


6-06-56 

7-19-56 

8-30-56 

9-27-56 

10-29-56 

12-06-56 

12-26-56 

1-15-57 

1-15-57 
3-18-57 

6-06-56 
7-17-56 
9-27-56 
12-26-56 
1-15-57 
2-19-57 
3-18-57 

7-17-56 
9-27-56 
12-06-56 
12-27-56 
1-15-57 
2-19-57 
3-18-57 

7-17-56 
8-29-56 
3-18-57 
4-10-57 

2-29-56 

6-06-56 

7-17'-56 

8-29-56 

9-27-56 

9-27-56 

10-30-56 

10-30-56 

12-27-56 

12-27-56 


161o9 
165«8 
168.3 
169»7 

170«9 
171.9 
1?2: 

1?2. 

180 
170 


173 
169 
175 
OR 
DR 
163 
166 

106 
104 
98 
104 
95 
95 
95 

85 
88 
87 
81 

85 
74 
84 

85 
84 
84 
87 
87 
87 
87 


4 
2 
6 
0 
0 
5 
6 

5 
0 
6 
7 
0 
9 
3 

9 
5 
3 
4 

n^ 

3* 

4^f• 

0* 
8-K- 
8* 
0* 
0* 
6* 
6* 


1266.5 


1528 
1524 
1521 
1520 
1519 
1518 
1517 
1517 

1543 

1554 

1708 
1712 
1705 


1718 

1714 

1800 
1803 
1808 
1802 
1812 
1811 
1811 

1811 
1809 
1810 
1816 

2006 
2017 
2007 
2006 
2007 
2007 
2004 
2004 
2004 
2004 


3400 
3400 


3400 


3400 


3400 


3400 


3400 


5203 
3400 
5203 
3400 
5203 
3400 
5203 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-264 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANlA  ANA  vALLtY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Faet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

BUNKER    HILL    BASIN 

1S/02W°21B02    S 
CONT, 


2091,8 


1S/02W-21E01    S         2016,9 


1S/02W-21EO2    S         2013,0 


1S/02W-21L01    S 


2014a8 


1S/02W-21M01    S         1955,7 


1-15-57 
1-15-57 
2-19-57 
3-18-57 
4-22-57 

8-=29-56 

9-27-56 

10-30-56 

12-06-56 

12-27-56 

1-15=57 

2-16-57 

3-18-57 

4-22-57 

8-29-56 

9-27-56 

10-29-56 

12-06-56 

12-26-56 

1^15-57 

2-19-57 

3-18-57 

4-2  2-57 

6-06-56 

7-17-56 

8-29-56 

9-29-56 

10-29-56 

12-06-56 

12-26-56 

1-15-57 

2-19-57 

3-18-57 

8-29-56 
9-27-56 
10-29-56 
12-26-56 
l-15=-57 
2-19-57 
3-18-57 
4-2  2-57 


75 
75 
43 
31 
36 

84 
86 
86 
80 
80 
91 
56 
46 
47 

79 
82 
83 
35 
85 
85 
72 
63 
60 

35 
38 
40 
42 
44 
45 
45 
45 
47 
47 

44 

45 
47 
46 
49 
28 
27 
26 


9» 

9* 

0 

7 

0 

6* 

4* 

0* 

0 

2 

4* 

3 

4 

0 


4 
7 
4 
6 
9 
7 
0 

5 
6 
g 
9 
0 
0 
2 
9 
0 
9 

5» 

9* 

0* 

4* 

l-> 

8 

2 

0 


2015 
2015 
2048 
2060 
2055 

1932 
1930 
1930 
1936 
1936 
1925 
1960 
1970 
1969 

1933 
1930 
1929 
1927 
1927 
1927 
1940 
1949 
1953 

1979 
1976 
1973 
1971 
1970 
1969 
1969 
1968 
1967 
1966 

1911 
1909 
1908 
1907 
1906 
1926 
1928 
1929 


3400 
5203 


5203 


5^2^  3 


3400 


5203 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-265 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALlPY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
dato 
coll. 

BUNKFR  HILL  BASIN 
1S/02W-22C02  S    ?260,0 


1S/02W-22E01  S    2198,9 


1S/02W-29C01  S    1836,2 


1S/02W-30C01  S    1650,2 


lS/03W-02j01  S    1397,4 


1-17-56 

59< 

(9* 

2200.1 

2-23-56 

52< 

.6* 

2207.4 

3-26-56 

55< 

»7* 

2204.3 

4-30-56 

61( 

i3* 

2198,7 

7-17-56 

64. 

»7 

2195.3 

8-29-56 

81. 

,9* 

2178.1 

9-27-56 

86. 

>0* 

2174.0 

10-30-56 

87. 

,0* 

2173.0 

12-27-56 

87, 

,6* 

2172.4 

1-15-57 

69, 

.2 

2190.8 

2-19-57 

59. 

»1 

2200.9 

3-18-57 

54. 

»3 

2205.7 

4-27-57 

56. 

»0 

2204.0 

7-17-56 

75 

.2 

2123.7 

8-29-56 

57. 

i7* 

2141.2 

9-27-56 

78 

»6 

2120.3 

10-30-56 

60 

»0 

2138.9 

12-06-56 

56. 

»7 

2142.2 

12-27-56 

56 

.2 

2142.7 

1-15-57 

56. 

»o 

2142.9 

2-19-57 

47< 

>6 

2151.3 

3-18-57 

40. 

»9 

2158.0 

6-06-56 

92« 

)6 

1743.6 

7-17-56 

91< 

»3 

1744.9 

8-29-56 

91. 

.6 

1744.6 

9-27-56 

91, 

(3 

1744.9 

10-29-56 

91, 

.5 

1744.7 

12-06-56 

90, 

.5 

1745.7 

12-26-56 

92, 

>9 

1743.3 

1-15-57 

93, 

.2 

1743.0 

2-19-57 

94, 

.2 

1742.0 

3-18-57 

94, 

.9 

1741.3 

8-3'^-56 

159, 

.8 

1490.4 

9-27-56 

155, 

(3 

1494.9 

10-29-56 

150, 

.0 

1500.2 

12-26-56 

154, 

il 

U96.1 

1-15-57 

143< 

»3 

1506.9 

2-18-57 

138, 

.2 

1512.0 

3-18-57 

135, 

)4 

1514.8 

8-27-56 

?30, 

.5* 

1166.9 

9-27-56 

234, 

2* 

1163.2 

5203 


3400 


3400 


3400 


3400 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-266 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VAuLtY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

State  WeH 

R.P.  elev., 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface. 

elev.. 

coll. 

Feet 

Feet 

BUNKER    HILL    BASIN 

1S/O3W-02JO1    S         1397«4 

CONT. 


1S/03W-02P02    S         1346*8 


lS/03W-n3D02    S         1284,1 


1S/03W-03F01    S         1272.8 


1S/03W«03N02  S    1257,9 


15/03W=n3Pni    5         1283,0 


1S/03W-04C01    S         1286,0 


lS/03W-=04jni  S    1242.0 


10-30-56 

242«0* 

1155. 

4 

12-06-56 

213.9 

1183* 

.5 

1-15=57 

205.7 

1191 1 

.7 

2-16»57 

202»5 

1194, 

9 

3-18-57 

200«8 

1196. 

6 

8=28^56 

?49cl* 

1097, 

.7 

9-27=56 

250*5 

1096, 

.3 

10=30-56 

258.2* 

1088, 

>6 

1-15=57 

215«3 

1131, 

.5 

2-16=57 

207*4 

1139, 

4 

10-25=56 

?07.9 

1076. 

2 

12-13=56 

208.4 

1075, 

.7 

3-12=57 

206.3 

1077, 

iS 

10=30=56 

199.7 

1073, 

.1 

12-06=56 

189*5 

1083, 

►  3 

12-27-56 

191.0 

1081, 

.8 

1=16=57 

189.5 

1083, 

.3 

2-19=57 

188.1 

1084, 

.7 

2-19=57 

19-7. 6* 

1075, 

.2 

4=10-57 

199.8 

1073, 

.0 

10-25=56 

178.0 

1079, 

.9 

12-13=56 

179.3 

1078, 

►  6 

3-11=57 

1T7.4 

1080, 

,5 

12-13=56 

195.6 

1087 

i4 

3-12-57 

197*8 

1085 

.2 

10-25=56 

233.3 

1052 

i7 

12-13-56 

224.2 

1061 

.8 

3=12=57 

217.6 

1068, 

.4 

8-2R-56 

230.5* 

1011 

.5 

10-11-56 

170.5 

1071 

.5 

10-30-56 

169.1 

1072 

.9 

12-06-56 

173.7 

1068 

.3 

1-15-57 

171*5 

1070, 

.5 

2-19-57 

168.0 

1074 

.0 

3-19-57 

167.4 

1074 

.6 

4-08=57 

167.4 

1074 

.6 

3400 


3400 


3200 


3400 


3200 


3200 


3200 


3400 


1S/03W=04R02    S         1242,2 


3_11»57      167,0 


1075.2 


3200 


Queslionoble  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-267 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VAULEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Disf.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

BUNKER    HILL    BASIN 
1S/03W-05A02    S         1225.0 


1S/O3W-05BO1    S         1170.2 
lS/03W-05Bri4    S         1175.0 


1S/03W-05E02    S         1159,8 


1S/03W»05N01    S         1151.5 


1S/03W-05R01  S    1192^9 


1S/03W-06A01    S         1146.5 


lS/03W-06Hn3    S         1148.6 


5-2R-56 

135.7 

1089.3 

4104 

6-11-56 

140.2 

1084.8 

7-06-56 

141.1 

1083*9 

11^02-56 

150.2 

1074.8 

3-11-57 

DR.O 

3200 

6-11-56 

135.7 

1039*3 

4104 

7-06-56 

138.1 

1036*9 

8-03-56 

141.2 

1033*8 

9_07-56 

145.9 

1029*1 

10-05-56 

144.7 

1030*3 

11-02--56 

144.8 

1030.2 

9-11-56 

DR.O 

3200 

3-11-57 

DR.O 

4-17-56 

95.4 

1056.1 

3200 

6-06-56 

100*0 

1051.5 

7-24-56 

101.7 

1049.8 

9-11-56 

DR*0 

10-25-56 

135.7 

1057,2 

3200 

12-13-56 

135.5 

1057,4 

3-11-57 

128.0 

1064.9 

4-17-^56 

DR.O 

3200 

6-06-56 

DR.O 

3-11-57 

DR.O 

3~f^^-56 

88.2 

10feO*4 

4104 

4-06-56 

90.9 

1057.7 

5-04-56 

91.3 

1057*3 

6-11 "56 

97.2 

1051.4 

7-06-56 

100.0 

1048*6 

8-03-56 

102.9 

1045*7 

9-07-56 

106.4 

10«t2.2 

10-05-56 

107.6 

1041*0 

11-02-56 

107.7 

1040*9 

12-07-56 

104.9 

1043*7 

1-11-57 

105.5 

1043*1 

2-07-57 

101*8 

1046*8 

3-08-57 

100.8 

1047*8 

4-12-57 

103.7 

1044*9 

5-03-57 

lO'f.2 

1044*4 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-268 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPfR    SaimTa    ana    vAllEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Disl.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
dato 
coll. 

BUNKER    HILL    BASIN 


1S/03W-06H03 

S 

1148.6 

6-06-57 

107.1 

1041*5 

4104 

CONT. 

1S/03W-06M01 

S 

1106^7 

3-11-57 

65*8 

1040*9 

3200 

1S/03W-06P01 

s 

1122o6 

10-25-56 

12-13-56 

3-11-57 

73<>4 
73.9 
T2.8 

lft49.2 
1048.7 
1049*8 

3200 

1S/03W-06001 

s 

1131.0 

10-30-"  56 
12-06-56 
1-15-57 
2-19-5T 
3-18-57 
4-09-57 

9295 
DR.O 
DR.O 
ORiO 
DReO 
0R*0 

1038,5 

3400 

1S/03W-10D01 

s 

1265.0 

12-29-56 
3-19-57 

189*9 
190*0 

1075.1 
1075.0 

3400 

1S/03W-13P01 

s 

1520.7 

8-3^-56 
9-27-56 
10-29-56 
12-26--5& 
1-14-57 
2-18-57 
3-18==57 

306*3 

310*4 

312*1 

31'j*0* 

27784 

269*8 

265*7 

1214.4 
1210.3 
1208.6 
1207.7 
1243.3 
1250.9 
1255.0 

3400 

1S/03W-13P02 

s 

1534e5 

7«19-56 
8-3 r- 56 
9-27-56 
10-29-56 
12-26-56 
1-14-57 
2-18-57 
3-18^57 

32188 
332*5 
325*9 
337*3 
331*0 
295*7 
286.6 
281*4 

1212*7 
1202.0 
1208.6 
1197.2 
1203.5 
1238.8 
1247.9 
1253.1 

3400 

1S/03W-14P01 

s 

1429.4 

7-19-56 
8-30-56 
9-27-56 
10-29-56 
12-26-56 
1-14-57 
2-18-57 
3-18-57 

265*5 
269*7 
271*0 
263*1 
275.5 
262*7 
260*7 
259.1 

1163.9 
1159.7 
1158.4 
1166.3 
1153.9 
1166.7 
1168.7 
1170.3 

3400 

1S/03W-14R02 

s 

1481.6 

6-06-56 

317.7 

1163.9 

3400 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


6-269 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  woter 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKFR  HILL  BAStN 


1S/03W-14R02  fi    1481.6 
CONT. 


1S/03W-15M03  S    1334*6 


lS/03W»15Rni  S    1397,4 


1S/03W-16A01  S    1293,1 


lS/03W-16jni    $         1303,2 


1S/03W-16K02  S    1290,7 


7-19-56 

320 

.9 

1160.7 

8-23-56 

333 

i3 

1148*3 

9-27-56 

343 

60 

1138.6 

10-29-56 

321 

b8 

1159.8 

12-07-56 

316 

.5 

1165.1 

1-14-57 

292 

.8 

1188.8 

2-18-57 

290 

.2 

1191.4 

3-18-57 

288 

.0 

1193.6 

7-21-56 

207 

.5 

1127.1 

8-23-56 

210 

.5 

1124.1 

10-01-56 

214 

»0 

1120.6 

11-01-56 

214 

.1 

1120.5 

12-07-56 

203 

•  5 

1131.1 

12-30-56 

203 

d8 

1130.8 

1-17-57 

203 

.0 

1131.6 

2-20-57 

198 

»8 

1135.8 

3-21-57 

196 

,4 

1138.2 

4-10-57 

197 

»6 

1137.0 

7-18-56 

234 

»2 

1163.2 

8-30-56 

251, 

.6 

1145.8 

9-27-56 

252 

•  4 

1145.0 

10-29-56 

2  54< 

.1 

1143.3 

12-26-56 

256 

»0 

1141,4 

1-14»57 

243. 

»6 

1153.8 

2-18-57 

241< 

.1 

1156.3 

3-18-57 

239< 

i2 

1158.2 

10-01-56 

160. 

.9 

1132.2 

12-30-56 

164, 

.2 

1128.9 

1-17-57 

161, 

.9 

1131.2 

2-20''57 

159, 

.0 

1134.1 

3-21-57 

156, 

•  9 

1136.2 

8-31-56 

184, 

6 

1118,6 

10-01-56 

197, 

3 

1105.9 

11-01-56 

186, 

2 

1117.0 

12-30-56 

185« 

7 

1117.5 

1-17-57 

182i 

1 

1121.1 

2-20-57 

178. 

1 

1125.1 

3-21-57 

175c 

6 

1127.6 

6-07-56 

1720 

5 

1118.2 

7-21-56 

1?3. 

9 

1116.8 

3400 


3400 


3400 


3400 


34O0 


3400 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-270 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    aNa    VaLlEY 


Dist.  R.P. 

Water 

State  Well 
Number 

R.P.  elew., 
Feel 

Date 

to  water 

surface, 

Feet 

surface 
elev.. 
Feet 

Agy. 
data 
coil. 

BUNKER    HILL    BASIN 

1S/03W-16K02 

s 

1290.^ 

10-01-56 

OR.O 

3400 

CONTe 

1-17-57 
2-20-57 
3-21-57 

175.5 
170*1 
167.4 

1115.2 

1120.6 
1123.3 

lS/03W-16Mni 

s 

1242.5 

6-07-56 

7-21-56 

8-31-56 

10-01-56 

11-01-56 

12-07-56 

12-30-56 

1-17-57 

2-20-57 

3-21-57 

4-08-57 

143.3 
147.7 
151.8 
156.2 
158.2 
156.8 
157.9 
149.9 
144.6 
14144 
147.0 

1099.2 
1094.8 
1090.7 
1086.3 
1084.3 
1083.7 
1084.6 
1092.6 
1097.9 
1101.1 
1095.5 

3400 

1S/03W-17C01 

s 

1150«2 

7=.ni-57 

DR.O 

3  707 

1S/03W-17H01 

s 

1222,4 

9-18-56 
2-20-57 
3-21-57 

161.0 
150.3 
14".  2 

1061.4 
1072.1 
1075.2 

3400 

1S/03W-17H03 

s 

1205.6 

7-21-56 

8-31-56 

10-01-56 

11-01-56 

12-07-56 

12-30-56 

1-17-57 

2-20-57 

3-21-57 

145.7 
162.4 
152.3 
153.5 
153.8 
152.4 
150.4 
146.5 
143.9 

1059.9 
1043.2 
1053.3 
1052.1 
1051.8 
1053.2 
1055.2 
1059.1 
1061.7 

3400 

1S/03W-17L01 

s 

1188,8 

8-31-56 

10-01-56 

11-01-56 

12-30-56 

1-17-57 

2-20-57 

3-21-57 

165.5 
163.3 
147.4 
150*0 
145.6 
142.0 
139.0 

1023.3 
1025.5 
1041.4 
1038.8 
1043,2 
1046.8 
1049.8 

3400 

1S/03W-18H01 

s 

1153,9 

11-01-56 

12-07-56 

12-30-56 

1-16-57 

126.6 
133.1 
135.4 
135.3 

1027.3 
1020.8 
1018,5 
1018.6 

3400 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


6-271 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    AiMA    VAlLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

State  Well 

R.P.  elev., 

Date 

to  water 

surface 

Agy. 
data 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elev.. 
Feet 

coll. 

BUNKER    HILL    BASIN 

1S/03W-18H01 

S 

1153.9 

2-20-57 

132.0 

1021*9 

3400 

CONT. 

3-21-57 

121.5 

1032.4 

1S/03W-19G01 

S 

1140.9 

6-07-56 

10-01-56 

11-01-56 

12-07-56 

1-17-57 

2-20-57 

3-21-57 

105*4 
123«5 
115.6 
115.4 
112.6 
108.5 
105*8 

1035*5 
1017*4 
1025.3 
1025.5 
1028.3 
1032.4 
1035*1 

3400 

1S/03W-19G02 

s 

1134.4 

6-07-56 
11-01-56 
12-30-56 
1-17-57 
2-20-57 
3-21-57 
4-05-57 

105.5 

118*0 
119.5 
108*3 
103*8 
101.0 
107.5 

1028*9 

1016*4 
1014.9 
1026.1 
1030.6 
1033.4 
1026.9 

3400 

1S/03W-20F01 

s 

1194«6 

7-21-56 
8-31-56 
10*01-56 
12-30-56 
1-17-57 
2-20-57 
3-21-57 

168.5 
168.1 
168.9 
151*3 
140.8 
136*5 
134*0 

1026.1 
1026*5 
1025.7 
1043.3 
1053.8 
1058.1 
1060.6 

3400 

1S/03W-20P01 

s 

1195.9 

7-21-56 

8-31-56 

10-01-56 

11-01-56 

12-30-56 

1-17-57 

2-20-57 

3-21-57 

4-05-57 

168*0 
168*9 
169*2 
160.8 
162.6 
150.6 
141*7 
139.2 
147*2 

1027.9 
1027.0 
1026.7 
1035.1 
1033.3 
1045.3 
1054.2 
1056.7 
1048.7 

3400 

1S/03W-20P02 

s 

1183,4 

7-21-56 

8-31-56 

10-01-56 

11-01-56 

12-07-56 

12-30-56 

1-17-57 

2-20-57 

123.8 
129.3 
130.8 
127.4 
127*6 
128*2 
122*0 
119*0 

1059.6 
1054.1 
1052*6 
1056*0 
1055.8 
1055.2 
1061.4 
1064.4 

3400 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-272 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  AMA  VaLuEY 


Dist.  R.P. 

Water 

State  Well 

R.P.  elev., 

Date 

fo  wafer 

surface 

Agy. 
data 

Number 

Feef 

surface, 
Feet 

•lev., 
F«et 

coll. 

BUNKER    HILL    BASIN 

1S/03W-20P02 

S 

1183.4 

3-21-57 

117.3 

1066.1 

3400 

CONT. 

4-05-57 

120«3 

1063.1 

1S/03W-20R01 

S 

1233.7 

8-31-56 
1-17-57 

2-20-57 
3-21-57 
4-05-57 

137,0 
124.7 
120.1 
118.3 
124.6 

1096.7 
1109.0 
1113.6 
1115.4 
1109.1 

3400 

1S/03W-21E01 

S 

1250.6 

1-17-57 
2-20-57 
3-21-5^ 

105.7 
10  5.3 
105.0 

1144.9 
1145.3 
1145.6 

3400 

1S/03W-21E02 

S 

1204.0 

6-06-56 

8-31-56 

11-01-56 

12-30-56 
1-17-57 
2-20-5T 
3-21-57 
4-05-57 

94.5* 
156.9* 
116.9 
107.2 
106.5 
104.4 
104.4 
101.4 

1109.5 
1047.1 
1087.1 
1096.8 
1097.5 
1099.6 
1099.6 
1102.6 

3400 

15/03W-21601 

S 

1282,5 

8-31-56 
11-01-56 
12-30-56 
1-17-57 
1-2  3-57 
2-20-57 
3-21-57 
4-05-57 

170.6 
171.7 
170.1 
170.0 
164.0 
160.3 
157.4 
159.0 

1111.9 
1110.8 
1112.4 
1112.5 
1118.5 
1122.2 
1125.1 
1123.5 

3400 

1S/03W-21H01 

s 

1318,1 

11-01-56 
12-30-56 
1-17-57 
2-20-57 
3-21-57 
4-05-57 

198.3 

200.5 

195.4 

199.6* 

187.5 

187.4 

1119.8 
1117.6 
1122.7 
1118.5 
1130.6 
1130.7 

5203 

1S/03W-21J01 

s 

1321,0 

2-22-57 
3-21-57 
4-05-57 

206.0 
200.4 
200.6 

1115.0 
1120.6 
1120.4 

3400 

15/03W-21M02 

s 

1252.8 

8-31-56 
1-17-57 
2-20-57 

154.5 
139.4 
137.9 

1098.3 
1113.4 
1114,9 

3400 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-273 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feel 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER  HILL  BASIM 

1S/03W-21M02  S 

CONT. 
lS/03W-21Pn3  S 


1252*8 
1269.1 


1S/03W-21R01  S 


1318*4 


1S/03W-23A02  S    1496,0 


1S/03W'>24C01  S 


1519.7 


1S/03W-28E02  S    1250.2 


3-21-57      132.7 


6~n6-56 

7-20-56 

8-31-56 

10-01-56 

11-01-56 

12-08-56 

12-30-56 

1-17-57 

2-20-57 

3-21-57 

6-07-56 
7-21-56 
2-22-57 
3-21-57 

4-0  5-57 

7„19-5& 

8-30-56 

9-29-56 

10-29-56 

12-07-56 

12-26-56 

1-14-57 

2-18-57 

3-18-57 

8-30-56 

9-27-56 

10-29-56 

12-07-56 

12-26-56 

1-14-57 

2-18-57 

3-18-57 

6-07-56 

11-01-56 

1-17-57 

2-20-57 
3-21-57 
4-05-57 


138 
139 
144 
146 
145 
143 
144 
142 
139 
137 

186 
188 
193 
187 
187 

325 
328 
328 
331 
307 
340 
303 
300 
297 

336 
339 
342 
341 
332 
291 
282 
272 

128 
142 
134 
129 
126 
129 


7 

6 

9 

0 

2* 

5 

2 

4 

6 

7 
0 
8 
2 
5 
9 
9 

0* 
9 

0 
0 
0 
3 


1120.1 


1130 
1129 
1124 
1123 
1123 
1125 
1125 
112? 
1129 
1131 

1131 
1130 
1125 
1131 
1130 

1170 
1167 
1167 
1164 
1189 
1155 
1192 
1195 
1198 

1183 
1180 
1177 
1177 
1187 
1228 
1236 
1246 

1122 

1107 
1116 
1121 
1124 
1120 


3400 
3400 


3400 


3400 


3400 


3400 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevotion 


G-274 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WElLS 

(JPPFR  5ANTA  ANA  VALLEY 


Dili.  R.P. 

Water 

A_^. 

State  Well 

R.P.  elev., 

Date 

to  wafer 

surface 

Agy. 
data 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elev.. 
Feel 

caU. 

BUI^ER    HTLL    BAS!N 

1S/03W-?8H01    S 

1312.0 

4-04=57 

l?2«n 

1140.0 

5203 

1S/03W-28M01    S 

1238,2 

10-01=56 

DR.O 

3400 

2-18=5? 

129.0 

1109.2 

3-21-57 

12762 

lUi.O 

4-05=57 

131*7 

1106.5 

1S/03W-28P01    S 

1266.5 

7-21=56 

138.4 

1128.1 

3400 

8-31=56 

141.3 

1125.2 

10-01=56 

143.2 

1123.3 

11-01=56 

142.1 

1124.4 

12=08=56 

142.0 

1124.5 

12=30=56 

142.8 

1123,7 

1»17=57 

137.3 

1129.2 

2-18=57 

133.4 

1133.1 

3=21=57 

130.5 

1135.7 

4-03=57 

132.7 

1133.8 

1S/03W-29B01    S 

1203.7 

10-01=56 

120.0 

1083.7 

3400 

11-01=56 

113.2 

1090.5 

12-30=56 

113.1 

1090.6 

1-17=57 

110.6 

1093.1 

2-16=57 

108.6 

1095.1 

3-^21-57 

107.5 

1096.2 

15/03W-29G01    S 

1199,9 

6-07=56 

79.4 

1120.5 

3400 

7-20=56 

80.8 

1119.1 

8=31=56 

83.6 

1116.1 

10-01=56 

34.5 

1115.4 

11-01=56 

84.4 

1115.5 

12=08-56 

84.2 

1115.7 

12=30=56 

84.4 

1115.5 

1-17=57 

80.3 

1119,6 

2-18-57 

79.1 

1120.8 

3-21=57 

78.3 

1121.6 

4»n5-57 

79,1 

1120.8 

1S/03W-29H01    S 

1237,5 

6-n7=56 

104.3 

1133.2 

3400 

7-20-56 

140.2* 

1097.3 

8-31-56 

143.8* 

1093.7 

10-01-56 

145.0* 

1092.5 

11-01=56 

142.1* 

1095.4 

12-08=56 

140.2* 

1097.3 

12-30=56 

141.0* 

1096.5 

1-17=57 

131.0* 

1106.5 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 

G-275 

GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER  HILL  BASIN 


15/03W-29H01  S    1237,5 
CONT. 


lS/03W-29Kn2  S    1206«6 


1S/03W-29K03  S    1205,7 


1S/03W-29L01  §    1183,4 


lS/03W-3nAni  S    1163,9 


lS/03W-31An3  S    1202,9 


2-18-57 

126. 

»7* 

1110 

.8 

3-21-57 

106 

.5 

1131 

.0 

4-05-57 

104 

^6 

1132 

.9 

12-30-56 

126. 

»5 

1080 

»1 

1-17-57 

108. 

(9 

1097 

.7 

2-18-57 

104. 

»o 

1102 

.6 

3-21-57 

101 

t5 

1105 

•  1 

8-31-56 

123, 

»9 

1081 

i8 

11-01-56 

118. 

»3 

1087 

i4 

12-08-56 

118 

»0 

1087 

,7 

12-30-56 

123. 

.2 

1082 

.5 

1-17-57 

107. 

►  3 

1098 

.4 

2-18-57 

102, 

»4 

1103 

i3 

3-11-57 

99. 

k9 

110  5 

.8 

6-07-56 

54. 

i5 

1128 

•  9 

7-21-56 

55. 

iO 

1128 

>4 

8-31-56 

53. 

>6 

1129 

i8 

10-01-56 

52. 

t7 

1130 

.7 

11-01-56 

52. 

,7 

1130 

.7 

12-08-56 

52. 

>6 

1130. 

»8 

12-30-56 

54. 

.1 

1129 

•  3 

1-17-57 

52. 

.3 

1131 

il 

2-18-57 

53, 

.1 

1130. 

i3 

3-21-57 

53. 

►  8 

1129, 

)6 

4-05-57 

53, 

»9 

1129 

•  5 

7-21-56 

93, 

»9 

1070. 

tO 

8-31-56 

99. 

.3 

1064. 

.6 

10-01-56 

100. 

>3 

1063. 

.6 

11-01-56 

99. 

►  3 

1064 

i6 

12-08-56 

98, 

>7 

1065, 

>2 

12-30-56 

99. 

.6 

1064. 

t3 

1-17-57 

98, 

)4 

1065, 

i5 

2-18-57 

96« 

)6 

1067, 

.3 

3-21-57 

96i 

.2 

1067, 

.7 

4-05-57 

97, 

>2 

1066, 

.7 

6-05-56 

146« 

>a 

1056. 

1 

7-19-56 

1584 

7 

1044. 

2 

8-30-56 

163. 

.4 

1039. 

5 

10-01-56 

161. 

8 

1041, 

1 

10-31-56 

162. 

»0 

1040. 

9 

3400 


3400 


3400 


3400 


3400 


3400 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-276 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  vAbLEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Disl.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER    HTLL    BASIN 

lS/03W«31An3    S 
CONT. 


1202*9 


15/03W-32A01    S 


1290,1 


1S/03W-32D01    S         1206«8 


1S/03W-32J01    S         1263*9 


15/03W-32J02    S         1369*4 
1S/03W-32K01    S         1250,6 


12-nfi«56 

161.3 

1041.6 

3400 

12-28»56 

162.0 

1040.9 

1-17-57 

154.1 

1048.8 

2-18-57 

147,0 

10  55,9 

3-21-57 

142.5 

1060,4 

4-03-57 

146.9 

1056,0 

7-21-56 

170.4 

1119.7 

3400 

8-23-56 

177,2 

1112.9 

10-01-56 

180.9 

1109,2 

11-01-56 

181.8 

1108,3 

12-08-56 

175.5 

1114.6 

12-28-56 

160.6 

1129.5 

1=17^57 

159.5 

1130.6 

2-18-5T 

155.2 

1134,9 

3-21-57 

153.1 

1137,0 

4-03-37 

154.7 

1135,4 

6-05-56 

146.1 

1060.7 

3400 

7-19-56 

156.8 

1050,0 

8-23-56 

160.7 

1046.1 

10-01-56 

164.9 

1041,9 

11-01-56 

163.1 

1043,7 

12-08-56 

163.1 

1043.7 

12-28-56 

163.1 

1043.7 

1-17-57 

151.8 

in55.0 

2-18»57 

143.0 

1063,8 

3-21-57 

137.8 

1069,0 

4-03-57 

137.7 

1069,1 

8-30-56 

133.6 

1130.3 

3400 

10-01-56 

175.6* 

1088,3 

10-31-56 

142.9 

1121.0 

12-08-56 

135.5 

1128,4 

1-16-57 

125.2 

1138,7 

2-18-57 

123.2 

1140.7 

3-21-57 

118.4 

1145,5 

4-03-57 

114.6 

1149.3 

7-2*1-56 

232.5 

1136.9 

3400 

7-i9-56 

129,6 

1121.0 

3400 

8-30-56 

139.1 

1111.5 

10-01-56 

175.0* 

1075.6 

10-31-56 

135.2 

1115.4 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-277 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKFR    HILL    BASIN 

1S/03W-32K01 

S 

1250,6 

12-08-56 

130.4 

1120.2 

3400 

CONT. 

12-28-56 
1-16-57 
2-18-57 
3-21-57 

131.5 
130.2 
126.3 
129.1 

1119.1 
1120.4 
1124.3 
1121.5 

1S/03W-36M01 

s 

1609.5 

7-19-56 

8-30-56 

g_29-56 

10-31-56 

12-07-56 

12-28-56 

1-16-57 

2-15-57 

3-21-57 

201.8 
209.8 
215.4 
214.0 
214.6 
218e6 
213.6 
204.2 
196.5 

1407.7 
1399.7 
1394,1 
1395.5 
1394.9 
1390.9 
1395.9 
1405.3 
1413.0 

3400 

1S/04W-01A01 

s 

1110.1 

10-30-56 

12-06-56 

12-27-56 

1-16-57 

3-19-57 

4-05-57 

67.4 
67.7 
68.2 
67.2 
65.6 
68.0 

1042.7 
1042.4 
1041.9 
1042.9 
1044.5 
1042.1 

3400 

lS/04W-0lBn4 

s 

1096.8 

12-07-56 
1-11-57 
2-07-57 
3-08-57 

69.2 
64.1 
56.0 
55.2 

1027.6 
1032.7 
1040.8 
1041.6 

4104 

1S/04W-01CO1 

s 

1086,0 

10-15-56 
11-15-56 
12-15-56 
1-15-57 
2-15-57 
3-15-57 
4-15-57 
5-15-57 
6-15-57 

52.8 

54.3* 

53.6 

54.2 

53i9 

54.0 

54.7 

54.7 

56.2 

1033.2 
1031.7 
1032.4 
1031.8 
1032.1 
1032.0 
1031.3 
1031.3 
1029.8 

5051 

1S/04W-01E01 

s 

1068.0 

8-03-56 

9-07-56 

10-05-56 

11-02-56 

12-07-56 

1-04-57 

2-01-57 

53.4 

54.6 

49.4 

49.9 

42.3 

51.1* 

31.5 

1014.6 
1013.4 
1018.6 
1018.1 
1025.7 
1016.9 
1036.5 

5720 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-278 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

State  Well 

R.P.  elev.. 

Date 

to  water 

surface 

Agy. 
data 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elev.. 
Feet 

coll. 

BUNKER    HILL    BASIN 

lS/04W-f5lF01    S 

1068,0 

3-01-57 

30.8 

1037.2 

5720 

CONT. 

4-05-57 

40*8 

1027.2 

5*-03»57 

44.6 

1023.4 

6-07-57 

56.0 

1012.0 

7«12-57 

64c5 

1003.5 

1S/04W-01H04   S 

1108.1 

1-05=56 

60.4 

1047.7 

3200 

2-28-56 

60«5 

1047.6 

4-17-56 

61.2 

1046.9 

is/04W~nijn8  s 

1100.0 

5-04-56 

59.7 

1040.3 

4104 

9-07-56 

65.0 

1035*0 

10-05-56 

66*0 

1034.0 

11-02-56 

67.6 

1032*4 

12-07-56 

67.7 

1032*3 

2-07-57 

66.0 

1034.0 

3-08-57 

68.0 

1032.0 

5-03-57 

66.7 

1033.3 

5-12-57 

67.7 

1032.3 

6-06-57 

67*6 

1032.4 

lS/04W-01Kn4    S 

1092.0 

7-06-56 

55.9 

1036.1 

4104 

9-07-56 

57.4 

1034.6 

10-05=56 

58.2 

1033*8 

12-07-56 

59.9 

1032.1 

l-n-57 

60.5 

1031.5 

2-07-57 

60.6 

1031*4 

3-C8-57 

60.2 

1031*8 

4-12-57 

60.8 

1031*2 

5-03-57 

61.0 

1031*0 

6-06-57 

61*8 

1030.2 

lS/04W-01Mni    s 

1073.2 

10-25-56 

44.3 

1028.9 

3200 

12-13-56 

45.5 

1027.7 

3-11-57 

47*0 

1026*2 

1S/04W-01001    S 

1091,0 

10-15-56 

71.7 

1019*3 

5051 

11-15-56 

71.7 

1019*3 

12-15-56 

69.5 

1021*5 

1-15-57 

63.2 

1027.8 

2-15-57 

58.2 

1032*8 

3-15-57 

54.2 

1036*8 

4-15-57 

70.0 

1021*0 

5-15-57 

83.2* 

1007.8 

6-15-57 

97.3* 

993.7 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-2T9 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VAt^LFY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER    HILL    BASIN 
1S/04W-02A03    S         1072.0 


8-31-56 

50« 

.0 

1022, 

0 

9-07-56 

77, 

4* 

994, 

6 

9-14-56 

71< 

.3 

1000, 

.7 

9-21-56 

71* 

.8 

1000, 

.2 

9-28-56 

71. 

•  0 

1001, 

.0 

10-05-56 

67< 

»5 

1004, 

>5 

10-12-56 

63, 

.5 

1008, 

.5 

10-13-56 

83, 

,0* 

989, 

.0 

10-20-56 

85, 

,Q* 

086, 

.1 

10-26-56 

88, 

,0* 

984. 

,0 

11-02-56 

86, 

»7* 

985, 

>3 

11-09-56 

89< 

>1* 

982, 

>9 

11-16-56 

88, 

>1* 

983. 

.9 

11-23-56 

88. 

sO* 

984. 

»0 

11-30-56 

87. 

»9* 

984. 

»1 

12-07-56 

64 

tl 

1007 

•  9 

12-14-56 

61. 

j4 

1010 

.6 

12-21-56 

62 

»5 

1009 

.5 

12-28-56 

61 

»7 

1010, 

.3 

1-04-57 

60, 

b3 

1011 

►  7 

1-11-57 

52 

68 

1019 

.2 

1-18-57 

50 

»6 

1021. 

.4 

1-25-57 

49. 

.9 

1022. 

.1 

2-01-57 

47 

>8 

1024. 

.2 

2-08-57 

48. 

»6 

1023. 

.4 

2-18-57 

48. 

.2 

1023. 

»8 

2-25-57 

44. 

»8 

1027, 

.2 

3-01-57 

45. 

.0 

1027. 

.0 

3-08-57 

45. 

.1 

1026. 

>9 

3-15-57 

47 

i6 

1024, 

»4 

3-22-57 

48, 

>7 

1023. 

>3 

3-29-57 

50. 

k8 

1021. 

i2 

4-05-57 

55. 

»2 

1016. 

.8 

4-12-57 

56. 

»1 

1015. 

i9 

4-19-57 

59. 

.3 

1012. 

i7 

4-26-57 

50. 

i3 

1021. 

.7 

5-03-57 

59. 

►  6 

1012. 

.4 

5-10-57 

61. 

i6 

1010. 

.4 

5-17-57 

81. 

»2* 

990. 

,8 

5-24-57 

55, 

i3 

1016. 

.7 

5-31-57 

60, 

>4 

1011, 

i6 

6-07-57 

89, 

»7* 

982, 

3 

6-14-57 

87, 

»3* 

084, 

,7 

6-21-57 

96, 

i2* 

975, 

8 

6-28-57 

98. 

kO* 

974, 

lO 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-280 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Wofer 

Agy. 
data 

State  Weir 

R.P.  elev., 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feel 

surface, 
Feet 

elev., 
Feel 

coll. 

BUNKER  HILL  BASIN 

iS/04W-r)2A03  S    1072.0 
CONTa 

15/04W-020ni  S    1093,3 


1S/04W«02002  S    1077«9 


1S/04W-02H02  S    1065*2 


lS/04W'-02K0i  S    1059«3 


1S/04W-02K02  S    1058*2 


1S/04W-02K03  S    1057,2 


1S/04W»02L01  S    1047,7 


1S/04W-02M01  S    1048,6 


lS/04W~02Mn4  S    1040,8 


7-n5-57 
7-12-57 

3-10-57 
4-05-57 

10-25-56 

12-13-56 

3-11-57 

10-25-56 
12''13~56 

10-2-^-56 

11-15-56 

12-20-56 

1-24-57 

3-n-57 

8-28-56 
11-15-56 
1-24-57 
2-26-57 
2-26-57 
3-18-57 

10-23--56 

11-15-56 

12-20-56 

1-24-57 

2-26-57 

2-26-37 

10-25-56 

12-13-56 

3-11-57 

10-25-56 

12-13-56 

3-11-57 

1  0-25-56 

12-13-56 

3-11-57 


99,2* 

101«0* 

65«6 

60oO 

59,7 
58«8 
62»0 

35el 
35e6 

4<5,6 

43.5 
40*5 
30el 
30*9 

67*0 

46*5 
102.0* 

37.0 
110. 4* 

23.0 

53.0* 

52*8* 

48.0* 

31*6 

26.8 

45.8* 

24c7 
25*2 
26.7 

23.0 
22*6 
28.0 

20.2 
20.8 
21.0 


972 
971 

1027 
1033 

1018 
1019 
1015 

1030 
1029 

1009 
1015 
1018 
1029 
1028 

991 

1011 
956 

1021 
947 

1035 

1004 
1004 
1009 
1025 
1030 
10 11 

1023 
1022 
1021 

1025 
1026 
1020 

1020 
1020 
1019 


5720 
3400 
3200 

3200 
3200 


3200 


3200 


3200 


3200 


3200 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-281 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

RuNkER  HfLL  RA5IN 

is/n4W'-n2N0i  s       1039*0 


lS/04W-n2PO5  S    1045,4 


6-11-56 

18«S 

1020.2 

7-06-56 

19«3 

1019s7 

8-03-56 

20»1 

1018.9 

10-05-56 

22«2 

1016.8 

11-02-56 

23«0 

IOI6.O 

12-07-56 

22*2 

101608 

1-11-57 

23e4 

1015.6 

2-07-57 

22*7 

1016.3 

3-08-57 

22«2 

1016.8 

4-12-57 

22*5 

1016.5 

5„n3-57 

22<5'5 

1016.1 

7-1^-- 56 

77,  0* 

968,4 

7-20-^56 

77  iO* 

968.4 

7-27-56 

75*0* 

970.4 

8-03-56 

77*0* 

968.4 

8-10-56 

60«0* 

985.4 

8-17-56 

72<.0* 

973.4 

8-24-56 

7760* 

96894 

8-31-56 

72  »0* 

973.4 

9-07-56 

7560* 

970.^ 

9-14-56 

73«0* 

972,4 

9-21-56 

77  6  0* 

968««+ 

9-28-56 

77en* 

968,4 

10-05-56 

72.0* 

973.4 

10-12-56 

72*0* 

973.4 

10-19-56 

72*0* 

973,4 

10-26-56 

72*0* 

973.4 

11-02-56 

72  a  0* 

973.4 

11-09-56 

72  »0* 

973*4 

11-16-56 

72  «0* 

973.4 

11-23-56 

75*0* 

970.4 

11-30-56 

75.0* 

970.4 

12-07-56 

7240* 

973.4 

12-21-56 

72*0* 

973.4 

12-28-56 

70«0* 

975.4 

1-04-57 

77.0* 

9bS«4 

1-11-57 

31.0* 

1014.4 

1-18-57 

26.0* 

1049.4 

1^25.57 

24.0* 

1021.4 

2-01-37 

19.0* 

1026*4 

2-08-57 

26.0* 

1019.4 

2-18^57 

22.0* 

1023.4 

2-25-57 

21.0* 

1024.4 

3-01-57 

19.0* 

1026.4 

4104 


5720 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-282 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Disl.  R.P. 

Water 

Stole  Well 

R.P.  elev.. 

Date 

to  wafer 

surface 

Agy. 
data 

Number 

Feef 

surface. 
Feet 

elev.. 
Feet 

coll. 

BUNKER    HILL    BASIN 

1S/04W-02P05 

S 

1045,4 

3-08-57 

19, 0» 

1026.4 

5720 

CONT. 

3-15-57 
3-22-57 
3-29-57 
4-05-57 
4-12-57 
4-19-57 
4-26-57 
5-03-57 
5-10-57 
5-17-57 
5-24-57 
5-31-57 
6-07-57 
6-14-57 
6-21-57 
6-28-57 
7-05-57 
7-12-57 

19.0* 
22.0* 
28.0* 
31.0* 
31.0* 
65.0* 
24.0* 
54.0* 
61.0* 
65*0* 
59.0* 
61.0* 
65.0* 
72.0* 
77.0* 
79.0* 
81.0* 
81.0* 

1026.4 

1023.4 

1017.4 

1014.4 

1014.4 

980.4 

1021.4 

991.4 

984.4 

980.4 

986.4 

984.4 

980.4 

973.4 

968.4 

966.4 

964.4 

964.4 

15/04W-03DO1 

S 

1096,8 

6-09-56 
7-26-56 
9-13-56 
10-26-56 
12-14-56 
3-19-57 

65.2 
68.3 
71.0 
70.5 
69.3 
67.0 

1031.6 
1028.5 
1025.8 
1026.3 
1027.5 
1029.8 

3200 

1S/04W-03001 

S 

I042c8 

10-25-56 

12-03-56 

3-n-57 

27.6 
27.5 
30*1 

1015.2 
1015.3 
1012.7 

3200 

1S/04W-05C03 

S 

1176.2 

7-26-56 

9-13-56 

12-14-56 

3-18-57 

142.0 
144.0 
145.5 
144.3 

1034.2 
1032.2 
1030.7 
1031.9 

3200 

1S/04W-05E01 

s 

1162,6 

9-13-56 

12-14-56 

3-18-57 

135.3 
137.2 
139.3 

1027.3 
1025.4 
1023.3 

3200 

1S/04W-06HO1 

s 

1160.5 

8-02-56 

9-02-56 

10-02-56 

11-02-56 

12-02-56 

174.1* 
202.4* 
200.4* 
204.5* 
171.4* 

986.4 
958.1 
960.1 
956.0 
989.1 

3700 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-283 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VAkLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elew.. 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

RUNKER  HILL  BAStN 
lS/04W-06Hni  S    1160s5 


1S/04W-06J01  S    ilSlfib 


1S/04W-06J02  S    1160,8 
1S/04W-06J01  S    1151*6 


1S/04W-06J02  S    1160.8 


1S/04W-08A01  S    1092.2 


1S/04W-"08C01  S 


1106,6 


l-02»57 

?02.4* 

958 

il 

3700 

2-02-57 

12841 

1032 

i4 

3-n2->57 

1?9*2 

1031 

t3 

4-0  2-57 

127e3 

1033 

.2 

5-.02-57 

175,4* 

985 

ti 

6-02-57 

130e6 

1029 

,9 

8'-0?-56 

174.1 

977 

»5 

3700 

9-02-56 

225«1* 

936 

.5 

10-02-56 

204.2* 

94T< 

>4 

11-02-56 

210«1* 

941 

.5 

l0-0?-56 

151.6* 

1009 

.2 

3700 

l?-0?-56 

181.0 

970 

»6 

3700 

1-02-57 

215.1* 

936 

»5 

2-02-57 

126.2 

1025 

>4 

3-02-57 

128*2 

1023 

i4 

4-02-57 

127.2 

1024, 

.4 

5-02-37 

12S.1 

1023. 

.5 

6-02-57 

123.5 

1C28< 

>1 

8-r,9-56 

170s5* 

990< 

►  3 

3700 

9-02-56 

135.7 

1025, 

»1 

6-02-57 

167.5» 

993  < 

^3 

11-02-56 

137.4 

1023, 

►  4 

12-02-56 

103.8 

1057, 

.0 

1-02-57 

135.7 

1025, 

.1 

2-02-57 

136.3 

1024, 

>5 

3-02-57 

141.3 

1019, 

.5 

4-0  2-57 

138.3 

1022, 

»5 

5-02-57 

136.3 

1024, 

.5 

1-10-56 

65.2 

1027, 

lO 

3200 

3-02-56 

63.4 

1028, 

.8 

4-13-56 

64.9 

1027, 

,3 

6-12-56 

67  el 

1025, 

il 

7-26-56 

74.0 

1018, 

.2 

9-13-56 

75.5 

1016, 

.7 

10-26-56 

76.2 

1016, 

lO 

12-14-56 

76.9 

1015* 

,3 

3-18-57 

74.1 

1018, 

1 

7-27-56 

132.0* 

974  4 

6 

4201 

8-29-56 

128.0* 

978« 

6 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-284 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WElLS 

oPrPR  SANTa  ana  v^iuuEV 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

1 

Dist.  R.P.                          Water 

to  water                         surface 

surface,                            elev.. 

Feel                                Feel 

1 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER    HILL    BASIN 


is/04W-n8cni  s 

IIO646 

9»28-56 

129. n» 

977.6 

4201 

CONT. 

10-26-56 

116.0* 

99C.6 

11-29-56 

114.0* 

992.6 

12-29-56 

110.0* 

996.6 

1-30-57 

93.5* 

1013.1 

2-28-57 

90.0* 

1016.6 

3-29-57 

90.0* 

1016.6 

4-29-57 

112.0* 

994.6 

5-3-l==57 

123t0* 

983.6 

6-27-57 

106.0* 

1000.6 

1S/04W-08F02    S 

1108«7 

7-26=56 

153.5* 

955.2 

3200 

9-13-56 

158.5* 

950.2 

10-26-56 

125.7 

983.0 

1S/04W-08F10    S 

1106.0 

7-27-56 

140.0* 

966.0 

4201 

8»29-56 

130.0* 

976.0 

9-28-56 

139.0* 

967.0 

10-26-56 

122.0* 

984.0 

11-29-56 

122.0* 

984.0 

12-29-56 

112.0* 

994.0 

1-30-57 

97.0* 

1009.0 

, 

2-28-57 

91.0* 

1015.0 

1097o2 

3-19-57 

95.0 

1002.2 

3200 

IIO64O 

3-29-57 

100.0* 

1006.0 

4201 

4-29-57 

123.0* 

983.0 

5-31-57 

123.0* 

983.0 

6-28-57 

136.0* 

970.0 

1S/04W-09B03    S 

1074.5 

3-14-57 

58.5 

1016.0 

3700 

1S/04W-09J01    S 

1030.5 

7-11-56 

114.8* 

915,7 

3200 

8-28-56 

116.2* 

914.3 

9-21-56 

116.4* 

914.1 

10-23-56 

27.6 

1002.9 

11-20-56 

27.8 

1002.7 

12-19-56 

27.0 

1003.5 

1-24-57 

22.8 

1007.7 

3-06-57 

23.3 

1007.2 

3-06-57 

112.0* 

918.5 

15/04W-10Cni    5 

1036.8 

10-26-56 

28.4 

1008.4 

3200 

12-19-56 

28.0 

1008.8 

3-14-57 

23.7 

1013.1 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-285 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  AHA   VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

BUNfKER  HILL  BASIN 
lS/04W-inFOi  S    10294? 


13/04W-10F05  S 


'9e4 


1S/04W-10J03  S    102546 


1S/04W-10M02  S    101269 


lS/04W-inNn6  S    1001 4I 


1S/04W-11D03  S    1033«3 


10~2^"%6 

ll-=2i  =  56 

12-20-56 

1-24-^37 

2-26-57 

2-26-57 

10»2?"-56 

12-20-56 

1"24«57 

7-24-56 

16-25-56 

11-1 ?-56 

3-11-57 

7-26-56 

9-13«56 

10-26'"56 

12-19-56 

1-24-57 
3-13-57 

7-11-56 

8-28-56 

9-19-56 

10-23-56 

11-20-56 

12-19-56 

1-24-57 

3-05-57 

3-05-57 

6^05-56 
6-15-56 
6-20-56 
7-15-56 
7-27-56 
8-10-56 
8-24-56 
9-07-56 
9-2'-56 
10-05-56 
10-19-56 


26.5 
26e7 

23  4  2 
10«2 
4*3 
76*2* 


24*3 
10e3 

27.5 
29*2 

30*0 
29,4 

18«4 

R«0 

19.0* 

4.5 

1.0 

11.6 

16s2 

8.1 
9.4 

90.0* 
7.8 
8.3 
7.6 
2.4 
1.0 

79.2* 

68.0* 
69*8* 
69.7* 
64.7* 
67.5* 
69.5* 
70.8* 
70.0* 
69.3* 
67.5* 
66*5* 


1003t2 
1003.0 
1006.5 
1019.5 
1025.4 
953*5 


1005.1 
1019.1 

998.1 

996.4 

993. 6 

996.2 

1007.2 

1004.9 
993.9 
1008.4 
1011.9 
1024.5 
1029.1 

993.0 
991.7 
911.1 
993.3 
992*8 
993.5 
998.7 
1000.1 
921*9 

965*3 
963.5 
963*6 
968*6 
965*8 
963*8 
962*5 
963*3 
963*8 
965*8 
966.8 


3200 


3200 


3200 


3200 


3200 


5204 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G~2S6 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SAMTA  AMa  vALLfiY 


State  Welt 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feel 

A9y. 
dolo 
coll. 

PUNKEP    HILL    BASIN 

1S/04W-11D03    S         1033.3 
CONT. 


15/04W-11E11    5         1033*6 


1S/04W-11F02    S         1044,6 


1S/04W-11OO1    S         1042*2 


1S/04W-12M03    S         1056,2 


11-12-56 

66. 

5* 

966. 

8 

11-16-56 

66, 

8* 

966. 

5 

11-30-56 

67, 

0* 

966, 

3 

12-14-56 

66. 

0* 

967, 

3 

1-04-57 

66. 

0* 

967. 

3 

1-21-57 

62. 

0# 

971. 

3 

2-04-57 

62. 

8* 

970. 

5 

2-15-57 

59. 

5* 

973. 

8 

3-15-57 

62< 

3* 

971. 

0 

4-01-57 

63  < 

8* 

969. 

5 

4-12-57 

64. 

5* 

968, 

8 

4-16-57 

24, 

0 

1009. 

3 

4-16-57 

64. 

0* 

969, 

3 

4-26-57 

63. 

0* 

970. 

3 

5-10-57 

64 1 

8* 

968, 

5 

5-25-57 

64. 

8* 

968, 

5 

6-12-57 

66. 

0* 

967, 

3 

6-2  I -57 

48< 

>0 

985i 

»3 

6-21-57 

70  4 

,5* 

962, 

.8 

6-28-57 

til 

iO* 

962, 

.3 

7-05-57 

73 « 

»0* 

960, 

►  3 

7-12-57 

74. 

.0* 

959, 

.3 

10-25-56 

25i 

>4 

1008, 

.2 

12-13-56 

27i 

►  3 

1006, 

,3 

3-11-57 

23i 

.0 

1010, 

.6 

6-06-56 

34( 

»9 

1009 

.7 

7-24-56 

36, 

.1 

1008, 

.5 

9-11-56 

36. 

.5 

1008, 

.1 

3-11-57 

33i 

.0 

1011 

i6 

7-26-56 

46 

i3 

995 

•  9 

9-13-56 

50 

i6 

991 

.6 

10-26-56 

51< 

091 

.0 

12-19-56 

49 

»8 

992 

i4 

6^06-56 

43 

.3 

1012 

,9 

7-18-56 

46 

i2 

1010 

.0 

8-28-56 

48 

.2 

1008 

.0 

9-28-56 

49 

i4 

1006 

.8 

10-30-56 

50 

.5 

1005 

.7 

12-06-56 

51 

.4 

1004 

.8 

12-27-56 

51 

.5 

1004 

.7 

1-16-57 

49 

.5 

1006 

.7 

5204 


3200 


3200 


3200 


3400 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-287 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER  HILL  BASIN 


lS/04W-12Mn3  S    1056«2 
CONTe 

iS/OAW-lBFni  S    1061,3 


1S/04W-13F02  S    1059.0 


1S/04W-13M02  S    1054«0 


lS/04W-13Nni  S    1045,0 


1S/04W-13R01  S    1100,9 


2-19»57 

46«0 

1010.2 

3400 

3-19»57 

43  «  5 

1012.7 

7-26-56 

T7»P 

983.5 

3200 

9-1^-56 

81.5 

979.8 

10-26-56 

82.0 

979.3 

12-19-56 

79e6 

981.7 

3-14-57 

55.8 

1005.5 

7^08-56 

58s9 

1000*1 

3707 

8-18-56 

101 98* 

957,2 

9-19-56 

1C3.0* 

956.0 

10-16-56 

10560* 

954*0 

11-14-56 

106.1* 

952.9 

12-07-56 

105.1* 

953.9 

5-26-56 

38.9* 

965.1 

3707 

7-19-56 

74,2* 

979*8 

7-30-56 

62*8* 

991.2 

8-17-56 

107*5* 

946,5 

9-19-56 

106.2* 

947.8 

10-16-56 

lOlcO* 

95S.0 

11-14-56 

104.8* 

949*2 

12-0  7-56 

107.3* 

946.7 

12-31-56 

46.5 

1007.5 

2-21-57 

23.1 

1030.9 

4-06-57 

99.1* 

954.9 

6-15-57 

104. 9* 

949.1 

6-22-57 

105*2* 

948.8 

6-29-57 

113.9* 

940.1 

7-19-56 

72.3 

972.7 

3707 

8-18-56 

110.2* 

934.8 

9-19-56 

111.6* 

933*4 

10-16-56 

109.5* 

935.5 

11-15-56 

110.0* 

935.0 

12-07-56 

103.3* 

941*7 

4-06-57 

92.9* 

952*1 

6-01-57 

99.2* 

943.8 

6-15-57 

68.6 

976*4 

7-20-56 

95.? 

1005.7 

3400 

8-31-56 

103.3 

997.6 

9-28-56 

113.1 

987.8 

10-31-56 

113.7 

987.2 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-288 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


Slate  Wall 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface) 

Feet 

Wafer 

surface 

elov.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER    HILL    BASIN 

1S/04W-13R01    5 

1100.9 

12-27-56 

106.4 

994.5 

3400 

COHJt 

1-16-57 

102«4 

998.5 

2-20-57 

95.0 

1005.9 

3-19-57 

90.3 

1010.6 

4-0  3-57 

94.8 

1006.1 

1S/04W-14A01    S 

1057,8 

6-06-56 

61.5 

996.3 

3400 

9-28-56 

68.0 

989.8 

10-30-56 

67.4 

990.4 

12-06-56 

68.3 

989.5 

12-27-56 

67.6 

990.2 

1-16-57 

69.9 

987.9 

2-20-57 

58.5 

999.3 

3-19-57 

49.1 

1008.7 

4-04-57 

58.7 

999.1 

1S/04W-14P02    S 

1026,0 

7-27-56 

47.3 

978.7 

5204 

8-10-56 

60.3 

965.7 

8-24-56 

61.5 

964.5 

9-07-56 

61.8 

964.2 

9-21-56 

60.8 

965.2 

10-05-56 

47.0 

979.0 

10-14-56 

45.5 

980.5 

11-02-56 

39.0 

987.0 

11-16-56 

43.8 

982.2 

11-30-56 

48.3 

977.7 

12-14-56 

42.5 

983.5 

1-04-57 

34.8 

991.2 

1-21-57 

14.8 

1011.2 

2-04-57 

10.0 

1016.0 

2-15-57 

20.5 

1005.5 

3-01-57 

15.0 

1011.0 

3-15-57 

19.5 

1006.5 

4-01-57 

39«0 

987.0 

4-12-57 

32.8 

993.2 

4-26-57 

20,0 

1006.0 

5-10-57 

36.0 

990.0 

5-25-57 

24.0* 

1002.0 

6-12-57 

49.0 

977.0 

6-21-57 

59.8 

966.2 

6-28-57 

64.0 

962.0 

7-05-57 

63.0 

963.0 

7-12-57 

75.3 

950.7 

1S/04W-14P06    S 

1027,1 

6-05-56 

86.1* 

941.0 

5204 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-289 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SAMTA    AMA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

Jo  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feef 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER    HILL    BASIN 

1S/04W-14P06    S 
CONTs 


1027«1 


6-05-56 

49  oO 

978 

il 

6-15-56 

92«7* 

934 

•  4 

6-29-36 

94  e  0* 

933 

si 

7-13-56 

93e5* 

93!! 

>6 

7-27-56 

53«2 

973 

s9 

8-10-36 

97«5* 

929 

.6 

8-24-56 

97*3* 

929 

»8 

9-07-56 

99»3* 

92? 

.8 

9-21-56 

9593* 

931 

08 

10-05-56 

47«5 

979 

•  6 

10-19-56 

4608 

980 

»3 

11-02-56 

39*5 

987 

»6 

11-16-56 

44«5 

982 

,6 

11-30-56 

87.5* 

939 

»6 

11-3C-56 

51*8 

975 

.3 

12-14'-56 

84.8* 

942 

»3 

1-04-5? 

35.3 

991 

j8 

1-21-57 

13.5 

1013 

»6 

2-04=57 

19*0 

1008 

.1 

2-15-57 

72  .  0* 

955 

•  1 

3-0-!-57 

14.8 

1012 

j3 

3-15-57 

63*0* 

964 

»1 

3-15-57 

12.8 

1014, 

•  3 

4-01-57 

76.8* 

950 

.3 

4-12-57 

75.5* 

951 

»6 

4-12-57 

34.0 

993, 

»1 

4-17-37 

79.0* 

948, 

.1 

4-17-57 

41.3 

985, 

»8 

4-26-57 

20.5 

1006, 

.6 

4-28-57 

69.8* 

957 

.3 

4-28-57 

29.0 

998, 

.1 

5-0  8-57 

71,0* 

956, 

.1 

5-08-57 

29.8 

997, 

.3 

5-10-57 

80.0* 

947, 

.1 

5-25-57 

63.0* 

964« 

.1 

5-25-57 

25.8 

1001, 

i3 

6-12-57 

89.8* 

93?< 

3 

6-21-57 

96.0* 

93I1 

1 

6-21-57 

68.8 

958< 

.3 

6-28-57 

97*0* 

930* 

.1 

6-29-57 

94.0* 

933* 

1 

6-29-57 

66.3 

960 « 

8 

7-05-57 

97.3* 

929. 

8 

7-12-57 

102.5* 

924« 

6 

5204 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-290 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    SANTA    ANA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Faet 

Date 

Disf.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

.lev., 

Feel 

A9V. 
data 
coll. 

BUNKER    HILL    BASIN 

1S/04W-15A01 

5 

1008.7 

7-26-56 

9-13-56 

10-26-56 

12-19-56 

3-14-57 

26.0 
30.3 
23.5 
20.8 

PL.O 

082.7 
978.4 
985.2 
987.9 

3200 

1S/04W-15D01 

S 

999.0 

4-26-56 

2.5 

1001.5 

3200 

lS/04W-15En4 

S 

995«2 

7-26-56 

9-13-56 

10-26-56 

12-19-56 

3-14-57 

19.4 
21.0 
22.7 
21.2 
12.0 

975.8 
974.2 
972.5 
974.0 
983.2 

3200 

1S/04W-15F01 

S 

994.5 

7-26-56 

9-13-56 

10-26-56 

12-19-56 

3-14-57 

18.0 
20.3 
20.2 
18.3 
4.6 

076.5 
974.2 
974.3 
976.2 
989.9 

3200 

1S/04W-15G01 

s 

996.3 

7-26-56 

21.7 

974.6 

3200 

998.1 

9-13-56 
10-26-56 
12-19-56 

3-14-57 

23.8 
23.5 
22.1 
11.7 

974.3 
974.6 
976.0 
986.4 

3200 

lS/04W-15Mn? 

s 

984.9 

6»0Q-56 
6-16-56 
6-23-56 
6-30-56 
7-07-56 
7-14-56 
7-21-56 
7-28-56 
8-04-56 
8-11-56 
8-18-56 
8-25-56 
9-01-56 
9-08-56 
9-15-56 
9-22-56 
9-29-56 
10-06-56 
10-20-56 

113.6 
108.0 
109.7 
111.3 
113.4 
114.7 
116.6 
116.0 
116.6 
117.0 
118.0 
119.0 
121.0 
122.0 
124.0 
124.1 
125.0 
124.0 
125.0 

871.3 
876.9 
875.2 
873.6 
871.5 
870.2 
868.3 
868.9 
868.3 
867.9 
866.9 
865.9 
863.9 
862.9 
860.9 
860.8 
859.9 
860.9 
859.9 

5717 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


6-291 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    AKA    VALlEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER    HILL    BASIN 


1S/04W-15M02    S 
CONTe 


984.9 


1S/04W-15N02    S 


98341 


1S/04W-15N05    S 


980,0 


10-27-56 

12SeO 

859.9         5717 

11-03-56 

125*0 

859*9 

n-10-=55 

125*0 

859a9 

11-17-56 

128*0 

856.9 

11-2^-56 

129t0 

£55*9 

iS-Ol-'Se 

128*0 

856.9 

12-08-56 

i30«0 

854.9 

12-15-56 

130*0 

854.9 

12-22-56 

131*0 

853.9 

12-29-56 

126«0 

858.9 

1-05-57 

37  eO 

947.9 

1-12-57 

37*0 

947*9 

1-19-57 

2990 

955.9 

i-26~57 

22  el 

962.8 

2-02-57 

19ol 

965.8 

2-09-57 

17<s6 

967.3 

2-16-57 

i6a  u 

966.9 

2-23-57 

15fiO 

969*9 

3-02-57 

i3cn 

971.9 

3-09-5? 

llo7 

973.2 

3-14-57 

xl*4 

973.5        3200 

3-16-57 

11  sO 

973.9         5717 

3-23-57 

lleO 

973.9 

3«30-57 

10«5 

974.4 

4-0  6 ->  3  7 

96*0 

888.9 

4-13-57 

102*0 

88.?.  9 

4«20-57 

105.0 

879.9 

4-27-57 

84  oO^^ 

900.9 

5-04-57 

102o0 

882.9 

5-11-57 

101*0 

883.9 

5-18-57 

i04s0 

380.9 

5^25<*57 

32*0* 

952.9 

6-01-57 

127«0 

857.9 

6-08-57 

"2940 

855.9 

6-15-57 

120aO 

864.9 

6-22-57 

1216  0 

863.9 

6-29-57 

47»0* 

937.9 

7-26-56 

19,5 

963*6         3200 

9-13«56 

22*0 

961.1 

10-26-56 

23«0 

960.1 

12-19-56 

22»8 

960.3 

3-14-57 

89I 

975.6 

6-09^56 

163*0* 

817.0         5717 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-292 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Disl.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surfoce 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER  HILL  BASIN 

1S/04W-15N05  S 
CONTi 


980,0 


6-16«56 

118.0 

862. 

0 

6-2-5-56 

121*0 

859. 

0 

6-30-56 

123.0 

857, 

0 

7-07-56 

128.0 

852. 

0 

7-14-56 

129.0 

851. 

0 

7-21-56 

131.0 

849 1 

0 

7-28-56 

129.9 

850. 

1 

8-04=-56 

132.0 

848, 

0 

8-11-56 

132.0 

848. 

0 

8-18-56 

135.0 

845. 

0 

8-25=^56 

136.0 

844  < 

0 

9=01-56 

133.0 

647. 

0 

9-08-56 

133.0 

84?, 

0 

9-15-56 

134.0 

846  < 

0 

9-2?- 56 

138.0 

842  1 

0 

9-29-56 

135.0 

845. 

0 

10-06-56 

135.0 

845  < 

>0 

10-20-56 

136.0 

844 1 

0 

10-27-56 

138.0 

842  1 

.0 

11-03-56 

138.0 

842, 

.0 

11-10-56 

138.0 

842, 

.0 

11-17-56 

184.0* 

796, 

.0 

11-24-56 

185.0* 

795, 

tO 

12-01-56 

185*0* 

795, 

.0 

12-08-56 

186.0* 

794, 

.0 

12-17-56 

188.0* 

792, 

►  0 

12-22-56 

188.0* 

792, 

lO 

12-29-56 

187.0* 

793, 

lO 

1-05-57 

125.0 

855, 

.0 

1-12-57 

116*0 

864 

.0 

1-19-57 

93.0 

887, 

.0 

1-26-57 

85.0 

895 

.0 

2-02-57 

72.0 

908 

.0 

2-16-57 

33.0 

947 

.0 

2-23-57 

28.0 

952 

.0 

3-02-57 

22*5 

957 

.5 

3-09-57 

18.3 

961 

.7 

3-16-57 

16.5 

963 

i5 

3-23-57 

17.0 

963 

.0 

3-30-57 

15.2 

964 

.8 

4-06-57 

147*0* 

833 

.0 

4-13-57 

153.0* 

827 

.0 

4-20-57 

157.0* 

823 

.0 

4-27-57 

163.0* 

817 

.0 

5-04-57 

105.0 

875 

.0 

5717 


*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-293 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

to  water 
surface. 

surface 
elev.. 

Agy. 
data 
coll. 

Feet 

Feet 

BUNKFR  HILL  BASIN 

1S/04W-15N05  S 
CONT. 


980«0 


lS/04W-16Gn2  S    1028,9 


1S/04W-16J05  S    1023^3 


1S/04W-21A01  S     968,2 


1S/04W~22B02  S 


996«0 


5-n-57 

llOtO* 

870 

tO 

5-18-57 

154ftO* 

826 

.0 

5-2  5-57 

162«0* 

818 

sO 

6-01-57 

168*0* 

812 

.0 

6-08-57 

175e0* 

805 

>0 

6«l5-57 

180«0* 

800 

»0 

6-22-57 

130.0* 

850< 

»0 

6-29-57 

165*0* 

815 

dO 

7-26-56 

28.2 

1000 

tl 

9-13-56 

29.8 

999 

ll 

10-26-56 

29.0 

999 

.9 

12-19-56 

28.3 

1000 

.6 

3-14-57 

27.0 

1001. 

»9 

1-11-56 

27e5 

595, 

.8 

3-06-56 

25.4 

997 

.9 

4-19-56 

26.5 

996, 

»8 

6-12-56 

27.0 

996, 

t3 

7-26-56 

DR.O 

7-26-56 

115.2 

853. 

•  0 

8-15-56 

12S.0* 

843 

.2 

9-27-56 

134.0* 

834, 

►  2 

10-26-56 

135.8 

832, 

.4 

12-21-56 

110.8 

857, 

.4 

1-24-57 

78.2 

890, 

tO 

3-13-57 

23.7 

944, 

»5 

7-27-56 

97.3 

898 

.7 

8-10-56 

100.0 

896, 

kO 

8-24-56 

101.5 

894, 

»5 

9-07-56 

101.5 

894, 

.5 

9-21-36 

103.0 

893, 

.0 

10-05-56 

104.3 

891, 

.7 

10-19-56 

104.8 

891, 

.2 

11-02-56 

104.8 

891  < 

.2 

11-16-56 

103.0 

893, 

>0 

11-30-56 

100.3 

895. 

.7 

12-14-56 

99.6 

896, 

.4 

1-04-57 

95.8 

900. 

►  2 

1-21-57 

55.5 

940. 

.5 

2-04-57 

46.8 

949. 

►  2 

2-15-57 

41.2 

954. 

»8 

3-01-57 

33.5 

962. 

•  5 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-294 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER  HILL  BASIN 


15/04W-22B02  S 
CONT. 


1S/04W-22B03  5 


996»0 

3-15-5  7 

28*0 

4-01=57 

29.5 

4-12»57 

54.0 

4-26»57 

42.0 

5-10-57 

54.0 

5-25-57 

70.3 

6-12-57 

7160 

6-21-57 

73  6  7 

6-28-57 

7460 

1002e9 

3-06-56 

3.1* 

l002eC 

7-13-56 

63  9  5* 

7-20-56 

64o3* 

7-27-56 

64.7* 

8-03-56 

63.8* 

8-10-56 

64.3* 

8-17-56 

64.3* 

8-24-56 

64.5* 

8-31-56 

63.8* 

9-07-56 

66.3* 

9-14-56 

66c5* 

9-21-56 

67*1* 

9-28-56 

67.4* 

10-05-56 

&5s9* 

10-12-56 

65.2* 

10-19-56 

65.0* 

10-26-56 

66.1* 

11 -C 2-56 

65.2* 

ll«n9-56 

67.1* 

11-16-56 

65o8* 

11-23-56 

65.9* 

11-30-56 

66.6* 

12-07-56 

49.1 

12-14-56 

47.0 

12-21-56 

45.6 

12-28-56 

42.4 

1-04-57 

41.0 

1-11-57 

32.9 

1-18-57 

28.7 

1-25-57 

23.8 

2-01-57 

20.0 

2-08-57 

20.6 

2-18-57 

18.5 

2-25-57 

18.1 

3-01-57 

19.0 

968, 

0         5204 

966, 

5 

942, 

0 

954, 

0 

942, 

0 

925, 

7 

925, 

0 

922, 

3 

922, 

0 

999, 

,8         3  200 

938, 

5         5720 

937, 

7 

937, 

•  3 

938, 

>  2 

937, 

>7 

937  < 

il 

937  < 

.5 

938, 

i2 

935, 

.7 

935, 

.5 

934. 

.9 

934, 

»6 

936, 

»1 

936, 

.8 

937, 

.0 

935, 

.9 

936, 

.8 

934 

i9 

936, 

.2 

936, 

.1 

935, 

►  4 

952 

•  9 

955, 

.0 

956, 

i4 

959 

»6 

961, 

.0 

969 

•  1 

973 

.3 

978 

i2 

982 

.0 

981 

•  4 

983 

•  5 

983 

•  9 

983 

•  0 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-295 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

BUNKER  HILL  BASIN 

1S/04W-22B03  S 
CONT« 


I002s0 


1S/04W-22B05  S    1000,0 


5-08-57 
3-13-57 
3-22-57 
3»Z9~57 
4"05=-57 
4»12"5? 
4-i9»5T 
4-26'"57 

5=1 C -57 
5-17-37 
5-24^57 
5-31-57 
6-07-57 
e-14"5T 
6-21-5T 
6'»2S"57 
7-05-37 
7-1 2-57 

7-13--56 

7-20-56 

7-2T">56 

8-03-56 

8-10»56 

8-1?" 56 

8— 24-»56 

8~-31'-56 

9-07-''56 

9-14-56 

10-0 5- 56 

iO-12-36 

16-19-- 56 

11-02-56 

11-09=^56 

11-16-56 

11-23-56 

12-07--56 

12-14-56 

12-21-56 

12-28-56 

1-04 --57 

1-11-57 

1-18-57 

1-25-57 


17o5 

i6a  5 

1464 

22c5 

27*3 

5l«0* 

52*0* 

47*1 

52  e  4 

56.4 

54*1 

52«9 

55«»7 

59c5 

56c9 

60«1 

6162 

62  «  4* 

63*9* 

64  «0* 

64  «  4* 
.^3c2* 
65oO* 
64a2* 
65»2« 
65«3* 

65  9  6* 
64  e  9* 
6599* 
66«2* 
65el* 
65*2* 
64  9  7* 
66«1* 
64  9  8* 
64«9* 
59.9* 
5695* 
559?* 
4163 
39  9  7 
32.9 
28«3 
23.0 


984  6  5 
985e5 
987e6 
979*5 
97497 
95I9O 
950*0 
954^9 
949«6 
945,6 
947*9 
949  el 
946,3 
942*5 
943,1 
941,9 
940*8 
939,6 
9389I 

9369O 
935,6 
93498 
935e0 
935,8 
934,8 
934  a  7 
934,4 
9339! 
934,1 
933,8 
934*9 
934,8 
935,3 
933,9 
93592 
9359I 
940*1 
943  9  5 
944*3 
958*7 
960*3 
9679  1 
971,7 
977  9  0 


5720 


5720 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-296 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  AMA  VALLfY 


Oist.  R.P. 

Wafer 

Agy. 
data 

Stata  Well 

R.P.  elev.. 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface, 
Feet 

elov., 
Feet 

coll. 

BUNKFR    HILL    BA51N 

1S/04W-22B05    S 
CONT« 


lOOOftO 


1S/04W-22601    S 


989*7 


2~01='57 

19.9 

980.1         5720 

2.08-57 

19o3 

980.2 

2-18-57 

17,6 

982.4 

2-25»57 

17.1 

982.9 

3-01-57 

17.6 

982.4 

3-08-57 

16.2 

983.8 

3-15-57 

15.6 

984.4 

3-22-57 

13.2 

986.8 

3-29-57 

21.0 

979.0 

4^05-57 

25.4 

974.6 

4=12^57 

52.1 

947.9 

4-19-37 

53e2 

946.8 

4-26-57 

48.2 

951.8 

5-03-57 

53.6 

946.4 

5-10-57 

56.0 

944.0 

5-17-57 

53.3 

946.7 

5-24-57 

52.2 

947.8 

5-31-57 

55*1 

944.9 

6-07-57 

57.9 

942.1 

6-14-57 

58.1 

941.9 

6-21-57 

59.7 

940.3 

6-28-57 

62.4 

937.6 

7-0  5-57 

62.7* 

937.3 

7-12-57 

62.8* 

937.2 

7-13-56 

82.7* 

907.0         5720 

7-20-56 

83.5* 

906.2 

7-27-56 

83.4* 

906.3 

8-03-56 

85.0* 

904.7 

8-10-56 

86.2* 

903.5 

8-17=56 

86«8* 

902.9 

8-24-56 

86.0* 

903.7 

8-31-56 

85.9* 

903.8 

9-07-56 

87.3* 

902.4 

9-14-56 

87.3* 

902.4 

9-21-56 

86.4* 

903.3 

9-28-56 

87,1* 

902.6 

10-0  5-56 

85.9* 

903.8 

10-12-56 

86.7* 

903.0 

10-19-56 

87.1* 

902.6 

10-26-56 

88cl* 

901.6 

11-02-56 

87.7* 

902.0 

11-09-56 

88.5* 

901.2 

11-16-56 

89.1* 

900.6 

11-23-56 

86.9* 

902.8 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G*297 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  AMA  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy- 

data 

S»ate  Well 

R.P.  elev., 

Dale 

to  water 

surface 
elev.. 

Number 

Fee» 

surface. 

coll. 

Feet 

Feet 

BUNKER  HILL  BASIN 


1S/04W-22G01  S 

CON  re 


989o7 


1S/04W-22G06  S 


992  «0 


11«3(^=5S 

86  e  4* 

903*3 

12-07-56 

45  0  8 

943*9 

12-14-56 

44*8 

944  0  9 

12«21'-56 

43  0  3 

946 1 4 

12-28^56 

39«a 

950*7 

1-01-57 

38«1 

951*6 

1-11 -=57 

27«7 

962*0 

1-18-57 

66*0* 

923*7 

1-25-57 

63  «9* 

925  0  8 

2=>01~5T 

16*1 

973*6 

2-03-57 

60«6* 

929*1 

2-1S-37 

5898* 

930*9 

2-25-57 

58*0* 

931*7 

3-ni"57 

58*1* 

931*6 

3-08=>5T 

57«6* 

932.1 

3"22"57 

55e9* 

933  4  8 

5-3(V57 

15«6 

974*1 

4-05-57 

24«6 

965.1 

4-i2-»57 

69,2* 

920.5 

4-19-57 

69  a  6* 

920.1 

4-26-^57 

65e8* 

923*9 

5-03=57 

70*4* 

919*3 

5-10^57 

1'  1  0   (  * 

918*0 

5-l7»57 

70*9* 

918*8 

5-24-57 

68a8* 

920*9 

5-31-57 

70*7* 

919*0 

6-07-57 

72*8* 

916*9 

6-14-57 

73a0* 

916*7 

6-21-57 

74*3* 

915.4 

6-28-57 

75*9* 

913.8 

7-06-57 

77*7* 

912.0 

7-12»57 

77*3* 

912.4 

7-13-56 

62*0* 

930*0 

7-27-56 

63.3* 

928*7 

8-03-56 

63*9* 

9?8ol 

8-10-56 

64*4* 

927,6 

8-17-56 

6^*7* 

927*3 

8-24-56 

64*9* 

927.1 

8-31-56 

64.6* 

927*4 

9-07-56 

65.2* 

926*8 

9-14-56 

66 » 6* 

925.4 

9-21-56 

65*8* 

926e2 

9-28-56 

66.9* 

925.1 

10-05-56 

65.1* 

926.9 

5720 


5720 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-298 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    SANTA    ANA    v/AllEY 


Stale  Well 

R.P.  elev., 

DatB 

Dist.  R.P. 
to  water 

Water 
surface 

Agy. 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elev.. 
Feet 

data 
coll. 

BUNKFR    H!LL    BASlN 

1S/04W-?2G06    S            992*0 

10«l?-56 

65ol* 

926.9 

5720 

CONT. 

10-19-'56 

65«0» 

927.0 

10-26-56 

65.1* 

926.9 

11"02~56 

64«i* 

927.9 

11-09-56 

64cl* 

927.9 

11-16-56 

65e2* 

926.8 

11-23-56 

65*1* 

926.9 

11-30-.56 

67«8» 

924.2 

12-0T--56 

49«0 

943.0 

12-14-56 

47al 

944.9 

12-21-56 

45*0 

947.0 

12-28-56 

41  oO 

951.0 

1-04-5? 

39.3 

952.7 

1-1 1=^57 

26.5 

965.5 

1-18-5? 

33.6 

958.4 

1-25-57 

32.2 

959.8 

2-01-5? 

16.1 

973.9 

2-08=^5? 

28.5 

963.5 

2-18-5? 

25c8 

966.2 

2-25-5? 

25.6 

966.4 

3-01-5? 

26.7 

965.3 

3-08-57 

25.2 

966.8 

3-15-57 

24.6 

967.4 

3-22-5? 

224? 

969.3 

3-30-5? 

19.5 

972.5 

4-05->5? 

25.5 

966.5 

4-12-57 

49.0 

943.0 

4-19-57 

50.5 

941.5 

4-26-57 

44.4 

947.6 

5-03-57 

51.7 

940.3 

5-10-5? 

54.0 

938.0 

5-17-57 

51.6 

940.4 

5-24-57 

50.2 

941.8 

5-31-57 

53.8 

938.2 

6-07-57 

57.1 

934,9 

6-14-57 

57.3 

934.7 

6-21-5? 

58.9 

933.1 

6-28"57 

61.1 

930.9 

7-05-5? 

63.2* 

928.8 

7-12-5? 

62.5* 

929.5 

1S/04W-22G07    S            984,0 

7-13-56 

61.8* 

922.2 

5720 

7-20-56 

62.5* 

921.5 

7-27-56 

62.4* 

921.6 

8-03-56 

63.2* 

920.8 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-299 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  wafer 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elav.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER  HILL  BASIN 

1S/04W-22G07  S 
CONfa 


98460 


8-10=.56 

64«7* 

919e8 

8-17-56 

64  e  5* 

919.5 

8-24-56 

64  e  7* 

919  0  3 

8-31-=  56 

64eO* 

920. C 

9-07-56 

65cl* 

918^9 

9-14^56 

65«4* 

918.6 

9-2T-5S 

65e5* 

91865 

9«28-56 

65  «  6* 

918.4 

l0-05-~56 

6561* 

918.9 

1(5-12-56 

65*1* 

918.9 

10-19-56 

65*1* 

918.9 

10-26-56 

6.^^!4  4* 

949.6 

11-02-56 

64»1* 

919.9 

1.1-09-56 

6595* 

918.5 

11-16-56 

65«2* 

918.8 

i 1-23-56 

65el* 

918e9 

11-30-56 

65o4* 

9t8o6 

12-07-56 

49*4 

934.6 

12-14-56 

46«6 

937.4 

12-21-56 

45«1 

938.9 

12-28-56 

40  e  4 

943.6 

1-04-57 

39 1 6 

944.4 

1-11-57 

31f8 

952.2 

1-18-5T 

27 0  5 

956.5 

1-25-57 

21*7 

962.3 

2-01-57 

17  66 

966.4 

2-08-57 

i8«4 

965.6 

2-18-57 

I6n0 

968.0 

2-25-57 

15«9 

958.1 

5-01-57 

16i2 

967*8 

^„n8-S7 

14  c  2 

969,8 

3-15-57 

15«4 

970.6 

3-22-57 

11*2 

972.8 

3-30-57 

18«9 

965.1 

.'4-05-57 

23*9 

960.1 

4-12-57 

52  e  3* 

931.2 

4-19-57 

50e0* 

934.0 

4-26-57 

41.  0« 

943.0 

5-03-57 

50  4  1* 

935.9 

5-10-57 

53.3* 

030.7 

5-17-57 

51»2* 

932.8 

5-24-57 

49.9* 

934.1 

5~3T-57 

5?  « 5* 

930.5 

6-07-57 

56*"?* 

927.3 

6-14-57 

5698* 

927.2 

5720 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-3eo 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  AMA  VALLEY 


1 

Dist.  R.P.          ' 

Water 

Agy. 
data 

State  Wen 

R.P.  elev.. 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feel 

surface. 
Feet 

1 

elev., 
Feet 

coll. 

BUNKER    H!LL    PASIN 

1S/04W-22G07    S            984.0 

6-2^=57 

58.9* 

025.1 

5720 

CONT. 

6-28-57 

61«3* 

922.7 

7-05=57 

60 » 3* 

923.7 

7-12-57 

62«5* 

921.5 

1S/04W-22G09    S            986«0 

7-l'^»56 

60.0* 

926.0 

5720 

7-27=56 

60.3* 

925.7 

8-03-56 

62.0* 

924.0 

8-10-56 

62.7* 

923.3 

8-17-56 

62.8* 

923.2 

8-24-56 

63.1* 

922.9 

8-31-56 

62.1* 

923.9 

9-07-56 

63.3* 

922.7 

9-14-56 

63.0* 

923.0 

9-21-56 

63.7* 

922.3 

10-05-56 

63.5* 

922.5 

10-12-56 

63.1* 

922.9 

10-20-56 

63.0* 

923.0 

10-26-56 

63.0* 

923.0 

11-02-56 

62.9* 

923.1 

11-09-56 

63.8* 

922.2 

11-16-56 

63*9* 

922.1 

11-23-56 

63.1* 

922.9 

11-31-56 

64.8* 

921.2 

12-07-56 

48.1 

937.9 

12-14-56 

46.3 

939.7 

12-21-56 

44.1 

941.9 

12-28-56 

40.0 

946.0 

1-04-57 

38.9 

947.1 

1-11-57 

31.0 

955.0 

1-18-57 

26.4 

959.6 

1-25-57 

21.6 

964.4 

2-01-57 

17.3 

968.7 

2-08-57 

18.5 

967,5 

2-18-57 

16.0 

970.0 

2-25-57 

15.5 

970.5 

3-01-57 

16.5 

969.5 

3-08-57 

14.6 

P71.4 

3-15-57 

13.9 

972.1 

3-22-57 

11.7 

974.3 

3-29-57 

18.4 

967.6 

4-05-57 

24.3 

961.7 

4-12-57 

46.9* 

939.1 

4-19-57 

48.4* 

937,6 

4-26-57 

40.6* 

945.4 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-301 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VAlLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy- 

dato 
coll. 

State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dote 

to  water 
surface. 

surface 
elev.. 

Feet 

Feet 

BUNKER  HILL  BASIN 


1S/04W-22G09  S 
CONTe 


986.0 


1S/04W-22G11  S 


988*0 


5«0^"57 

49, 

,4* 

936.6 

5-09-57 

52, 

►  3* 

933«7 

5-17-57 

51  < 

.0* 

935.0 

5-24-57 

49, 

»5* 

936.5 

5-31»57 

50 

t9* 

935.1 

6-07=57 

54, 

►  6* 

931.4 

6-14=57 

54  ( 

s7* 

931.3 

6-21^57 

57 

,2* 

928.8 

6-28-57 

60 

s9* 

925.1 

7-05-57 

60, 

lO* 

926.0 

7-12-57 

61, 

b9* 

924.1 

10-05-56 

65, 

.3* 

922.7 

ll-l6-=56 

40, 

»0* 

948.0 

11-23=56 

43 

►  0* 

^45.0 

11-30-56 

40, 

kO« 

948.0 

12-07-56 

48, 

»0* 

940.0 

12-14=56 

34 

»0* 

954.0 

12-21-56 

3li 

iO* 

957.0 

12-28-56 

23, 

tO* 

965.0 

1-04-57 

22 

.0 

966.0 

1-18=57 

33, 

.0 

955.0 

1-25-57 

42, 

.0 

946.0 

2-01-57 

FL, 

tO 

2-08-57 

FL, 

.0 

2-18-57 

FL 

kO 

2-25-57 

FL 

»0 

3-01-57 

FL. 

lO 

3-08-57 

PL, 

iO 

3-15-57 

FL 

»0 

3-22-57 

FL 

tO 

3-30-57 

8, 

►  0* 

980.0 

4-05-57 

8, 

»0* 

980.0 

4-12-57 

30 

jO* 

958.0 

4-19-57 

16 

,0* 

972.0 

4-26=57 

22 

•  0* 

966.0 

5-03-57 

30 

.0* 

958.0 

5-10-57 

24, 

lO* 

964.0 

5-17-57 

39 

.0* 

949.0 

5-24-57 

16, 

.0* 

972.0 

5-31-57 

43 

.0* 

945.0 

6-07=57 

34 

.0* 

954.0 

6-14-57 

34, 

>0* 

954.0 

6-21-57 

34, 

.0* 

954.0 

6-28-57 

36, 

»0* 

952.0 

5720 


5720 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-302 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPbR  SANTA  ANA  VALLEy 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKFR  HILL  BASIN 


1S/04W-22G11    S           988.0              7-05-57 

36.0* 

952.0         5720 

CONT. 

7-12-57 

34*0* 

954.0 

1S/04W-22G14    S           984*0              7-1^-56 

74.0* 

910.0         5720 

7-20=56 

75.0* 

909.0 

7-27=56 

75.1* 

908.9 

8-03-56 

75*9* 

908.1 

8-10-56 

76«2* 

907.8 

8-17-56 

76«8* 

907.2 

8-31=56 

76.9* 

907.1 

9-07-56 

77.6* 

906.4 

9-14-56 

77.9* 

906.1 

9-21=56 

78.1* 

905.9 

9-28=56 

78.2* 

905.8 

10-05=56 

77.1* 

906.9 

10-12=56 

77.2* 

906.8 

10-26-56 

77.3* 

906.7 

11-02=56 

77.0* 

907.0 

li-09-56 

77.8* 

906.2 

11-16-56 

77.8* 

906.2 

11-23-56 

77.0* 

907.0 

11.30-56 

87.5* 

896.5 

12-07=56 

50.1 

933.9 

12-14-56 

52.8 

931.2 

12-21=56 

51.7 

932.3 

12-28=56 

45.7 

9'»8.3 

1-04-57 

45.1 

938.9 

1-11-57 

35.8 

948.2 

1-18-57 

31.6 

952.4 

1-25-57 

25.0 

959.0 

2-01-57 

22.8 

961.2 

2-08=57 

21.0 

963.0 

2-18=57 

18.1 

965.9 

2-25=57 

16.5 

967.5 

3-01=57 

18.0 

966.0 

3-08=57 

15.9 

968.1 

3-15-57 

15.0 

969.0 

3-22-57 

13.2 

970.8 

3-29-57 

20.0 

964.0 

4-05=57 

27.9 

956.1 

4-12=57 

61.1* 

922.9 

4-19=57 

62.8* 

921.2 

4-26=57 

54.8* 

929.2 

5-03-57 

62.6* 

921.4 

5-10-57 

65.3* 

918.7 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-303 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


State  Well 
Number 


R.P.  elev.. 
Feet 


Dale 


Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 


Water 

surface 

elev., 

Feet 


Agy. 
data 
coll. 


BUNKER  HILL  BASIN 


1S/04W-22G14  S 
CONT. 


984.0 


1S/04W»22G16  S 


985e0 


5-11^51 

62.9* 

921.1 

5-24-»57 

62.4* 

921*6 

5-31-57 

71.8* 

912*2 

6-07»57 

68.2* 

915.8 

6^14=57 

68.9* 

915.1 

6-21 «57 

70.6* 

913.4 

6»28'«57 

T2.4* 

911*6 

7-05=57 

74,2* 

909.8 

7-l?-57 

73«7* 

910*3 

7^06='56 

61.9 

923*1 

7-13'=56 

62.1 

922.9 

7-20-56 

62.4 

922.6 

7»27-56 

62.7 

922.3 

8-03=56 

64.1 

920.9 

8-10=56 

64.2 

920*8 

8-17=56 

64.7 

920.3 

8-24=56 

65.0 

920*0 

8-31=56 

64.0 

921.6 

9-07=56 

64,9 

920*1 

9-14=56 

65.2 

919.8 

9-21=56 

65.6 

919.4 

9-28-56 

66.0 

919.0 

10-12=56 

65.0 

920.0 

10-19=56 

65.0 

920.0 

10=26=56 

65.4 

919.6 

11«02=56 

64.0 

921*0 

11-09=56 

65.0 

920*0 

11-16=56 

65.0* 

920*0 

11-23=56 

65.1* 

919*9 

11-30-56 

66.1* 

918.9 

12-07-56 

49.3 

935.7 

l2~14-56 

47.3 

937,7 

12-21-56 

45*7 

939*3 

12-28=56 

41*0 

944.0 

1=04-57 

40.1 

944  *  9 

1-11-57 

32.0 

953*0 

1-18=57 

28«6 

956.4 

1-25=57 

21.8 

963.2 

2-01-57 

17*8 

967,2 

2-08-57 

18*3 

966.7 

2-18=57 

17*4 

967.6 

2-25=57 

16.1 

968.9 

3-01-57 

17*2 

967.8 

3-08-57 

15.2 

969.8 

5720 


5720 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-304 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WkLLS 

UPPER  SANTA  ANA  VAuLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Woter 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER  HILL  BASIN 

1S/04W-22G16    S 
CONT. 


985.0 


1S/04W-22H01    S         1004,3 


3-15-57 

14.8 

970. 

2 

3-22-57 

12.2 

972. 

8 

3-29=,$7 

18.9 

966. 

1 

4-05-57 

25.6 

959. 

4 

4-l?-57 

49.2 

935. 

8 

4-19-57 

50.7 

934. 

3 

4-26-57 

45.0 

940. 

0 

5-03-57 

51.4 

933. 

6 

5-10-57 

54.2 

930. 

8 

5-17-57 

52.0 

933, 

0 

5-24-57 

51.7 

933. 

3 

5-31-57 

54.2 

930  1 

8 

6-07-57 

57»0 

928. 

0 

6-14-57 

57.9 

927. 

1 

6-21-57 

59.7 

925. 

3 

6-28-57 

61e9 

923. 

1 

7-^5-57 

60.5* 

974, 

5 

7-l?-57 

63.4* 

921, 

>6 

6-29»56 

102.6* 

901, 

.7 

7-13-56 

98.3* 

906, 

.0 

7-27-56 

49.3 

955, 

,0 

7-27-56 

109.2* 

895, 

il 

8-10-56 

99.0* 

905, 

i3 

8-24-56 

100.3* 

904, 

,0 

9-07-56 

99.6* 

904, 

.7 

9-21-56 

100.0* 

904 

.3 

16-19-56 

51.3 

953 

.0 

ll-n?-56 

50.5 

953 

.8 

11-16-56 

52.3 

952 

.0 

11-30-56 

52.0 

952 

.3 

11-30-56 

99.3* 

905 

.0 

12-14-56 

46.0 

958 

.3 

1-04-57 

42.5 

961 

.8 

1-21-57 

22.4 

981 

•  9 

2-04-57 

16.5 

987 

.8 

2-15-57 

16.8 

987 

.5 

3-ni»57 

15.0 

989 

.3 

3-15-57 

12*0 

992 

.3 

3-15-57 

99.3* 

905 

.0 

4-m-57 

100.3* 

904 

.0 

4-12-57 

142.5* 

861 

.8 

4-16-57 

40.3 

964 

.0 

4-16-57 

138.0* 

866 

.3 

4-26-57 

32.5 

971 

.8 

5720 


5204 


'     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-305 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    SANTA    AfViA    VAkLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

DIst.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUMKER    HTLL    BASIN 


1S/04W-22H01    S         1004.3 
CONT« 


1S/04W-22H02    S         1005*2 


4..28«57 

34.0 

970. 

.3 

4-28-57 

101.0* 

903. 

»3 

5-08-57 

42.5 

961. 

i8 

5-n8''57 

115. B* 

888 

»5 

5-10-5T 

147.8* 

856. 

t5 

5-25-57 

38.3 

966 

.0 

5-25-57 

97.0* 

907 

.3 

6-12-57 

119.6* 

884, 

»7 

6-21-57 

47.5 

956 

.8 

6-21-57 

118.3* 

886 

.0 

6-28-57 

109.5* 

894 

»8 

7-05-57 

102.3* 

902 

•  0 

7-12-57 

104.0* 

900 

i3 

6-0  5-56 

113.9* 

891 

»3 

6-15-56 

115.2* 

890 

.0 

6-29-56 

114.7* 

890 

i5 

7-13-56 

114.7* 

890 

.5 

7-27-56 

90.5* 

914 

^7 

8-10-56 

119.8* 

885. 

.4 

8-24-56 

120.2* 

885 

,0 

9-07-56 

120.0* 

885 

.2 

9-21-56 

121.3* 

883 

.9 

10-05-56 

3.0 

1002 

.2 

10-19-56 

121.5* 

883 

il 

11-02-56 

121.3* 

883 

,9 

11-16-56 

120.0* 

885 

.2 

11-30-56 

121.0* 

884 

.2 

12-14-56 

117.5* 

887 

.7 

1-04-57 

118.3* 

886. 

.9 

4-01-57 

106.6* 

898. 

>6 

4=12-57 

112.8* 

892. 

.4 

4-26-57 

108.8* 

896 

i4 

5-01-57 

79.0* 

926 

.2 

5-10-57 

113.8* 

891. 

.4 

5-25-57 

116.3* 

888. 

»9 

6-12-57 

117.3* 

887. 

.9 

6-21-57 

52.8 

952. 

.4 

6-2!-57 

122.3* 

882 

k9 

6-28-57 

124.5* 

880. 

.7 

6-29-57 

18.8* 

986, 

•  4 

6-29-57 

108.0* 

897, 

i2 

7-0  5-57 

124.5* 

880, 

7 

5204 


5204 


1S/04W-22H03  S    1003,9 


7-27-56 


49.0 


954.9 


5204 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-306 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  vAtLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

(urfoce, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feel 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER  HILL  BASIN 

lS/n4W'-22H03  S 
CONT. 


1003.9 


1S/04W-23C02  S    1025,0 


8-10=56 
8-24=56 
9-07»56 
9-21-56 
10-05=56 
10-19-56 
11-02-56 
11-16-56 
11-30^56 
12-14=56 
1-04=57 
1-12-57 
1-21-57 
2-=04-57 
2-15=-57 
3-01-57 
3-15=57 
3-15=57 
4'-01=57 
4-26-57 
4-28=57 
4-28=57 
5-08-57 
5-08=57 
5-10=57 
5-25=57 
5=25=57 
6-12-57 
6-21-57 
6-28=57 
6-29=57 
6-29=57 
7-05-57 
7-12-57 

6-05=56 
6-05-56 
6-15-56 
6-29-56 
7-13=56 
7-27-56 
7-27=56 
8-10-56 
8-24-56 
9-07=56 


167 

170 

168 

155 

51 

50 

48 

51 

51 

44 

40 

160 

28 

13 

15 

13 

10 

146 

155 

30 

32 

144 

32 

150 

160 

35 

148 

159 

163 

169 

51 

153 

161 

164 

46 
95 

100 
100 

too 

46 

84 

103 

104 

103 


0* 
0# 
0* 
5* 

3 

0 

3 

3 

0 

5 

0 

0* 

8 

0 

3 

3 

0 

8* 

5* 

0 

8 

0* 

8 

5* 

8* 

5 

2» 

3* 

0* 

3* 

3 

0^* 

5* 

0* 

0 

0* 

8* 

0* 

5* 

3 

8» 

5* 

3* 

3* 


836 
833 
835 
848 
952 
953 
955 
952 
952 
959 
963 
843 
975 
990 
988 
990 
993 
857 
848 
973 
971 
859 
971 
853 
843 
968 
855 
844 
840 
834 
952 
850 
842 
839 

979 
930 
924 
925 
924 
978 
940 
921 
920 
921 


9 
9 
9 
4 
6 
9 
6 
6 
9 
4 
9 
9 
1 
9 
6 
6 
9 
1 
4 
9 
1 
9 
1 
4 
1 
4 
7 
6 
9 
6 
6 
9 
4 
9 

0 
0 
2 
0 
5 
7 
2 
5 
7 
7 


5204 


5204 


*      Questionable  measurement 

'*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-307 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VAlLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  wafer 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

BUNKER  HILL  BASIN 

1S/04W-23C02  S 
CONTc 


1025,0 


1S/04W-23C0  3  S    1022,8 


9-21-56 

103*8* 

921, 

.2 

10-05«56 

43< 

»3 

981 

.7 

10-19-56 

43  < 

►  3 

981, 

.7 

11-02-56 

3?< 

»0 

988, 

.0 

11-16-56 

50, 

»3 

974, 

i7 

11-16-56 

95. 

»8* 

929. 

.2 

11-30-56 

100, 

>3* 

924. 

^7 

12-14-56 

96< 

iO* 

929. 

>0 

1-04-57 

32. 

>5 

992, 

.5 

1-21-57 

9. 

.5 

1015. 

i5 

2-04-57 

5. 

j3 

1019. 

>1 

2-04-57 

83. 

»0* 

942, 

.0 

2-15-57 

91. 

.0* 

934, 

.0 

3-01-57 

9. 

►  8 

1015, 

.2 

3-15-57 

8. 

.3 

1016. 

.7 

3-15-57 

82. 

.0* 

943 

.0 

4-01 -=57 

94. 

»8* 

930. 

»2 

4-12-57 

95 

tO* 

930. 

•  0 

4-26-57 

18. 

.0 

1007, 

.0 

5-08-57 

29. 

t8 

995, 

»2 

5-08-57 

89. 

»0* 

936. 

.0 

5-10-57 

97 

»0* 

978 

»0 

5-25-57 

25 

tO 

1000. 

.0 

5-25-57 

94. 

,0* 

931. 

»0 

6-12-57 

102 

.5* 

922, 

»5 

6-21-57 

63. 

»5 

961, 

.5 

6-21-57 

104. 

►  8* 

920. 

i2 

6-28-57 

10b 

sO* 

919. 

.0 

7-05-57 

105 

»8* 

919 

»2 

7-12-57 

107, 

►  8* 

917. 

►  2 

8-10-56 

76. 

(0* 

946, 

.8 

8-24-56 

86. 

»8* 

936, 

.0 

9-07-56 

77, 

.0* 

945, 

i8 

9-21-56 

75. 

(0* 

947, 

.8 

10-05-56 

44, 

.3 

978, 

.5 

10-19-56 

61, 

>0* 

961, 

»8 

11-02-56 

36, 

»5 

986, 

3 

11-16-56 

41, 

.3 

981, 

iS 

11-16-56 

60, 

lO* 

962, 

.8 

11-30-56 

73, 

,8* 

949, 

0 

12-14-56 

60, 

,3* 

962, 

.5 

1-04-57 

31. 

.3 

991, 

5 

1-21-57 

9, 

iO 

1013* 

8 

2-04-57 

6, 

lO 

1016, 

.8 

5204 


5204 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-308 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Stale  Wall 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feel 

Woter 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER    HILL    BASIN 

lS/04W-23Cn3    S 

CONT« 


1022,8 


1S/04W-23K02  S    lOAl^O 


1S/04W-23N01    S         1025.1 


15/04W-23001    S         1042.7 


2-nA-57 

54.0* 

968.8         5204 

3-01-57 

11.3 

1011.5 

3-15-57 

7.3 

1015.5 

3-15-57 

33. 5» 

989.3 

4-01-57 

51.8* 

971.0 

4-12-57 

30.5* 

992.3 

4-12-57 

51.0* 

971.8 

4-26-57 

15.5 

1007.3 

5-m-57 

24.3 

998.5 

5-01-57 

43.0* 

979.8 

5-08-57 

26.5 

996.3 

5-08=57 

46.0* 

976.8 

5-10-57 

53.8* 

969.0 

5-25-57 

18.8 

1004.0 

5-25=57 

40.5* 

982.3 

6-12-57 

66.8* 

956.0 

6-21-57 

62.8 

960.0 

6-21-57 

73.8* 

949.0 

6-28-57 

76.8* 

946.0 

7-05-57 

78.6* 

944.2 

7-17-57 

91.0* 

931.8 

7-10-56 

106.3* 

934.7         3707 

8-18=56 

110.5* 

930.5 

9-19-56 

111.5* 

929.5 

10-16-56 

107.0* 

934.0 

11-15=56 

106.1* 

934.9 

12-07-56 

106.5* 

934.5 

4-06-57 

99.2* 

941.8 

6-01-57 

98.5* 

942.5 

6-15-57 

101.1* 

939.9 

6-27-57 

104.6* 

936.4 

6-2Q-57 

109.1* 

931.9 

7-2^=56 

79.2 

945.9         3400 

8-30-56 

69.2 

955.9 

9-28-56 

81.5 

943.6 

10-31-56 

54.5 

970.6 

12-27-56 

47.2 

977.9 

1-16-57 

26.2 

998.9 

2-2n-57 

20.7 

1004.4 

3-19-57 

lb. 2 

1008.9 

5-27-57 

48.4 

976.7 

>              7-20-56 

64.2 

978.5         3400 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-309 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER    HILL    BASIN 
lS/04W-230r)3    S         1051,5 


1S/04W-?4J01    S         1107*5 


1S/04W-?4J04    S         1105*0 


1S/04W-24K01  S  1092,8 
1S/04W-24L01  S  1080,7 
1S/04W»24R01    S         1112,1 


1S/04W-25C01    S         1083,8 


6-n5-56 

7„20-.56 
2-.20~57 
3-19=57 

9-28-56 

10-30-56 

10-30-56 

l2-07«56 

1'»16»57 

2-20-57 

3-19-57 

4-03-57 

6-07-56 

7^20-56 

8-31-56 

9-28-56 

10-30-»56 

12-C7-56 

12-2&«56 

1-16-57 

2-20-57 

3-19-57 

4„n3~57 

4»n3-.57 

6-07-56 
8-31-56 
9-28-56 

9-28-56 

12-27-56 

1-16-57 

2-20=57 
4-03-57 

1-16-56 
2-24-56 
4-30-56 
8-31-56 
10-31-56 
12-28-56 


82.4 

91,1* 

59,0 


52 

112 
104 
101 
102 

loi 

98 
95 

94 

91 

92 

97 

98 

99 

101 

101 

100 

96 
92 

94 

80 
85 

101 
95 

113 
98 
95 

130 
91 
92 

97 
76 
102 
107 
117 
107 


8 

3 

7* 

1 
0 
3 
3 
0 
8 

6 
3 
3 
6 
8 
8 
0 
3 
0 
6 
0 


6* 

5 
5 

1* 


069 
960 
992 
998 

995 
1002 
1006 
1005 
1006 
1009 
10l2 
1012 

1013 
1012 
1007 
1006 
1005 
1003 
1004 
1004 
1009 
1012 
lOll 

1012 

995 

1010 
1016 

998 
1013 
1016 

982 
1021 
1019 

986 
1006 
981 
976 
966 
976 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G"310 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WtLLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy- 

data 

State  Well 

R.P.  elev., 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feel 

surface, 
Feet 

elev., 
Feet 

coll. 

BUNKER    HILL    BASIN 

1S/04W»25C01    S 

1083.8 

1-16-57 

100.0 

983.8 

3400 

CONT. 

2-20-57 

88«0 

995.8 

3-21-57 

82.2 

1001.6 

1S/04W-26D05    5 

1030,6 

8-31»56 

76.2 

954.4 

3400 

9-28-56 

79.0 

951.6 

10-31-56 

72.8 

957.8 

12-07-56 

70.6 

960.0 

12-28-56 

69.6 

961.0 

1-16-57 

47.5 

983.1 

2-20-57 

38.4 

992.2 

1S/04W-27A07    S 

1015,0 

8-10-56 

88.5 

926.5 

5204 

8-24-56 

92.0 

923.0 

9-0  7-56 

86.8 

928.2 

9-21-56 

86.8 

928.2 

10-05-56 

63.3 

951.7 

10-19-56 

46.0 

969.0 

11-02-56 

55.8 

959.2 

11-16-56 

71.3 

943.7 

11-30-56 

62.3 

952.7 

12-14-56 

53*6 

961.4 

1-04-57 

62.8 

952.2 

1-21-57 

13.8 

1001.2 

2-04-57 

7.0 

1008.0 

2-15-57 

32.0* 

983.0 

3-01-57 

51.3* 

963.7 

3-15-57 

24.0 

991.0 

4-01-57 

63.3* 

951.7 

4-12-57 

60.3* 

954.7 

4-26-57 

34.0 

981.0 

5_10"57 

34.0 

981.0 

5-25-57 

44.0 

971.0 

6-12-57 

82.0* 

033. 0 

6-21-57 

75.8 

939.2 

6-28-57 

92*8 

922.2 

7-05-57 

91.5 

923.5 

7-12-57 

93.5 

921.5 

1S/04W-27A10    S 

1015,7 

8-10-56 

89.5* 

926.2 

5204 

8-24-56 

92.3* 

923.4 

9-07-56 

84.5 

931.2 

9-21-56 

87.3 

928.4 

10-05-56 

61*5 

954.2 

10-19-56 

44.3 

971.4 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-311 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA   ANA   VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER    HILL    BASK 


1S/04W-27A10    S         1015,7 
CONT. 


1S/04W~?7A11    S         1016.0 


11»0?=56 

53 

►  5 

962 

»2 

11-16-56 

75 

»5* 

940 

•  2 

11»30.=  56 

60 

•  3 

955 

•  4 

12-14-56 

54 

i8 

960 

d9 

1-04-57 

68 

»8* 

946 

•  9 

1-21-57 

11 

i8 

1003 

•  9 

2^=04-57 

5 

»3 

1010 

.4 

2-15-57 

29( 

>8* 

985 

.9 

3-01-57 

62. 

,3* 

953 

i4 

3-15-57 

12- 

.3 

1003 

»4 

3-15--57 

35. 

»0* 

980 

.7 

4-01-57 

68( 

.0* 

947 

.7 

4-12-57 

46< 

.8 

968 

.9 

4-12-57 

63  < 

»3* 

952 

.4 

4-17-57 

40. 

lO 

975 

.7 

4-17-57 

59< 

►  0* 

956 

.7 

4-26-57 

32. 

b5 

983 

.2 

4-26-57 

32. 

.6 

983 

tl 

4-30-57 

62. 

sO* 

953 

.7 

4-30-57 

73. 

.8* 

941 

t9 

5-10-57 

33 

►  0 

982 

.7 

5-25-57 

41, 

.5 

974 

.2 

5-25-57 

63. 

.0 

952 

.7 

6-12-57 

83. 

.5* 

932 

•  2 

6-21-57 

73. 

»3 

942 

.4 

6-2] -57 

86. 

»0* 

929, 

.7 

6-28-57 

93. 

.5 

922 

►  2 

7-0  5-57 

92. 

.5 

923, 

►  2 

7-12-57 

94. 

»3 

921, 

.4 

8-24-56 

81, 

>0 

935. 

.0 

8-24-56 

108. 

,5* 

907, 

.5 

9-07-56 

94. 

t3* 

921. 

.t 

9-21-56 

93. 

.3* 

922. 

.7 

10-05-56 

62. 

.0 

954. 

>0 

10-19-56 

45« 

.0 

971, 

.0 

11-02-56 

54. 

>0 

962. 

.0 

11-16-56 

73. 

.0 

943. 

.0 

11-30-56 

61, 

0 

955, 

0 

12-14-56 

54, 

0 

962, 

0 

1-04-57 

61, 

3* 

954, 

7 

1-21-57 

12, 

0 

1004, 

0 

2-04-57 

6< 

0 

1010, 

0 

2-15-57 

30, 

5 

985, 

5 

3-01-57 

68, 

5* 

947, 

5 

5204 


5204 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


6-312 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WtLLS 

UPPFR  SANTA  ANA  vALLEY 


Stote  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feat 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feel 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKPR    HILL    BASTN 

1S/04W-27A11    S         1016.0 

3-15-57 

22.9 

993.1 

5204 

CONT« 

4-ni-57 

69.5* 

946.5 

4-12-57 

44.9 

971.1 

' 

4-12-57 

65.5* 

950.5 

4-26-57 

33.0 

983.0 

5-10-57 

33.8 

982.2 

5-25-57 

26.0 

990.0 

5-25-57 

63.0* 

953.0 

6-12^57 

84.8* 

931.2 

6-21-57 

54.3 

961.7 

6-21-57 

90.5* 

925.5 

6-28-57 

94.0* 

922.0 

7-0  5-57 

93.3* 

922.7 

7-12-57 

93.5* 

922.5 

1S/04W-27A13    S         1018.0 

7-27-56 

62.3 

955.7 

5204 

8-10-56 

80.3 

937.7 

8-24-56 

80.8 

937.2 

9-07-56 

89.3 

928.7 

9-21-56 

79.0 

939.0 

10-05-56 

64.5 

953.5 

10-19-56 

48.8 

969.2 

11-02-56 

56.0 

962.0 

11-16-56 

65.0 

953.0 

11-30-56 

61.0 

957.0 

12-14-56 

66.8 

951.2 

1-04-57 

55.0 

963.0 

1-21-57 

17.0 

1001.0 

2-04-57 

9.3 

1008.7 

2-15-57 

31.5* 

986.5 

3-01-57 

39.8* 

978.2 

3-15-57 

19.5 

998.5 

4-01-57 

44.5* 

973.5 

4-26-57 

34.5 

983.5 

5-10-57 

36.0 

982.0 

5-25-57 

36.3 

981.7 

6-12-57 

68.3 

949.7 

6-21-57 

75.0 

943.0 

6-28-57 

81.5 

936.5 

7-05-57 

81.0 

937.0 

7-12-57 

83.0 

935.0 

1S/04W-27H08    S         1020,2 

8-31-56 
10-31-56 

70,3 
64.5 

949.9 
955.7 

3400 

12-28-56 

57.1 

963.1 

*      Questionoble  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 

G~313 

GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VAI^LEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  woter 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER  HILL  BASIN 


1S/04W-27H08  S    1020«2 
CONT. 


lS/04W-3nj03  S     921,2 


1S/05W-02K01  S    1287*0 


1N/03W-28P01  S    1497i3 


lN/03W-29Mni  S    1346*0 


1N/03W-29N01  S    1291,0 


1-'16«57 

39d2 

981* 

»0 

2-20-57 

32.4 

987 

.8 

3-21-57 

22.4 

997 

.8 

12-n3»56 

67.5 

853 

*7 

1-03-57 

66.9 

854 

.3 

2-05-57 

63*6 

857 

»6 

3-0  3-57 

60.9 

860, 

.3 

4-02-57 

57.2 

864 

•  0 

5-01-57 

56.7 

864 

.5 

6-04-57 

57.1 

864 

.1 

7«0  2-57 

59.0 

862 

.2 

8-02-57 

62.0 

859 

.2 

9-03-57 

66.0 

855 

.2 

8-31-56 

30?90* 

985 

►  0 

10-01-56 

302. 0-» 

985 

.0 

10-31-^56 

310.0* 

977 

.0 

ll-30»56 

285.0 

1002 

•  0 

1-02-57 

285.0 

1002 

.0 

1-31-57 

283.0 

1004 

.0 

3-01-57 

280.0 

1007  < 

.0 

4-01-57 

280.0 

1007. 

.0 

5-01-57 

361.0* 

986, 

.0 

5-31-57 

286.0 

1001 

»0 

i0-3n-56 

447.6 

1049 

i7 

2-16-57 

420.0* 

1077 

»3 

3-18-57 

417.4 

1079, 

»9 

10-15-56 

295.7 

10  50, 

.3 

11-15-56 

298.5 

1047, 

»5 

12-15-56 

295.7* 

1050 

•  3 

1-15-57 

295.5 

1050, 

*5 

2-15-57 

291.? 

1054 

.3 

3-15-57 

290.0 

1056, 

»0 

4-15-57 

293.5 

1052, 

.5 

5-15-57 

293.6 

1052, 

►  4 

6-15-57 

293.6 

1052, 

.4 

10-15-56 

?35t0* 

1056, 

.0 

11-15-56 

214.0 

1077. 

.0 

12-15-56 

240.0* 

10  51, 

.0 

1-15-57 

235.0 

1056, 

0 

2-15-57 

235.0* 

1056. 

0 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-314 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANa    VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

State  Well 

R.P.  elev., 

Dale 

to  water 

surface 

Number 

Fee» 

surfoce, 
Foet 

elev., 
Feet 

coll. 

PUNKFR    HILL    BASIN 

1N/03W-29N01 

S 

1291,0 

3-15-57 

235.0* 

1056.0 

5051 

CONTt 

4-15-57 
5-15-57 
6-15-57 

230.0* 
210.0* 
249.5 

1061.0 
1081.0 
1041.5 

1N/03W-29R01 

S 

1368.7 

10-30-56 
1-15-57 
2-16-57 
3-18-57 

380.9* 
306.0 
295.1 
293.4 

987.8 
1062.7 
1073.6 
1075.3 

3400 

1N/03W-30CO1 

s 

1355.6 

7-25-56 

10-25-56 

3-12-57 

247.3 
260.0 
260.7 

1108.3 
1095.6 
1094.9 

3200 

1N/03W-30N01 

s 

1235.6 

12-11-56 
12-25-56 

192.3 
191.4 

1043.3 
1044.2 

3200 

1N/03W-31A01 

s 

1269,8 

10-25-56 

12-13-56 

3-12-57 

222el 
223.6 
216.7 

1047.7 
1046.2 
1053.1 

3200 

lN/03W-31Bni 

s 

1229.1 

10-15-56 

11-15-56 

12-15-56 

1-15-57 

2-15-57 

190.0* 
189.0* 
186.4* 
186.0* 
179.7 

1039.1 
1040.1 
1042.7 
1043.1 
1049.4 

5051 

3-1T-57 

176.3 

1052.8 

3200 

3-15-57 

176.2 

1052.9 

5051 

4-15-57 

185.3* 

1043.8 

5-15-57 

179.7 

1049.4 

6-15-57 

183.2 

1045.9 

1N/03W-31K02 

s 

1174.7 

4-15-57 
5-15-57 

128.2* 
130.5* 

1046.5 
1044.2 

5051 

1N/03W-31LO2 

s 

1150.0 

10-15-56 
11-15-56 
12-15-56 
1-15-57 
2-15-57 
3-15-57 
4-15-57 
5-15-57 
6-15-57 

228.7* 
106.0 
120.0* 
101.7* 
98.4 
96.2 
107.7 
100.0 
104.4 

921.3 
1044.0 
1030*0 
1048.3 
1051.6 
1053.8 
1042.3 
1050.0 
1045.6 

5051 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-315 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER  HILL  BASIN 
1N/03W-51L03  S    1150«1 


1N/03W-31P01  S    1116*5 


1N/03W-32C01  S    1282.5 


1N/03W-32N02  5    1145«0 


1N/03W-34H01  S    1648.6 


1N/03W-34H06  S    1647,8 
1N/04W-16E03  S    1408,6 


10-15-56 

110.6 

1039< 

.5 

ll-i5=>56 

i09e7 

i040< 

»4 

12'-15-=56 

109*6 

1040. 

•  5 

1-15-57 

10  5.2 

1044 

.9 

2»15-5T 

101.7 

1048 

:4 

3-15-57 

99.0 

1031. 

il 

4-15-57 

105.2 

1044. 

.9 

5-15-57 

103.7 

1046. 

.4 

6-15-57 

108.3 

1041. 

.8 

10-25-56 

27.8 

1088 

.7 

12-13-56 

27.5 

1089 

»0 

3-11-57 

28. 1 

1088. 

.4 

9-17-56 

226.0 

1056 

>5 

10-15-56 

238.3 

1044 

►  2 

11-15-56 

238.0 

1C44. 

r5 

12-15-56 

237.2 

1045 

•  3 

1-15-57 

236.1 

1046 

.4 

2-15-57 

233.0 

1049 

»5 

3-l?-57 

225.7 

1056 

.8 

3-15-57 

225.7 

1056 

.8 

4-15-57 

230.5 

1052 

lO 

5-15-57 

232.0 

1050 

»5 

6-15-57 

234.8 

1047, 

.7 

2-19-57 

96.8 

1048, 

.2 

3-19-57 

94.6 

1050. 

.4 

4-09-57 

96.3 

1048, 

»7 

10-30-56 

96.3 

1552. 

i3 

12-06-56 

99.6 

1549. 

.0 

12-27-56 

99.5 

1549. 

»1 

1-15-57 

95.6 

i353< 

.0 

4-08-57 

51.6 

1597, 

.0 

8-28-56 

90.3 

1557, 

.5 

2-28-56 

202.1 

1206, 

.5 

3-29-56 

220.5 

1188, 

1 

4-20-56 

218.7 

1189, 

.9 

6-09-56 

220.3 

1188, 

3 

7-12-56 

209.0 

1199, 

6 

8-29-56 

213.6 

1195, 

0 

9-26-56 

224.8 

1183, 

8 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-3i6 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VAuLEr 


Stale  Well 

Number 

R.P.  olev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

etev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER    HILL    BASIN 

1N/04W-16E05  S    1408*( 
CONT. 


1N/04W-20N01    S         1350»9 


lN/04W-?3Kni    s         1295,6 


lN/04W-?3Mni    S         1295,2 


1N/04W-25A01    S         1295.6 


1N/04W-25D02    S         1242.8 


lN/04W-25Kni    S         1207,1 


1N/04W-25L01    S         1203,6 


1N/04W-25R01    S         1212,7 


10-2^-56 

11-27-56 

12-20-56 

3-08-57 

1-19-56 
3-02-56 
4-18-56 
6-09-56 
7-25-56 
9-12-56 
10-26-56 
12-14-56 
3-18-57 

10-25-56 

12-13-56 

3-12-57 

10-25-56 

12-13-56 

3-13-57 

7-06-56 
10-05-56 
11-02-56 

1-11-57 

12-13-56 
3-12-57 

10-25-56 

12-13-56 

3-12-57 

10-25-56 
12-13-56 

7-25-56 

9-12-56 

10-25-56 

12-13-56 

3-12-57 


210 
213 
213 
224 

265 
264 
267 
271 
273 
268 
268 
271 
2  72 

243 
243 
240 

239 
239 
235 

179 
182 
184 
188 

180 
175 

165 
166 

154 

140 
141 

158 
167 
169 
170 
166 


0 
5 
0 
8* 

5 
7 
2 
9 
4 
0 
7 
2 
0 

6 

0 
1 

4 
8 
2 

0 
0 

1 

0 

? 

0 

0 
3 
0 

7 
2 

6 
7 
2 
8 
9 


1198 
1195 
1195 
1183 

1065 
1066 
1063 
1059 
1057 
1062 
1062 
1059 
1058 

1052 
1052 
1055 

1055 
1055 
1060 

1116 
1113 
1111 

1107 

1062 
1067 

1042 
1040 
1053 

1062 
1062 

1054 
1045 
1043 
1041 
1045 


3200 


3200 


3200 


3200 


4104 


3200 
3200 

3200 
3200 


1N/04W-26E02    S         1236,2 


10-21-56      196.2 


1040*0 


3200 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-317 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    SANTA    ANA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKPR    HILL    BASIM 


lN/04W-"?6En2    S 

1?36,2 

n-20-56 

195*4 

CONT. 

12-20-56 

194.2 

1-28-57 

191*1 

3-12-57 

188*5 

1N/04W-'26F01    S  1238,3 

1N/04W-26M01    S  1200,7 

1N/04W-26N02    S  1193,7 

1N/04W-26P03    S  1173,5 


lN/04W--27Ani    S         1244,3 


1N/04W-27G01    S         1226,9 


1N/04W-27L01    S         1207,0 


3-12=57      180.0 


1040 

1042 
1045 
1047 

1058 


10-26»56 

170,0 

1030* 

.7 

12-14-56 

172.3 

1028, 

.4 

3-19-57 

160.0 

1040 

►  ? 

10-26-56 

163.7 

1030 

.0 

12-14-56 

164.6 

1029 

.1 

3-19^57 

194.4 

1039 

.3 

10-24-56 

146,0 

1027. 

•  5 

11-21-56 

146.2 

102t, 

.3 

12-20-56 

144.7 

1028< 

.8 

1-28-57 

139.7 

1033, 

.8 

2-27-57 

137,9 

1035, 

>6 

10-21-56 

198.5 

1045, 

t8 

10-21-56 

206.0* 

1038, 

•  3 

11-20-56 

200.0 

1044, 

.3 

12-20-56 

201.3 

104^, 

.0 

1-24-57 

203.0 

1041, 

•  3 

3-08-57 

200.0 

1044 

.3 

7-17-56 

200.0* 

1026, 

.9 

7-26-56 

1S8.0* 

1038, 

.9 

8-28-56 

193.2 

1033 

•  7 

8-28-56 

204.0* 

1022, 

.9 

9-19-56 

206.2* 

1020, 

.7 

10-23-56 

208*3* 

1018, 

•  6 

11-15-56 

193.1 

1033, 

.8 

11-15-56 

210,6* 

1016, 

.3 

12-20-56 

196.2 

1030, 

.7 

1-24-57 

187*9 

1039, 

.0 

2-28-57 

189,5 

1037, 

.4 

2-28-57 

';?0O,5* 

1026* 

4 

7-25-56 

166.4 

1040* 

6 

9-12-56 

171.1 

1035. 

9 

10-23-56 

177,5 

1029* 

5 

12-13-56 

180*3 

1026* 

,7 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-3li 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  vALLEy 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

FmI 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER    HILL    BASIN 


1N/04W-27L01    5 

1207,0 

3-1^-57 

179.0 

1028.0 

3200 

CONT. 

1N/04W-27M01    S 

1189.8 

l-lQ'-^fe 

143.5 

1046.3 

3200 

2-23-56 

142.2 

1047.6 

3-29^56 

145.5 

1044.3 

4-19-56 

143.4 

1046.4 

6-09-56 

150.6 

1039,2 

7-12-56 

156.2 

1033.6 

8-28-56 

159.8 

1030.0 

9-21=56 

164.0 

1025.8 

9-26-56 

174.0* 

1015.8 

10-20=56 

160.8 

1029.0 

10-23-56 

163.2 

1026.6 

12-20=56 

158.4 

1031.4 

1-24-57 

154.0 

1035.8 

2-28='57 

155.8 

1034.0 

2-28=57 

163.3* 

1026.5 

1N/04W-27M02    S 

1193,8 

4-19-56 

146.5 

1047.3 

3200 

1184,1 

7-12-56 

149.0 

1035.1 

3200 

1193,8 

8-17-56 

169.0 

1024.8 

3200 

8-20-56 

154.0 

1039.8 

8-28=56 

153.0 

1040.8 

9-26-56 

168.8* 

1025.0 

10-23=56 

154.2 

1039.6 

11-20=56 

154.1 

1039.7 

12-20-56 

153.5 

1040.3 

1-24-57 

149.4 

1044.4 

1N/04W-29E01    S 

1303,7 

10-26-56 

250.5 

1053.2 

3200 

1N/04W-29L01    S 

1249,3 

7-13-56 

199,4 

1049.9 

3200 

8-10=56 

199.2 

1050.1 

8-24-56 

200.0 

1049.3 

9-07-56 

200.0 

1049.3 

9-21-56 

199.7 

1049.6 

10-05-56 

199.8 

1049.5 

10-24-56 

200.1 

1049.2 

11-09-56 

200.3 

1049.0 

11-23=56 

200.4 

1048.9 

12-07-56 

200.4 

1048.9 

12-21=56 

200.6 

1048.7 

3-18-57 

199.2 

1050.1 

1N/04W-31A01    S 

1258,4 

9-07-56 

210.0 

1048.4 

3200 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-319 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER    HILL    BASIN 


lN/04W-"31Ani  S    125R,4 
CONTe 


1N/04W-32D03  S    1232.0 


1N/04W-32D04  S    1236.6 


1N/04W-32G02  S    1201.3 


10-24»56 

?10 

•  5 

1047 

.9 

11-09-56 

210 

.8 

in47 

,6 

ll-23'=56 

211 

»2 

104? 

b2 

7=1?=56 

182 

.7 

1049 

»3 

7-27=56 

183 

1046 

.8 

6-10^56 

184. 

•  4 

1047 

.6 

8«24=56 

194 

»8 

103?. 

»2 

8-28-56 

185< 

tO* 

104?. 

lO 

9^07-56 

195 

.6 

1036 

»4 

9-21-56 

185 

.8 

1046 

.2 

10-05-56 

186 

tl 

1045 

.9 

10-24-56 

185 

»9 

1046 

>1 

11-09-56 

185 

98 

1046 

92 

11-23-56 

185 

•  5 

1046 

•  5 

12-07-56 

185 

1,2 

1046 

.8 

12-21-56 

186< 

>3 

1045 

.7 

1-24-57 

179 

.8 

1052 

»2 

3-05-57 

186. 

16 

1045. 

i4 

3-05-57 

195 

i5* 

1036 

.5 

7-19-56 

187 

►  6 

1049 

.0 

7-27=56 

188. 

»3 

1048. 

.3 

8-10-56 

189 

»2 

1047 

.4 

8-28-56 

194. 

.8 

1041. 

•  8 

9-21-56 

196< 

>7 

10  39. 

,9 

10-24-56 

196. 

>0 

1040. 

.6 

11-23-56 

196. 

»6 

1040. 

»0 

12-21-56 

197. 

.7 

1038. 

.9 

1-24-57 

190. 

i4 

1046. 

.2 

3-05-57 

192. 

.0 

1044. 

)6 

l-l'!^-56 

151. 

.7 

1049. 

»6 

1-27-56 

151. 

►  1 

1050. 

>2 

2-10-56 

150. 

>2 

1051. 

.1 

3-0  2-56 

151. 

.1 

10  50. 

»2 

3-16-56 

150, 

>8 

1050. 

»5 

3-29-56 

151, 

.5 

1049, 

8 

4-^19-56 

151. 

.6 

1049, 

.7 

5-04-56 

152. 

.0 

1049, 

3 

6-09-56 

153. 

i2 

1048, 

1 

6-29-56 

155, 

.3 

1046, 

0 

7-13-56 

156. 

.8 

1044, 

5 

7-27-56 

157< 

4 

1043, 

9 

8-10-56 

157, 

.5 

1043, 

8 

3200 


1200 


3200 


3200 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-320 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  vALlEy 


Oist.  R.P. 

Water 

A>au 

State  Well 

R.P.  eUv., 

Dale 

to  water 

surface 

Agy. 
data 

Number 

Feet 

surface. 
Feat 

elev., 
Feet 

coll. 

BUNKER    HILL    BASIN 

1N/04W-32G02 

5 

1201.3 

9-07-56 

158.0 

1043.3 

3200 

CONT. 

9-21-56 
10-05-56 
10-24-56 
10-24-56 
11-09-56 
11-23-56 
12-07-56 
12-21-56 

3-18-57 

158.2 
158.8 
157.9 
158.9 
159.1 
159.2 
159.0 
159.2 
156.0 

1043.1 
1042.5 
1043.4 
1042.4 
1042.2 
1042.1 
1042.3 
1042.1 
1045.3 

1N/04W-32Q02 

S 

1168.9 

7-26-56 

9-13-56 

10-26-56 

12-14-56 

3-18-57 

130.8 
131.0 
132.3 
133.8 
130.1 

1038.1 
1037.9 
1036.6 
1035.1 
1038.8 

3200 

1N/04W=33M01 

S 

1161e4 

7-26-56 

9-13-56 

10-26-56 

12-14-56 

3-18-57 

121.1 
123.2 
123.6 
124.1 
122.9 

1040.3 
1038.2 
1037.8 
1037.3 
1038.5 

3200 

1N/04W-34D01 

s 

1154.4 

7-25-56 

9-13-56 

10-26-56 

12-14-56 

3-19-57 

113.5 
113.6 
116.2 
117.0 
116.6 

1040.9 
1040.8 
1038.2 
1037.4 
1037.8 

3200 

1N/04W-34G01 

s 

1142.0 

10-2^-56 

11-20-56 

12-20-56 

1-24-57 

3-01-57 

3-01-57 

1?0,4 
121.6 
117.6 
111.1 
113.0 
130.0* 

1021.6 
1020.4 
1024.4 
1030.9 
1029.0 
1012.0 

3200 

1N/04W-34G03 

s 

1129,4 

9-26-56 

10-23-56 

11-20-56 

12-20-56 

1-24-57 

3-01-57 

3-01-57 

133.0 
110.2 
110.0 
106.3 
98.7 
97.2 
116.9* 

996.4 
1019.2 
1019.4 
1023.1 
1030.7 
1032.2 
1012.5 

3200 

lN/04W-34Hn3 

5 

1145.6 

7-25-56 

108.2 

1037,4 

3200 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-321 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA  ANA  VALLEY 


State  Weir 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

PUMKPR    HILL    BASK 


1N/04W-34H03  S 
CONT. 


1145.6 


1N/04W=35C01  S    1162,6 


1N/04W-35C02  S    1167»5 


lN/04W'-35Cn3  S    1168*2 


lN/04W<-35e02    S         1129*8 


1N/04W-35J02    S         1123*4 


1N/04W-35L01    S         1130.3 


9-1^-56 

111.5 

1034( 

►  1 

10-26-56 

112*6 

1033( 

»0 

12-14-56 

113.7 

1031, 

»9 

10-24-56 

137.6 

1025, 

.0 

11-21=56 

138.2 

1024, 

.4 

I2«2n»56 

136.9 

1025, 

.7 

2-^21^51 

128.9 

1033, 

.7 

10-24''?6 

141.2 

1026, 

i3 

11«21=56 

141.8 

1025, 

.7 

12-20-56 

140.0 

102T, 

i5 

ln-=24»56 

142.0 

1026, 

k2 

ll-21="56 

142*0 

1026, 

k2 

12=20-56 

140*2 

in28. 

»0 

l-28''57 

136.4 

1031 

»8 

2-27-57 

134.8 

1035, 

.4 

2-27-57 

152.8* 

1015, 

.4 

10-26-56 

101.7 

1028 

»1 

12-14-56 

102.0 

1027, 

.8 

3-19-57 

97.8 

1032. 

.0 

10-26-56 

97.0 

1026, 

.4 

12-14-56 

97.6 

1025 

.8 

3-19-57 

97*4 

1026 

.0 

ll-0?=56 

113.3 

1017, 

•  0 

11-09-56 

116.4 

1013 

.9 

11-16-56 

115.5 

1014, 

.8 

11*23-56 

114.5 

1015, 

.8 

11-30-56 

115.9 

1014, 

»4 

12*07-56 

115.4 

1014, 

.9 

12-14-56 

110.3 

1020, 

>0 

12-21-56 

109.9 

1020, 

.4 

12-28-56 

109.5 

1020, 

•  8 

l«ri4-57 

108.7 

1021, 

>6 

i~n-57 

104.2 

1026, 

.1 

1-18-57 

103.2 

102?, 

.1 

1-25-57 

101.7 

1028, 

.6 

2-01-57 

101.6 

1028< 

.7 

2-08-57 

103.5 

1026  < 

8 

2-18-57 

101.4 

1028, 

»9 

2-25-57 

97.8 

1032. 

.5 

3200 


3200 


3200 


3200 


i200 


3200 


5720 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-322 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WtLLS 

UPPFR    SANTA    ANA    VALLEY 


Dill.  R.P. 

Water 

State  Well 

R.P.  elev., 

Dots 

to  water 

surface 

Agy. 
dato 

Number 

Feet 

surface, 
Feet 

elev.. 
Feet 

coll. 

BUNKER    HILL    BASIN 

1N/04W-35L01    S 

1130.3 

3-m-57 

98.8 

1031.5 

5720 

CONT. 

3-08^57 

98.0 

1032.3 

3-15-57 

100.1 

1030.2 

3-22==57 

100.7 

1029.6 

3-29-57 

103.1 

1027.2 

4-05-57 

105.4 

1024.9 

4-12-57 

106.3 

1024. 0 

4-19-57 

108.5 

1021.8 

4-26-57 

104.3 

1026.0 

5-03-57 

108.0 

1022.3 

5-11-57 

109.8 

1020.5 

5-17-57 

109.2 

1621.1 

5_24-57 

103.5 

1026.8 

5-31-57 

109.1 

1021.2 

6-07-57 

116.0 

1014.3 

6»i4-57 

113.4 

1016.9 

6-21-57 

121.8 

1008.5 

6-28-57 

123.1 

1007.2 

7-05-57 

125.2 

1005.1 

7-12=57 

127.1 

1003.2 

7-19-57 

125.6 

1004.7 

1N/04W~35M03    S 

1122.7 

10-2^-56 

126.1 

996.6 

3200 

11-21-56 

108.0 

1014.7 

12-20-56 

104.0 

1018.7 

1-24-57 

94.1 

1028.6 

3-01-57 

94.6 

1028,1 

3-01-57 

114.1* 

1008.6 

4-12-57 

122.0* 

1000.7 

lN/04W-36eoi    S 

1134.2 

10-30-56 

77.1 

1057.1 

3400 

12-16-56 

80.2 

1054.0 

12-27-56 

81.8 

1052,4 

1-16-57 

82.2 

1052.0 

2-19-57 

80.3 

1053.9 

3-19-57 

78.0 

1056.2 

4-10-57 

77.5 

1056.7 

1N/04W-36F03    S 

1132.2 

10-26=56 

94.8 

1037.4 

3200 

12-14-56 

94.0 

1038.2 

3-19-57 

93.0 

1039.2 

1N/04W"=36F08    S 

1142,9 

7-06-56 

115.8 

1027,1 

4104 

10-05-56 

103.0 

1039.9 

11-02-56 

102.0 

1040.9 

*      Questionoble  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-323 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feel 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BUNKER  HILL  BASIN 

1N/04W-36F08  S    1142.9 
CONTs 


lN/04W"36Gn3  S    1152*9 


1N/04W-36H06  S    1158.8 


1N/04W-36K04  S    1121*0 


1N/04W~36K07  S    1120,0 


1N/04W»36G01  S    1098,9 
LYTLE  BASIN 
lN/04W=31Pn3  S    1208,8 


12-07-56 

i-n-ST 

2"07-57 
3-'08='57 
5-03-5T 

10-25=56 

12-13-56 


l0"05-=56 
11=»02»56 
12=07-56 
1-11-57 
2-07=57 
3=08=57 
4-12'"57 
5«03=57 
6-06=57 

7=06-56 

9-0T-56 

10-05-56 

11-02=56 

12-07=56 

i-n=57 

3-03=57 
3-08-57 
4-12=57 

7-06-56 

10-05=56 

11-02=56 

12-07=56 

1-11=57 

2-07=57 

5-03=56 

80207 


102 
102 
102 
102 
103 

107 

107 

117 

118 
114 
110 
109 
107 
115 
117 
117 

79 
81 
80 
81 
81 
81 
83 
80 
82 


87 


87 
81 


3 
1 

1 
7 
3 
9 
0 

0* 

0 

0 

5 

1 

5 


50«6 


1040 
1040 
1040 
1040 
1039 

1045 
1045 

1041 
1040 
1043 
1048 
1049 
1031 
1043 
1041 
1041 

1042 
1039 
1040 
1039 
1039 
1039 
1037 
1040 
1039 

954 
1033 
1032 
1031 
1032 
1038 


1048.3 


8-02-56 

2 98 •2* 

910.6 

9-02=56 

299.5* 

909.3 

10=02=56 

304.1* 

904.7 

11-02-56 

253.4 

955.4 

12-02=56 

252.2 

956.6 

4104 


3200 

4104 


4104 


4104 


3400 


3700 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-324 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WbLLS 

UPPER    SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dots 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feel 

Water 

surface 

elev., 

Feel 

Agy. 
data 
coll. 

LYTLF  BASIN 

1N/04W-51P05  S 
CONT« 


1208.8 


lN/04W-'?2Nni  S    1186.9 


lN/05W-15Kni  S    1598.9 


1N/05W-15O01  S    1595.3 


1N/05W-1500  2  S    1590.9 


l-0?-57 

799. 5» 

909.3 

2-02-57 

244.2 

964.6 

3-02-57 

245»2 

963.6 

4-02^57 

260«2* 

948.6 

5-02-57 

250.1 

958.7 

6-0  2-57 

245.0 

963.8 

7-17-56 

151.5 

1035.4 

7-27-56 

152.0 

1034.9 

8-20^56 

152.8 

1034.1 

8-24^56 

153.7 

1033.2 

9-07-56 

154.2 

1032.7 

9-21^56 

154.6 

1032.3 

10-05-56 

154.9 

1032.0 

10-24-56 

155.0 

1031.9 

11-09-56 

156.0 

1030.9 

11-23-56 

155.0 

1031.9 

12-07-56 

154.8 

1032.1 

12-21-56 

154.9 

1032.0 

8-n?»56 

352.7 

1746.7 

9-06-56 

361.8 

1237.1 

10-04-56 

363.6 

1235.3 

11-02-56 

366.7 

1232.2 

12-04»56 

365. n 

1233.9 

1-03-57 

364.9 

1234.0 

2-05=57 

365.1 

1233.8 

3-04-57 

364.9 

1234.0 

4-04-57 

365.1 

1233.8 

5-06-57 

367.1 

1231.8 

5-30-57 

365.6 

1733.3 

7-02-57 

368.2 

1230.7 

8-07-56 

381.5 

1213.8 

9-06=56 

418.3 

1177.0 

10-04-56 

DR.O 

8-07-56 

376.1 

1214.8 

9-06-56 

413.2 

1177.7 

10-04-56 

393.6 

1197.3 

11-07-56 

418.6* 

1172.3 

12-04-56 

397.9 

1193.0 

1-03-57 

398.9 

1192.0 

2-05-57 

398.4 

1192.5 

3.04-57 

398.0 

1192.9 

3700 


3200 


4706 


4706 


4706 


*      Questionable  meosurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-325 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feel 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Wafer 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
dato 
coll. 

LYTLE  BASIN 

1N/05W-15OO2  S    1590»9 
CONT. 


1N/05W=22A01  S    1549.8 


1N/05W-22F02  S    1583^2 


1N/05W-23K01  S    1455«9 


4«04«57  399.2 

5-06-57  403»9 

5-30-57  4G5»5 

7-03-57  409t6 


S»n?='56 

9-06'=56 

10«04«56 

11-02=56 

l2-»04==56 

1-03-57 

2»05"57 

3-04-'57 

4-.04-57 

5-06-57 

5«30=57 

7-0  2-57 

8-0?-56 

9-06=56 

10-04-56 

11-02-56 

12-04-56 

1-03-57 

2*05-57 

3»04-57 

4-04-57 

S-06«=57 

5=3n„57 

7-03-57 

8-0^-56 

9-06-56 

10-04-56 

11-02-56 

11-29-56 

1-03-57 

2-05-57 

3*04='57 

4*04-57 

5*0S-57 

§-3n«57 

7-02-57 


3  72e8* 

382  4  1* 

386.7* 

351.6 

385.6* 

357.8 

356.7 

358*5 

7* 
419,1* 
361.1 
419.6* 

330 

359 
367 
372 
378 
360 
339 
363 
352 
336 
337 
352 

285 
292 
296 
295 

2T1 
298 
2?1 
270 
296 
301 
362 
30? 


5* 

6* 

2* 

0* 

7* 

9 

0* 

6* 

4 

6 

2* 

0* 

6* 
5# 

4« 

0 

4* 

4 

5 

3* 

2* 
6* 
2* 


1191 

list 

1185 

1181 

1177 
1167 
1163 
1198 
1164 
1192 
1193 
1191 
1144 
1130 
1188 
1130 

1?52 
1223 
1215 
1211 
1205 
1222 
1243 
1220 
1230 
1246 
1245 
1231 

1170 
1163 
1159 
1160 
1184 
1157 
1184 
1185 
1159 
1154 
1153 
1148 


4706 


470  6 


4706 


4706 


1N/05W-23P04  S 


1470eO 


8-.01-56   346.0* 


1124.0    3711 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-326 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WcLLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 

data 

State  Well 

R.P.  olev., 

Date 

to  woter 

surface 

Number 

Feet 

surface, 
Feet 

elev.. 
Feel 

coll. 

LYTLF  PASTN 

1N/05W-'?3P04  S 
CONT, 


1470*0 


lN/05W»?5Fni  S    1583*4 


1N/05W-25E02  S    1367«5 


1N/05W-26AO1  S    1402.0 


8-31-56 

?40e0 

1230. 

0 

10-01-56 

232*0 

1238. 

0 

10-31 -=56 

231.0 

1239. 

0 

11-30-56 

228.0 

1242. 

0 

1«02'=57 

333.0* 

1137. 

0 

1-31-57 

235.0 

1235. 

0 

3-01°57 

340.0* 

1130. 

0 

4-01-57 

227.0 

1243i 

0 

5-01-57 

228.0 

1242. 

0 

5-31^57 

226.0 

1244. 

0 

7-01 -5T 

326.0* 

1144. 

0 

8«0i-56 

308.0* 

1075. 

4 

8-31-56 

320.0* 

1063. 

4 

10-01-56 

327.0* 

1056. 

4 

10-31-56 

336.0* 

1047. 

4 

11-30-56 

326.0* 

1057. 

4 

l-02«=57 

334.0* 

1049. 

4 

1-31-57 

297.0 

1086. 

4 

3-01-57 

289.0 

1094. 

>4 

4-01-57 

273.0 

lllOi 

4 

5-01-57 

277.5 

1105, 

.9 

5-31-57 

272.0 

nil. 

.4 

7-01-57 

327.0* 

1056, 

.4 

8-09-56 

284.3 

1083, 

»2 

9-02-56 

290.2 

1077, 

(3 

10-02-56 

289.1 

1078 

.4 

11-02-56 

291.4 

1076 

il 

12-02-56 

309.1* 

1058 

.4 

1-02-57 

290.2 

1077 

•  3 

2-02-57 

279.1 

1088 

•  4 

3-02-57 

280.6 

1086 

i9 

4-02-57 

302.0* 

1065 

.5 

5-0  2-57 

282.0 

1085 

.5 

6-02-57 

315.1* 

1052 

.4 

8-01-56 

250,0* 

1152 

.0 

8-31-56 

243.0 

1159 

.0 

10-01-56 

230.0 

1172 

.0 

10-31-56 

226.0 

1176 

.0 

11-30-56 

229.0 

1173 

.0 

1-02-57 

234.0* 

1168 

.0 

1-31-57 

233.0 

1169 

.0 

3-01-57 

227.0 

1175 

.0 

3711 


3  Til 


3700 


3711 


*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


6-327 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    AMA    VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

to  water 

surface, 

Feet 

surface 
elev., 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

LVTLE    BASIN 

1N/05W-26A01 

S 

1402.0 

4-01-57 

?24*0 

1178.0 

3711 

CONT* 

5-01-5? 
5-31-5? 

7-01-57 

222*0 
222*0 
256*0* 

1180*0 
1180*0 
1146.0 

1N/05W-26A03 

S 

1398.0 

8-01-56 

8-31-56 

10-01-56 

10-31-56 

11-30-56 

1-0  2-57 

1-31-5? 

3-01-5? 

4-01-5? 

5-01-57 

5-31-5? 

7-01-57 

255*0* 
363*0* 
266*0* 
264*0* 

276*0* 

2?8«0* 

238*0 

235*0 

253.0 

254.0 

258.0 

265*0 

1143.0 
1035.0 
1132.0 
1134*0 
1122.0 
1120.0 
1160.0 
1163.0 
1145.0 
1144.0 
1140.0 
1133.0 

3711 

1N/05W-36J03 

s 

1262.4 

8-02-56 

9-02-56 
10-02-56 
11-02-56 
12-02-56 

1-02-5? 

2-02-5? 

3-02-5? 

4-02-5? 

5^0  2-57 

6-02-5? 

300.3* 

300.6* 

306*3* 

303*6* 

261.1 

303*6* 

294.9* 

296.9* 

290.1* 

290.1* 

308.0* 

962.1 
961.8 
956.1 
958.8 
1001.3 
958.8 
967.5 
965.5 
972.3 
972.3 
954.4 

3700 

1N/05W-36RO1 

s 

1248.2 

8-13-56 

9-24-56 

9-24-56 

10-24-56 

11-23-56 

12-17-56 

1=»24^57 

285*0 

3  57*0* 

285*0* 

293*0 

289.0 

287,0 

2  85*0 

963.2 
891.2 
963 . 2 
955.2 
959.2 
961.2 
963.2 

3200 

LOWER    CAJON    BASIN 

80209 

2S/08W-16A01 

s 

679,2 

12-06-56 

85*0 

594.2 

3100 

2S/08W-16C01 

s 

684.0 

12-04-56 
4-0  5-57 

83*5 
60*5 

600.5 
623.5 

3100 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-328 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.,                              „   , 
Date 
Feet                 ! 

1 

Ditt.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water                        . 

surface                       j^/" 
,                                 data 
elev.,                             „ 

Feet                        ""• 

DEVIL  CANYON  BA<;IN 
1N/04W-07F01    S         1622,0 


8n2l0 


1N/04W-08M01  S    1531.2 


1N/0AW-08P01  S    1478,2 


1N/0AW-14R08  S    1409.1 


1N/04W-16E01  S    1412.0 


1N/04W-16E02  S    1404,8 


7-l?-56 

259, 

2» 

n62* 

8 

8-28-56 

279. 

0* 

1543, 

0 

8-28-56 

243* 

4* 

1378, 

6 

9-07-56 

279. 

0* 

1343. 

0 

9-27-56 

280. 

5* 

1541, 

5 

10-23-56 

281i 

2* 

1540. 

8 

11-20-56 

281i 

6* 

1540. 

4 

12-12-56 

225i 

5 

1396. 

5 

1-24-57 

233i 

8 

1588. 

2 

3-08-57 

258i 

0* 

1564. 

0 

7-25-56 

230, 

5 

1300, 

.7 

9-12-56 

231< 

.7 

1299. 

.5 

10-26-56 

232. 

5 

1298. 

.7 

12-12-56 

233. 

0 

1298. 

.2 

3-08-57 

237. 

.2 

1294, 

.0 

9-12-56 

239, 

.0 

1259, 

.2 

10-26-56 

241( 

.3 

1236. 

.9 

12-12-56 

241. 

.8 

1236. 

.4 

3-13-57 

241. 

.3 

1236. 

.9 

10-25-56 

12, 

.7 

1396, 

.4 

12-13-56 

12 

»0 

1597 

il 

3-12-57 

12. 

i8 

1596 

.3 

7-l?-56 

214 

.0 

1198 

.0 

8-29-56 

215 

.6 

1196 

►  4 

9-20-56 

223 

»8 

1188 

.2 

10-23-56 

214 

►  5 

1197 

•  5 

11-27-56 

218 

i2 

1195 

•  8 

12-20-56 

225 

•  4 

1186 

•  6 

1-24-57 

227 

lO 

1185 

•  0 

3-08-57 

224 

.4 

1187 

.6 

7-12-56 

218 

•  0 

1186 

•  8 

8-29-56 

210 

*8 

1194 

.0 

9-26-56 

221 

.0 

1183 

.8 

10-23-56 

209 

.4 

1195 

.4 

11-27-56 

211 

.8 

1193 

.0 

12-20-56 

212 

.3 

1192 

.5 

1-24-57 

208 

.9 

1195 

.9 

3-08-57 

212 

•  6 

1192 

.2 

3200 


3200 


3200 


32^0 


3200 


3200 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-329 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  AiMA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Woler 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

DEVIL  CANYON  BASIN 
1N/04W-23A01  S 

YUCAIPA  BASIN 
BEAUMONT  BASIN 
3S/01E-06M01  S 


1319,4 
1319,2 


2588,8 


2S/01W~01E02  S    4350,0 


2S/01W-02jni    S        4300,0 


10-25-56 
12-13-56 

80211 

80212 


197.5 
198.3 


1121.9 
1120.9 


2-0^-56 

312, 

.0 

2276, 

.8 

3-30-56 

311< 

>9 

2276, 

»9 

5-25-56 

312i 

» t 

2276, 

•  6 

7-27-56 

313< 

)6 

2275, 

.0 

9-28-56 

3 1 3  < 

.8 

2275, 

»0 

11-30-56 

314, 

»6 

2274, 

>2 

1-25-57 

315, 

>n 

2273, 

.8 

3-29-57 

315, 

( 2 

2273. 

.6 

6-24-57 

316, 

k2 

121-1 . 

^h 

8-10-56 

179, 

»0* 

4171, 

.0 

9-19-56 

172, 

,0* 

4178, 

.0 

12-28-56 

35 

»2* 

4314, 

.8 

1-03-57 

34 

i7* 

4315 

.3 

1-11-57 

32, 

>0* 

4318, 

»0 

1-17-57 

29, 

►  8* 

4320, 

.2 

1-22-57 

26, 

»3* 

4323, 

.7 

2-04-57 

26, 

.0* 

4324, 

.0 

2-14-57 

19, 

»0* 

4331, 

.0 

2-21-5T 

18, 

^\* 

4331, 

.9 

2-27-57 

17, 

>3* 

4332, 

.7 

3-06-57 

16, 

i7 

4333, 

»3 

4-08-57 

68, 

lO* 

4282, 

»0 

4-22-57 

80, 

t3* 

4269, 

.7 

5-01-57 

92, 

.2* 

4257, 

.8 

5-16-57 

113. 

lO* 

4237, 

.0 

6-03-57 

117 

i2* 

4232, 

.8 

6-17-57 

125, 

.3* 

4224, 

.7 

7-03-57 

135, 

»6* 

4214, 

i4 

7-17-57 

146, 

►  4* 

4203, 

.6 

7-31-57 

160, 

►  0* 

4190, 

.0 

8-08-56 

66, 

»6* 

4233, 

>4 

9-19-56 

73, 

>7* 

4226, 

.3 

12-28-56 

22, 

»6 

4277 1 

•  4 

1-03-57 

20, 

.2 

4279. 

i8 

1-11-57 

18, 

»8 

4281. 

.2 

1-17-57 

17, 

^^ 

4282. 

.7 

3200 
3200 


5713 


5401 


5401 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-330 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

A9V- 
data 
coll. 

PFAUMONT  BASIN 

2S/01W-02jni  S 
CONT. 


4300«n 


2S/01W-n2Kni  S    4235,0 


2S/01W-02K02  S    4080,0 


1-22-57 

17.2 

4282.8         5401 

2-04-57 

16»1 

4283.9 

2-16-57 

14,5 

4285.5 

2-21-57 

14.0 

4286,0 

2-27-57 

13.7 

4286.3 

3-06-57 

12*0 

4288*0 

3-20-57 

9.5 

4290*5 

4-08-57 

6*5 

4293*5 

4-22-57 

8*2 

4291.8 

5-01-57 

9*4 

4290.6 

5-16-57 

10.5 

4289.5 

6-03-57 

64.5* 

4235.5 

6-17-57 

73*2* 

4226*8 

7-03-57 

90*1* 

4209.9 

7-17-57 

97.2* 

4202.8 

7-31-57 

103*5* 

4196.5 

8-08-56 

71,0* 

4164,0         5401 

9-19-56 

84*4* 

4150.6 

12-28-56 

54*1 

4180.9 

1-03-57 

54*1 

4180.9 

1-11-57 

53*0 

4182.0 

1-17-57 

51*3 

4183.7 

1-27-57 

50.2 

4184,8 

2-04-57 

50*0 

4185,0 

2-16-57 

45*1 

4189,9 

2-21-57 

43*5 

4191,5 

2-27-57 

42*1 

4192,9 

3-06-57 

41*0 

4194,0 

3-20-57 

34*4 

4200,6 

4-08-57 

26*8 

4208,2 

4-22-57 

25*7 

4209*3 

5-01-57 

25.3 

4209*7 

5-16-57 

28*5 

4206*5 

6-03-57 

31*2 

4203,8 

6-17-57 

41.4* 

4193,6 

7-03-57 

54,7* 

4180.3 

7-17-57 

59*6* 

4175,4 

7-31-57 

68*0* 

4167,0 

8-08-56 

90*0 

3990,0         5401 

9-19-56 

212*9* 

3867,1 

12-28-56 

160.5* 

3919,5 

1-03-57 

129*3 

3950,7 

1-11-57 

127.1 

3952,9 

'      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-331 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

to  water 
surface, 

surface 
elev.. 

Agy. 
data 
coll. 

Feet 

Feet 

BEAUMONT    BASIN 

2S/01W'-02K02    S 

4080.0 

1-17=57 

126.3 

3953*7 

5401 

CONTs 

1-22-57 

140.3* 

3939.7 

2-.04»57 

220.4* 

3859.6 

2-16=57 

215.7* 

3864*3 

2-21=57 

167t0 

3Q13.0 

2-27-57 

151.2 

3928.8 

3-20=57 

131*6 

3948.4 

4-08=57 

115*0 

3965*0 

4-22=57 

106.2 

3973*8 

5-01=57 

103.2 

3976.8 

5-16=57 

97.3 

3982*7 

6-03=57 

127*0* 

3953*0 

6-17=57 

115*3* 

3964.7 

7-03=57 

137.1 

3942*9 

7-17=57 

260*6* 

3819.4 

7-31=57 

168*2 

3911*8 

2$/0lW-02P01    S 

4160.0 

8-08=56 

71.0* 

4089.0 

5401 

9-l<?-56 

71.4* 

4088.6 

12-28=56 

53*7 

4106.3 

1-03=57 

44.3 

41 15*7 

1-11-57 

32.2 

4127.8 

1-17=57 

31.5 

4128.5 

1-22-57 

31*3 

4128.7 

2-04=5? 

27.8 

4132.2 

2-14=57 

23*1 

4136.9 

2-21=57 

21*2 

4138.8 

2-27=57 

19.0 

4141*0 

3-06=57 

18.2 

4141.8 

4-08=57 

13*6 

4146*4 

4-22-57 

17*7 

4142.3 

5-01=57 

19.7 

4140.3 

5=16=57 

23*6 

4136.4 

6=03=57 

42.0* 

4118.0 

6-17-57 

45*4* 

4114.6 

7-03-57 

49*2* 

4110*8 

?>17=57 

54.1* 

4105,9 

7-31-57 

59*5* 

4100.5 

2S/01W-03KO1    S 

2642.8 

11-30-56 

361*5 

2281,3 

5713 

2S/01W-03K02    S 

2642,0 

8-10=56 

476*2* 

2165.8 

5401 

2641,4 

n-30-56 

158.1 

2283.3 

5713 

2S/01W-03K03    S 

2634.3 

2-03-56 

341.1 

2293.2 

5713 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


6-332 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WcLLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


Disl.  R.P. 

Water 

A_,, 

State  Well 

R.P.  elev.. 

Date 

to  water 

surface 

Agy. 
data 

Number 

Feet 

surface, 
Feet 

elev.. 
Feel 

coll. 

BEAUMONT    RAStN 

2S/01W-03Kn3    S 

2634.3 

3-30-56 

345.5 

2288.8 

5713 

CONT. 

2634,4 

8-10-56 

438.0* 

2196.4 

5401 

9-17-56 

447.7* 

2186.7 

2634,3 

10-30-56 

350.2 

2284.1 

5713 

2634.4 

12-28»56 

391.5 

2242.9 

5401 

1-03-57 

397.0 

2237.4 

1-11-57 

386.3 

2248.1 

1-17-57 

383.1 

2251.3 

1-22-57 

347.6 

2286.8 

2634*3 

1-25^57 

349.7 

2284.6 

5713 

2634,4 

2-0?-57 

347.6 

2286.8 

5401 

2-14-57 

350.0 

2284.4 

2-27=.57 

354.5 

2279.9 

as/oiw-iojoi  s 

3660,3 

8-08-56 

1.89.0* 

3471.3 

5401 

9-19-56 

198.3* 

3462.0 

12-28-56 

173.1* 

3487,2 

1-03-57 

162.2 

3498.1 

1-11-57 

147.3 

3513.0 

1-17-57 

147,3 

3513.0 

1-22-57 

146.2 

3514.1 

2-04-57 

142.5 

3517.8 

2-15-57 

139.0 

3521.3 

2-21-57 

170.5* 

3489.8 

2-27-57 

143.0 

3517.3 

3-07-57 

176.7* 

3483.6 

4-08-57 

164.4* 

3495.9 

4-16-57 

183.0* 

3477.3 

4-22-57 

164.4 

3495.9 

5-01-57 

202.1* 

3458.2 

5-16-57 

179.0 

3481.3 

6-03-57 

190.0* 

3470.3 

6-17-57 

169.7 

3490.6 

7-03-57 

178.3* 

3482.0 

7-17-57 

176.1* 

3484.2 

2S/01W-?2Gni    S 

3045.4 

8-nq-56 

156.6 

2888.8 

5401 

9-18-56 

146.3 

2899.1 

12-28-56 

152.2 

2893.2 

1-03-57 

151.1 

2894.3 

1-11-57 

151.0 

2894.4 

1-17-57 

150.7 

2894.7 

1-22-57 

150.0 

2895.4 

2-04-57 

149.1 

2896.3 

2-14-57 

149.0 

2896.4 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevotion 


G-333 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


D!st.  R.P. 

Water 

Slate  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

to  water 

surface. 

Feet 

surface 
elev.. 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BPAUMONT    BASIN 

2S/01W-22G01    S 

3045,4 

2»2l-57 

149«0 

2896.4 

5401 

CONTe 

2-27-57 

148*7 

2896.7 

2S/01W-22H01    S 

3160*0 

8«n8«56 

108*6* 

3051.4 

5401 

9-17-56 

99«1 

3060.9 

12-28-56 

204*2* 

2955.8 

1-03-57 

152.2 

3007.8 

1-11-57 

148.3 

3011*7 

1-17-57 

142*2 

3017.8 

1-22-57 

122*0 

3038.0 

2-04-57 

112*1 

3047.9 

2-16-57 

104.7 

3055.3 

2-21-57 

103.4 

3056.6 

2-26-57 

101.7 

30  58,3 

3-06-57 

127.0 

3033,0 

4-08-57 

265*3* 

2894.7 

4-16-57 

280*3* 

2879.7 

4-22-57 

245*5* 

2914.5 

5«01-57 

252*0* 

2908.0 

5-16-57 

224.0* 

2936.0 

6-03-57 

218.0* 

2942.0 

6-17-57 

212*0* 

2948,0 

7*03-57 

227.0* 

2933.0 

7-17-57 

226.1 

2933*9 

2S/01W-22H02    S 

3120,0 

8-08-56 

108.6* 

3011.4 

5401 

9-17-56 

96.5 

3023.5 

12-28-56 

204*3* 

2915.7 

1-03-57 

152.2 

2967.8 

1-11-57 

148.3 

2971.7 

1-17-57 

142.2 

2977.8 

1-22-57 

122.0 

2998.0 

2-04-57 

112.1 

3007.9 

2-16-57 

104*7 

3015.3 

2-21-57 

103.4 

3016,6 

2-26-57 

101.7 

3018.3 

3-06-57 

127.0* 

2993.0 

4-08-57 

313.3* 

2806.7 

4-16-57 

346.4* 

2773.6 

4-22-57 

278.7* 

2841.3 

5-01-57 

281.6* 

2838*4 

5-16-57 

266.7* 

2853*3 

6-03-57 

250*5* 

2869.5 

6-17-57 

137.2 

2982*8 

7-03-57 

157.6 

2962.4 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


6-334 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


Disl.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

State  Well 

R.P.  elev.. 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elev.. 
Feet 

coll. 

BEAUMONT    BASIN 

2S/01W-22H02    S 

3I2O4C 

7-17-57 

315.2* 

2804.8 

5401 

CONTt 

2S/01W-22MO1    5 

2955.0 

8-0^-56 

129.? 

2825.8 

4-103 

9-05-56 

125.9 

2829.1 

10-26-56 

127.0 

2828.0 

12-06-56 

126.6 

2828.4 

l-n-57 

125.0 

2830.0 

2-05-57 

129.6 

2825.4 

3-11-57 

124.1 

2830.9 

4-29-57 

123.4 

2831.6 

6-03-57 

123.6 

2831.4 

7-05-57 

128.8 

2826.2 

2S/01W-22M02    S 

2942.9 

2-29-56 

118.8 

2824.1 

4103 

10-26-56 

123.8 

2819.1 

10-26=56 

123.8 

2819.1 

4-29-57 

116.8 

2826.1 

4-29-57 

116.8 

2826.1 

2S/01W=23D01    S 

3200.0 

8-08-56 

190.0 

3010.0 

5401 

9-17-56 

154.5* 

3045.5 

12-28-56 

201.2 

2998.8 

1-03-57 

196.1 

3003.9 

1-11-57 

194.7 

3005.3 

1-17-57 

190.8 

3009.2 

1-22-57 

181.7 

3018.3 

2-04-57 

170.0 

3030.0 

2-16-57 

161.3 

3038.7 

2-21-57 

160.0 

3040.0 

2-26-57 

158.1 

3041.9 

3-06-57 

157.0 

3043.0 

4-08-57 

171.6 

3028.4 

4-22-57 

176.4 

3023.6 

5-01-57 

181.2 

3018.8 

5-16-57 

182.1 

3017.9 

6-03-57 

180.4 

3019.6 

6-17-57 

172.7 

3027.3 

7-03-57 

179.7 

5020*3 

7-17-57 

191.3 

3008.7 

2S/01W-34M01    S 

2657.8 

2-03-56 

352.2 

2305.6 

5713 

3-30-56 

352.2 

2305.6 

5-25-56 

353.2 

2304.6 

7-27-56 

355.1 

2302.7 

9-27-56 

356.4 

2301.4 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-335 


BEAUMOMT  BAStN 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SAiMTA    ANA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

2S/01W-34M01  S 
CONT« 


2S/01W°'34001  S 


2S/02W-25BO1  S 


3S/01W-03K01  $ 


2657.8 

11-30-56 

356.9 

2^00.9 

l-25»57 

356.0 

2301*8 

3-29-»5? 

355.9 

2301.9 

6-24='57 

358*0 

2299.8 

2672.0 

8-0R-56 

385.0* 

2287.0 

9-17-56 

407.5* 

2264.5 

12''28=56 

402*4 

2269*6 

1»03=>57 

395t4 

2276.6 

1-11-57 

381.6 

2290.4 

1-17-57 

377.0 

2295*0 

l-22«57 

3T5.2 

2296.8 

2-02=57 

375*3 

2296.7 

2-14-57 

375.2 

2296.8 

2-27-57 

375.0 

2297.0 

4-06-57 

401*1* 

2270.9 

4-22-57 

384.0* 

2288.0 

5-01=57 

397.7* 

2274.3 

5-16-57 

402.5* 

2269.5 

6-03-57 

407.1* 

2264*9 

6-17=57 

398*6* 

2273.4 

7-03-57 

395.5* 

2276.5 

7-08-57 

402*4 

2269,6 

7-20-57 

396.7 

2275.3 

2299.1 

10-26-56 

64.5 

2234.6 

4-26-57 

62.4 

2236.7 

2643.0 

1-02-56 

348.5 

2294.5 

l»09-56 

347.0 

2296.0 

1-15-56 

348.0 

2295.0 

1-25-56 

345.0 

2298*0 

2-15-56 

346.0 

2297*0 

3-20-56 

344*0 

2299*0 

3-29-56 

346.0 

2297.0 

4-01-56 

369.4 

2273.6 

4-15-56 

363.0 

2280.0 

4-28-56 

373.0 

2270.0 

5-13-56 

404.0 

2239.0 

5-16-56 

412.0 

2231*0 

6-14-56 

418.0 

2225.0 

6-20-56 

420.0 

2223.0 

7-08-56 

417.5 

2225.5 

7-21-56 

423.0 

2220.0 

7-30-56 

421.0 

2222*0 

5713 


5401 


4103 


5401 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-336 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

State  Well 

R.P.  elev., 

Dole 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface, 
Feet 

elev., 
Feet 

coll. 

BEAUMONT  BASIN 

3S/01W"03Kni    S 
CONT* 


2643.0 


3S/01W-050ni  s 

3S/01W-n6F02  S 

3S/01W»07C01  S 

3S/oiw-n90oi  s 


2432,7 
2350.0 
2335.6 
2555.0 


8-10-56 
8-15-56 
9-17-56 
12-28-56 
1-03-57 
l-n-57 
1-17-57 
1-22-57 
2-02-57 
2-14-57 
2-27-5? 
4-06-57 
4-22-57 
5-01-57 
5-16-57 
6-03-57 
6-17-57 

10-26-56 
4-29-57 

10-25-56 
4-26-57 


10-26- 
4-29' 


56 
■57 


1-06-56 
2-0?-56 
2-28-56 
4-06-56 
6-07-56 
7-0  5-56 
7-05-56 
8-02-56 
9-05-56 
10-26-56 
12-06-56 
1^11-57 
2-05-57 
3-n-57 
4-29-57 
6-03-57 
7-05-57 


369 
421 
424 
391 
398 
377 
391 
395 
361 
393 
358 
370 
378 
403 
584 
406 
396 

114 
112 

91 
93 

48 
48 

67 
67 
66 
68 
70 
73 
73 
74 
73 
72 
72 
71 
70 
70 
71 
71 
73 


6* 
5 

3* 
5 

0» 

0 

1* 

6* 

5 

3* 

3 

7* 

7* 
2* 
2* 

3* 

4* 

8 
4 

9 
3* 

6 
9 

6 
4 
4 
0 
6 
5 
5 
5 
1 
3 
0 
3 
7 
5 
2 
2 
8 


2273 
2221 
2218 
2251 
2245 
2266 
2251 
2247 
2281 
2249 
2284 
2272 
2264 
2239 
2258 
2236 
2246 

2317 
2320 

2258 
2256 

2287 
2286 

2487 
2487 
2488 
2487 
2484 
2481 
2481 
2480 
2481 
2482 
2483 
2483 
2484 
2484 
2483 
2483 
2481 


5401 


4103 
4103 
4103 
4103 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-337 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SAMTA    ANA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Disl.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Woter 

surfoce 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BEAUMONT    RAe;fN 

3s/oiw-inRni  s 

2584,5 

4^20-57 

24.7 

2559.8 

4103 

3S/01W-12A01    S 

2552*9 

2-03»56 

293.0 

2259.9 

5713 

3-30-56 

294.0 

2258.9 

5~25~56 

295.1 

2257.8 

7-27-'56 

295.9 

2257.0 

9"28=-56 

298.8 

2254.1 

11»30~56 

296.7 

2256.2 

1-25-57 

29-3.4 

2259.5 

3-29=57 

296.0 

2256.9 

6-24-57 

298.7 

2254.2 

3S/01W"12Cni    S 

2570.6 

2-n3<»56 

283.1 

2287.5 

5713 

3-30-56 

283.1 

2287.5 

5-25=56 

283.5 

228T.1 

7-27-56 

284.2 

2286.4 

9-27-'56 

285.0 

2285.6 

11-30-56 

285.5 

2285.1 

1-25-57 

286.1 

2284.5 

3-29-57 

286.3 

2284.3 

6-23-57 

?87.2 

2283,4 

3S/01W-12N01    S 

2544.5 

2-0^^56 

252.2 

2292.3 

5713 

3-30-56 

253.7 

2290,8 

5-25-56 

253.0 

2291.5 

7-27-56 

233.8 

2290.7 

9-27-56 

254.5 

2290,0 

11-30-56 

255.9 

2288.6 

1-25-57 

2  55.5 

2289.0 

3-29-57 

256.0 

2288,5 

6-23-57 

257.1 

2287,4 

SAN    TIMOTEO    BAStI 
15/02W-29Nni    s 


80213 


1S/02W-29P01    S 


1896.6 

6-06-56 

310,8 

1585.8 

3400 

1898.4 

8-29-56 

368,7 

1579.7 

3400 

9-27-56 

3  83.0 

1515.4 

10-29-56 

383.5 

1514.9 

12-26-56 

360.7 

1537,7 

1-15-57 

346*7 

1551,7 

1902,2 

10-29-56 

175.2 

1727.0 

3400 

12-26-56 

182.5 

1719,7 

1-15-57 

146.4 

1755.8 

3-18-57 

136.5 

1765,7 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


(3-338 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WbLLS 

UPPFR    SANTA    ANA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SAN  TIMOTEO  BASIN 
1S/02W-30B03    S         1710.5 


1S/02W-31B01    S         1881e0 


1S/03W-24R01  S    1585»1 


1S/03W-35G05    S 


1534.0 
1534.9 
1536.2 


15/03W-35Gn8    5  1565.8 

1S/03W-35G09  S  1577,2 

1S/03W-35G11    S  1560.0 

1S/03W-35H04    S  1585.3 

1S/03W-35LO2    5  1614.9 


10-29-56 
1-15-57 
2-18-57 
3-18-57 
4-16-57 

8-2Q-56 

9-29-56 

10-29-56 

12-26-56 

4-11-57 

8-30-56 

8-30-56 

9-27-56 

10-27-56 

12-06-56 

12-26=56 

1-15-57 

2-18-57 

3-18-57 

8-30-56 

9-29-56 

10-31-56 

12-07-56 

12-28-56 

1-16=57 

2-15-57 

3-21-57 

4-22-57 


4-02-57 
4-22-57 

4-0  7-57 

4-09-57 

6-05-56 
7-19-56 
9-06-56 
9-29-56 


181 
155 
148 
143 
142 

361 
366 
343 
344 
319 

368 
339 
336 
337 
338 
338 
337 
3  35 
331 

159 
163 
155 
159 
164 
147 
132 
120 
121 


4-02-57   149 


180 
180 

137 

175 

182 
194 
200 
201 


5 
5 
4 
5 
6 

7* 

0* 

3 

6 

7 

8* 

2 

1 

3 

0 

8 

9 

0 

9 

8^ 

9 

4 

5 

8* 

8 

4 

4 

0 


1529 
1555 
1562 
1567 
1567 

1519 
1515 
1537 
1536 
1561 

1216 
1245 
1249 
1247 
1247 
1246 
1247 
1250 
1253 

1374 

1371 
1380 
1376 
1371 
1388 
1403 
1415 
1415 

1416 

1397 
1397 

1423 

1409 

1432 
1420 
1414 
1413 


3400 


3400 


3400 


5203 
5203 
5203 


5203 
5203 

5203 
5203 
3400 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-339 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPPR    SANTA    ANA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

IAN    TIMOTFO    BASIN 

lS/03W-35Ln2    S 
CONT. 


1614.9 


1S/04W-36J01    S         1310*5 


2S/02W-20K01    S         1878.3 


2S/03W-01001    S         1792.5 


2S/03W-04Ani    S         1291.0 
2S/03W-10BO1    S         1491.8 


2S/03W-10F01    S         1478.2 


10-31-56 

207 

i3 

1407 

.6 

3400 

12-07-56 

210 

»o 

1404 

•  9 

12-28-56 

?11 

>0 

1403 

»9 

1-16-57 

207 

.9 

1407 

kO 

2-15-57 

201 

»3 

1413 

s6 

3-21»57 

195 

t4 

1419 

.5 

7-20-56 

?7T 

►  2 

1033 

.3 

3400 

8-30-56 

282 

»5 

1028 

•  0 

l0-'0-|-56 

285 

»o 

1025 

.5 

10-31-56 

284 

(0 

1026, 

i5 

12-07-56 

284 

»6 

1025 

.9 

12-28-56 

283 

^4 

1027 

»1 

1-17„57 

266 

.8 

1043 

.7 

2-18-57 

263< 

.0 

1047 

»5 

3-21-57 

269 

.0 

1041 

.5 

10-25-56 

35, 

»8 

1842 

»5 

4103 

4-26='57 

35, 

»0 

1843 

»3 

6-05-56 

165 

»5 

1627 

lO 

3400 

8-30-56 

190 

1601, 

.8 

9-06-56 

189 

»3 

1609 

i2 

9-29-56 

181 

b6 

1610- 

i9 

l2"2R->56 

198 

tl 

1594 

.4 

1-16-57 

193, 

il 

1598, 

►  8 

3-21-57 

181, 

»9 

1610, 

»6 

9-29-56 

131. 

tO* 

1160. 

>0 

3400 

6»05-56 

71. 

»6 

1420, 

i2 

3400 

7-19-56 

72 , 

.2 

1419, 

>6 

8*30-56 

73, 

►  1 

1418, 

.7 

12-08-56 

72. 

(8 

1419. 

.0 

12-28-56 

73, 

»0 

1418. 

•  8 

1-16-57 

72, 

.1 

1419, 

.7 

2-15-57 

72. 

*8 

1419. 

►  0 

3-21-57 

72. 

.8 

1419. 

.0 

6-05-56 

128« 

0 

1350. 

2 

3400 

8-30-56 

131. 

»1 

134?. 

1 

10-31-56 

130, 

.4 

1347. 

.8 

12-08-56 

128< 

9 

1349i 

3 

1-16-57 

128« 

.5 

1349. 

7 

2-15-57 

127, 

7 

1350. 

5 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-340 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WtLLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


RECHP    CANYON    BASIN 
1S/03W-32G03    S         1240,6 


1S/04W-27N01    5         1014«4 


RIVPRSIOe    BASIN 
1S/04W-29001    S 


924,4 


80214 


8-30-56 

t63«0* 

1077.6 

10-01-56 

167,8* 

1072.8 

12-08-=56 

152.7 

1087.9 

2-18-57 

141.7 

1098.9 

3-21-57 

137.4 

1103.2 

4-03=57 

136.3 

1104.3 

6-05-56 

106.7 

O07.7 

7-20-56 

107.5 

906.9 

8-31-56 

109.8 

904,6 

9-28"=56 

109.5 

904.9 

10-31-56 

109.6 

904.8 

12-07-56 

109.3 

905.1 

12-28-56 

109.9 

904.5 

1-16-57 

110.0 

904.4 

80215 

7-13-56 
7_2ft-56 
7-27-56 
8-03-56 
8-10-56 
8-17-56 
8-24-56 
8-31-56 
9-07-56 
9-14-56 
9-21-56 
9-28-56 
9-30-56 
10-05-56 


79.4 

81.1 

81.4 

81.8 

109.3* 

118.4* 

85.0 

85.8 

84.8 

118.4* 

85.0 
117.1* 
117.1* 
115.8* 


845.0 
843.3 
843.0 
842.6 
815.1 
806.0 
839,4 
838.6 
839.6 
806.0 
839.4 
807.3 
807.3 
808,6 


Disf.  R.P. 

Woter 

Agy. 
data 

Stale  Well 

R.P.  alev., 

Date 

lo  water 

surface 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elev.. 
Feet 

coll. 

SAN    TIMOTFO    BASIN 

2S/03W-10F01    S 

1478,2 

3-21-57 

127.1 

1351.1 

3400 

CONT. 

2S/03W-10F02    S 

1438,6 

8-30-56 

113.7 

1324.9 

3400 

9-29-56 

118.2 

1320.4 

10-31-56 

105.3 

1333.3 

12-08-56 

101.9 

1336.7 

12-28-56 

99.6 

1339.0 

1-16-57 

99.0 

1339.6 

2-15-57 

98.3 

1340.3 

3-21-57 

97.7 

1340.9 

3400 


3400 


5720 


3817 
5720 


*■      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-341 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    AiMA    VALLEY 


State  Well 
Number 


R.P.  ©lev.. 
Feet 


Date 


Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 


Water 

surface 

elev.. 

Feet 


Agy. 
data 
coll. 


RIVPRSlOe  BASIN 


1S/04W-29001  S 

CONT. 


924.4 


1S/04W-29003    S 


924.4 


10-l?-56 

118.2* 

806.2         5720 

10-19»56 

118.9* 

805.5 

10-26-56 

120.0* 

804.4 

10-31--56 

120.0* 

804.4         3817 

11-02-56 

121.0* 

803.4         5720 

ll-09==56 

121.7* 

802.7 

ll-16-'56 

120.8* 

803.6 

ll-=23'»56 

119.1* 

805.3 

11-30-56 

118.8* 

805.6         3817 

11-30-56 

118.8* 

805.6         5720 

12-07-56 

84.0 

840.4 

12-14-56 

82. 2 

842.2 

12-21-56 

79.8 

844.6 

12-28-56 

76.6 

847.8 

1-04-57 

74.0 

850.4 

1-11-57 

73.5 

850.9 

1-18-57 

71.4 

853*0 

1-25-57 

70.8 

853.6 

2-01-57 

68.7 

855.7 

2-08-57 

67*6 

856.8 

2-15-57 

65.6 

858.8 

2-25-57 

63.9 

860.5 

3-01-57 

62.5 

861.9 

3^08-57 

59*6 

864.8 

3-15-57 

58.9 

865.5 

3-22-57 

84.3* 

840.1 

3-29-57 

60.4* 

864.0 

4-05-57 

94.9* 

829.5 

4-12-57 

98.6* 

825.8 

4-19-57 

69.3 

855.1 

4-26-57 

66.0 

858.4 

5-03-57 

67.2 

857.2 

5-10-57 

102.2* 

822.2 

5-17-57 

65.7 

858.7 

5-24-57 

67.6 

856.8 

6-07-57 

101.8* 

822.6 

6-14-57 

104.4* 

820.0 

6-21-57 

107.0* 

817.4 

6-28-57 

109.4* 

815.0 

7-05-57 

109.1* 

815.3 

7-12-57 

111.1* 

813.3 

7-13-56 

79.3 

845.1         5720 

7-20-56 

82.1 

842 . 3 

7-27-56 

80.7 

843.7 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-3' 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    SANTA   ANA   VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P.                          Water 

to  water                         surface 

surface,                           elev., 

Feet                              Feel 

Agy. 
doto 
coll. 

RIVERSIDE  BASIN 


1S/04W-29003  S     924.4 
CONT« 


8-03-56 

81.1 

843.3         5720 

8-10-56 

83.1 

841.3 

8-17-56 

111*6* 

812.8 

8-24-56 

109.8* 

814.6 

8-31-56 

110.6* 

813.8 

9-07-56 

108.7* 

815.7 

9-14-56 

109.8* 

814.6 

9-21-56 

110.9* 

813.5 

9-28-56 

111.0* 

813.4 

10-05-56 

87.1 

837.3 

10-12-56 

111.8* 

812.6 

10-19-56 

111.5* 

812.9 

10-26-56 

112.5* 

811.9 

11-02-56 

113.1* 

811.3 

11-09-56 

113.2* 

811.2 

11-16-56 

113.3* 

811.1 

11-23-56 

111.9* 

812.5 

11-30-56 

111.2* 

813.2 

12-0  7-56 

84.3 

840.1 

12-14-56 

81.9 

842.5 

12-21-56 

80.0 

844.4 

12-28-56 

77.6 

846.8 

1-0^-57 

75.3 

849.1 

1-11-57 

74.0 

850.4 

1-18-57 

71.5 

852.9 

1-25-57 

71.1 

853.3 

2-01-57 

68.9 

855.5 

2-08-57 

67.8 

856.6 

2-15-57 

66.5 

857.9 

2-25-57 

63.0 

861.4 

3-01-57 

62.0 

862.4 

3-08-57 

58.8 

865.6 

3-15-57 

58.3 

866.1 

3-22-57 

58.0 

866.4 

3-29-57 

92.0* 

832.4 

4-05-57 

95.9* 

828.5 

4-12-57 

98.0* 

826.4 

4-19-57 

100.4* 

824.0 

4-26-57 

67.1 

857.3 

5-03-57 

94.6* 

829.8 

5-10-57 

99.4* 

825.0 

5-14-57 

68.4 

856.0 

5-24-57 

93.9* 

830.5 

5-31-57 

97.6* 

826.8 

6-07-57 

101.3* 

823.1 

*     Questionable  measurement 

"  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-343 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALL.EY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Wafer 

surface 

etev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

RIVPRSIDF  BASIN 

lS/04W-?90n3  S 

CONTt 


924*4 


1S/04W-29R01  S 


923*3 


6-14-B7 

6-»28-'5T 

7-12-57 

7-1^^56 
7-20-56 
7"27"56 
8-03»56 
8«l0-56 
8*17-56 
S~24"56 
8-31-56 
9»07-5S 

g-iA-Be 

9-21-56 

9-28-56 

10-05-56 

10-12=56 

10-20-56 

10-26-56 

ll-=02-56 

ll»09=-56 

11-16-56 

ll-2?-56 

11-30-56 

12-07-56 

12-14-56 

12-21-56 

12-28-56 

1-04-57 

1-11-57 

1-18-57 

1-25-57 

2-01-57 

2'»08-57 

2-15-57 

2-25-57 

3-01-57 

3-08-57 

3-15-57 

3-22-57 

3-29-57 

4-05-57 


10390* 
105*5* 
107*9* 

106*5* 
110*4* 

79*8 

109*2* 

82*0 

82.0 

84*5 
114*0* 
113,1* 

115.0* 

86*1 

114*2* 

112.5* 

112*9* 

113.8* 

114*1* 

88.0 

90.9 

89«8 

114.0* 

113*5* 

87*9 

88*5 

83*3 

82  4? 

80.9 

78*1 

77*0 

74*8 

72*6 

71*4 

68.1 

67.7 

65*9 

62*0 

61.1 

57.3 

57*3 

57*0 

92*5* 

96*3* 


821< 

4 

818< 

»9 

816( 

i5 

817^ 

.9 

814< 

iO 

843  < 

.5 

814< 

il 

841. 

.3 

841  < 

.3 

838, 

.8 

809, 

»3 

810i 

.2 

808, 

.3 

83t, 

.2 

809, 

.1 

810 

i8 

810, 

.4 

809, 

»5 

809, 

.2 

835, 

.3 

832, 

.4 

833, 

.5 

809. 

.3 

809, 

t8 

835, 

>4 

834, 

.8 

840, 

.0 

840  < 

t6 

842 

.4 

845, 

.2 

846, 

k3 

848, 

.5 

850, 

.7 

851, 

»9 

855, 

,2 

855, 

>6 

85?, 

.4 

861, 

•  3 

862, 

.2 

866* 

,0 

866, 

»0 

866, 

.3 

830. 

.8 

827, 

.0 

5720 


5720 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-344 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

RIVERSIDE  BASIN 

1S/04W-29R01  S 
CONT. 


923.3 


1S/04W-30J03    S 


921,2 


1S/04W-31J01    5 


935.5 


1S/04W-32E07    S 


905.6 


4-12-57 
4-19-57 
4-26-57 
5-03-57 
5-10-57 
5-17-57 
5-24-57 
5-31-57 
6-07-57 
6-14-57 
6-21-57 
6-28-57 
7-05-57 
7-12-57 

8-17-56 

9-14-56 

10-12=56 

11-16-56 

12-13-56 

1-18-57 

2-15-57 

3-15-57 

4-19-57 

5-10-57 

6-15-57 

8-l'^-56 

9-02-56 

10-01-56 

11-05-56 

12-02-56 

1-03-57 

2-06-57 

3-04-57 

4-05-57 

5-03-57 

6-03-57 

8-10-56 

9-02-56 

10-01-56 

11-05-56 

12-02-56 

1-03-57 


98.6* 
100.9* 
67.3 
68.6* 
78.2* 
67.8 
69.4 
71.7 
105.5* 
104.7* 
107.5* 
109.6* 
121»0* 
112»6* 

64.3 
65.8 
66.5 
67.5 
67.4 
65.7 
62.0 
59.6 
56.9 
57.2 
57.8 

105.3 

107.7 

109.0 

108*3 

114.5* 

104.2 

98«5 

94 « 8 

91«6 

92.3 

94.9 

110.4* 
78.8 
98.5* 
79.0 
74.0 
70.4 


824.7 

5720 

822.4 

856.0 

854.7 

845.1 

855.5 

853.9 

851.6 

817.8 

818.6 

815.8 

813.7 

802.3 

810.7 

856.9 

5713 

855.4 

854.7 

853.7 

853.8 

855.5 

858.3 

861.6 

864.3 

864.0 

863.4 

830.2 

3718 

827.8 

826.5 

827.2 

821.0 

831.3 

837.0 

840.7 

843.9 

843.2 

840.6 

795.2 

3817 

826.8 

3718 

807.1 

826.6 

831.6 

835.2 

*      Questionable  measurement 

■*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-345 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


DIst.  R.P. 

Water 

Sfate  Well 

R.P.  elev., 

Dots 

to  water 

surface 

Agy- 

data 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elev.. 
Feet 

coll. 

RIVERSIDE    BASIN 

1S/04W-32E07 

S 

905.6 

2-06-57 

63.0 

842*6 

3718 

CONT. 

3-04-57 
4-05-57 
5-03-57 
6-03-57 

58,3 
59*6 
74.1* 
63*6 

847.3 
846,0 
631.5 
842.0 

1S/04W-32Q02 

S 

1012.4 

8-lO»56 

9-02-56 

10-01-56 

11-05-56 

12-02-56 

1-03-57 

2-06-57 

3-04-57 

4-05-57 

5-03-57 

6-03-57 

181.6 
183.5 
184.6 
184.4 

18-3.9 
182.1 
177.2 
174*0 
171.7 
172.5 
174.5 

830*8 
828.9 
827.8 
628.0 
828.5 
830.3 
835,2 
838,4 
840,7 
839.9 
837.9 

3718 

1S/05W-23N01 

S 

1037*6 

8-02-56 

9-0  2-56 

10-02-56 

11-02-56 

12-02-56 

1-02-57 

2-02-57 

3-02-57 

4-0  2-57 

5-02-57 

6-02-57 

209.1* 

205.3 

198.7 

204.1 

209.6* 

20  5.3* 

197*3 

202.1* 

196.2 

197*6 

198*8 

828.5 
852.3 
838.9 
833.5 

828*0 
832.3 
640.3 
835.5 
841.4 
840.0 
838.8 

3700 

lS/05W-230ni 

s 

1022.0 

11-29-56 

4-10-57 

1T4.3 
173*0 

847.7 
849.0 

3100 

1S/05W-24R01 

s 

1040,0 

10-14-57 

184.5 

855,5 

3100 

1S/05W-25BO2 

s 

998,7 

11-29-56 
4-04-57 

149.0 
146.6 

849.7 
852*1 

3100 

1S/05W-25P01 

s 

901,7 

4-04-57 

60,1 

841.6 

-3100 

1S/05W-26R01 

s 

975,0 

11-29-56 

4-04-57 

139.2 
134.0 

835.8 
841,0 

3100 

1S/05W-34A01 

s 

971.0 

4-04-57 

145.3 

875,7 

3100 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-346 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VAtLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

RIVFRStOE  BASIN 

1S/05W-34B01  S  997,8 

1S/05W-34D01  S  998,2 

lS/05W-34Fni  S  965,4 

1S/05W-34K02  S  943.7 


1S/05W-34L01  S  960,4 

1S/05W»35A'^1  S  970,6 

1S/05W-35B01  S  967,6 

15/05W-35DO1  S  968,5 

1S/05W-36B03  S  877,6 

1S/05W-36C02  S  874,0 

1S/05W-36C04  S  870,1 

2S/03W-18D01  S  1662.0 

2S/03W-20D01  5  2000,0 


11-30=56 

167, 

0 

4-04-57 

165. 

9 

11-30-56 

167. 

3 

4-n-57 

167. 

5 

11-30-56 

137. 

0 

4-04-57 

136. 

6 

8-17-56 

139. 

0 

9-14-56 

140, 

.7 

10-12-56 

140, 

5 

11-16-56 

140, 

.3 

12-13-56 

140, 

.7 

1-18-57 

140, 

»9 

2-15-57 

140, 

»2 

3-15-57 

140, 

.1 

4-19-57 

140, 

»0 

5-10-57 

140, 

►  8 

6-15-57 

140, 

.8 

11-29=56 

132, 

•  5 

4-04-57 

132, 

.1 

11-20-56 

139 

,0 

4-04-57 

132 

.3 

ll-29»56 

137 

%^ 

4-11-57 

130 

.1 

3-09-56 

132 

.0 

4-11-57 

136 

ii 

12-10-56 

35 

.7 

3-14-56 

18 

•  0 

12-10-56 

18 

.3 

12-10-56 

33 

.0 

4-04-57 

28 

.9 

10-25=-56 

55 

.7 

4-26-57 

56 

.9 

10-25-56 

65 

•  1 

830.8 

3100 

831.9 

830.9 

3100 

830.7 

828.4 

3100 

828.8 

804.7 

5713 

803.0 

803.2 

803.4 

803.0 

802.8 

803.5 

803.6 

803.7 

802.9 

802.9 

827.9 

3100 

828.3 

831.6 

3100 

838.3 

830.3 

3100 

837.5 

836.5 

3100 

832.4 

841.9 

3100 

856*0 

3100 

855.7 

837.1 

3100 

841.2 

1606.3 

4103 

1605.1 

1934.9 

4103 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


6-347 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLev 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

RTVPRSIOF  BASIN 


2S/03W-20D01    S 

2000.0 

4-26^57 

49.3 

1950.7 

4103 

CONT. 

2S/04W»05A01    S 

1026,1 

8-10-56 

193.0 

833.1 

3718 

9-02-56 

194.9 

831.2 

10-01-5& 

195.0 

831,1 

11»05»56 

196.5 

829.6 

12-02-56 

197.8 

828.3 

1-03-57 

1  93  ♦  9 

832.2 

2-06-57 

191.1 

835.0 

3-04-57 

188.7 

837.4 

4-05-57 

187.6 

838.5 

5-03-57 

186.6 

839.5 

6-03-57 

187.4 

838.7 

2S/04W-05C01    S 

976,4 

6-00-56 

164.0* 

812*4 

3707 

6-16-56 

170.4* 

806.0 

6-23-56 

171.9* 

804.5 

6-30-56 

173.6* 

802.8 

7-07-56 

170,8* 

805.6 

7-14-56 

171.1* 

805.3 

7-17-56 

155.0 

821.4 

7-21-56 

170.6* 

805.8 

7-28-56 

170.8* 

805.6 

7-28-56 

170.5* 

805.9 

3817 

8-04-56 

170*9* 

805.5 

3707 

8-11-56 

171*0* 

805.4 

8-18-56 

171.2* 

805,2 

8-25-56 

171.4* 

805.0 

8-25-56 

171.4* 

805.0 

3817 

9-08-56 

171.6* 

804,8 

3707 

9-11-56 

172.4* 

804.0 

9-16-56 

171*8* 

804,6 

9-22-56 

171.9* 

804.5 

9-28-56 

149.2 

827.2 

10-16-56 

149.2 

827.2 

10-28-56 

148.1 

828.3 

11-03-56 

174.8* 

801.6 

11-10-56 

179.8* 

796.6 

11-17-56 

148.9 

827.5 

11-24-56 

148.6 

827.8 

12-01-56 

176.1* 

800.3 

12-01-56 

176.1* 

800.3 

3817 

12-08-56 

148*6 

827.8 

3707 

12-15-56 

147.4 

829.0 

12-21-56 

147.4 

829.0 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-348 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    SANTA    ANA    VALLEY 


Dirt.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

State  Well 

R.P.  elev., 

Date 

to  woter 

surface 

Number 

F«al 

surface. 
Feat 

elev,, 
Feet 

coll. 

RTVFRSIOF    BASIN 

2S/04W-05C01    S 
CONT. 


976,4 


2S/04W-05Fni    S 


983.5 


25/04W-05P01    S 


992,7 


2S/04W-06A01    S 


952,9 


12-28-56 

147,2 

829.2         3707 

1-12-57 

145.8 

830.6 

1-18-57 

145.0 

831.4 

1-26-57 

144.0 

832.4 

2-02-57 

143.3 

833.1 

2-09-57 

142.3 

834.1 

2-23-57 

140.8 

835.6 

3-10-57 

139.2 

837.2 

3-16-57 

138.3 

838.1 

3-29-57 

137.0 

839.4 

4-06-57 

157.5* 

818.9 

4-13-57 

159.9* 

816.5 

4-27-57 

138.5 

837.9 

5«n4-57 

158,4* 

818.0 

5-11-57 

160.9* 

815.5 

5-18-57 

156.5* 

819.9 

5-25-57 

148.9* 

827.5 

8-10-56 

151.9* 

831.6         3817 

9-02-56 

153.5* 

830.0 

10-0  ■I»56 

155.0* 

828.5 

11-05-56 

154.8* 

828.7 

12-02-56 

154.7* 

828.8 

1-03-57 

154.0* 

829.5        3  718 

2-06-57 

150*5* 

833.0         3817 

3-04-57 

148.1* 

835.4 

4-05-57 

146.3* 

837.2 

5-^3-57 

146.2* 

837.3 

6-03-57 

147.5* 

836.0 

8-10-56 

158.9 

833.8         3718 

9-02-56 

160.3 

832.4 

10-01-56 

163.4 

829.3 

11-05-56 

163.7 

829.0 

12-02-56 

164.6 

828.1 

1-03-57 

163.4 

829.3 

2-06-57 

160.1 

832.6 

3-04-57 

158.5 

834.2 

4-05-57 

160.7 

832.0 

5-03-57 

161.5 

831.2 

6-03-57 

161.3 

831.4 

8-10-56 

119.0 

833.9         3718 

9-02-56 

120.0 

832.9 

1-03-57 

119.0 

833.9 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-349 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SAMTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

RIVERSIDE  BASIN 


2S/04W'-06A01    S 

952,9 

2»06-57 

116*7 

836*2 

3718 

CONT. 

2S/04W-'06A03    S 

950«2 

12~29'>56 

121,0 

829,2 

5717 

1-05-57 

121*0 

829.2 

1-12-57 

120*5 

829,7 

1-19-57 

121*0 

829*2 

1-26-57 

121,0 

829,2 

2-09-5? 

II64O 

834,2 

2-16-57 

115.8 

834,4 

2-23-57 

115,0 

835.2 

3-02-57 

114*0 

836*2 

3-09-57 

112*5 

837*7 

3-16-57 

1 1  1  6  0 

839,2 

3-23-5T 

1 11,0 

839*2 

4-13-57 

125*0* 

825*2 

4-20-57 

125*0* 

825*2 

2S/'04W^06JOl    S 

946.6 

8-10-56 

116*4* 

830*2 

3817 

9-02-56 

117*5* 

829.1 

10-01-56 

119*2* 

82?, 4 

11-05-56 

119,7* 

826,9 

■» 

12-02-56 

120,2* 

826,4 

1-03-57 

120*2* 

826*4 

2-06-57 

116*7* 

829,9 

3-04-57 

114*8* 

831*8 

4-05-57 

114*0* 

832*6 

5-0  3-57 

112.9* 

833*7 

6-03-57 

114*3* 

832*3 

2S/04W-06Kn2    S 

920«9 

8-in-56 

89*9 

831*0 

3718 

9*02-56 

91*2 

829,7 

10*01«56 

93*0 

82t*9 

11-05-56 

93.2 

827.7 

12-0  2-56 

93*7 

82t,2 

1-0  3-57 

93*3 

827*6 

2-06-57 

90*7 

830.2 

3-04-57 

88*7 

832*2 

4-05-57 

86*8 

834*1 

6-03-57 

87,4 

833*5 

2S/04W-060n3    S 

904o6 

8-in-56 

73*6 

831,0 

3718 

9-02-56 

76*0 

828*6 

10-01--56 

76,2 

828*4 

11-05-56 

76*7 

827,9 

12-02-56 

77*4 

827,2 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-350 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    SANTA    ANA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 
elev., 
Feet 

Agy. 
doto 
coll. 

RIVPRSIDF    BASIN 

2S/04W-06003    S 
CONT. 


904,6 


2S/04W-06R04    S 


948,8 


2S/04W-06Rn5    S 


946,9 


2S/04W-06R06    S 


945.4 


2S/04W-07L01    S 


883,1 


1-03-57 

77.1 

827.5 

3718 

2-06-57 

74.2 

830.4 

3*04-57 

72.4 

832.2 

4-05-57 

71.7 

832.9 

5-03-57 

71.1 

833.5 

6-03-57 

71.5 

83^.1 

8-10-56 

117.1* 

831.7 

3817 

9-02-56 

113. 5* 

835.3 

10-01-56 

115.2* 

833.6 

11-05-56 

116.4* 

832.4 

12-02-56 

116.7* 

832.1 

1-03-57 

116*9* 

831.9 

2-06-57 

113.0 

835.8 

3718 

3-04-57 

111.0 

837,8 

4-05-57 

111.5 

837.3 

5-03-57 

108.8* 

840.0 

3817 

6-03-57 

110.0* 

8'38.8 

8-10-56 

117.0* 

829.9 

3817 

9-0  2-56 

117.4* 

829.5 

10-01-56 

121.3* 

825.6 

11-05-56 

119.2* 

827.7 

12-02-56 

125.1* 

821.8 

i-03-57 

121.6* 

825.3 

2-06-57 

119.3* 

827.6 

3-04-57 

118.3* 

828.6 

4-05-57 

119.5* 

827.4 

5-03-57 

115.1* 

831.8 

6-03-57 

114.2* 

832.7 

8-10-56 

117.8* 

827.6 

3817 

9-02-56 

115.9* 

829.5 

10-01-56 

117.8* 

827.6 

11-05-56 

117.8* 

827.6 

12-02-56 

119.5* 

825.9 

1-03-57 

127.0* 

818.4 

2-06-57 

115.6* 

829.8 

3,^04-57 

113.9* 

831.5 

4-^05-^57 

114.0* 

831.4 

5-03-57 

112.0* 

835.4 

6-03-57 

112.8* 

832.6 

7-13-56 

68.5 

814.6 

5720 

7-20-56 

69.0 

814.1 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-351 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dole 

Dist.  R.P. 

to  water 

surfacer 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

RIVPRSTDF  RAStN 


2S/04W-07Lni  S 
CONT. 


8854I 


7^21-56 

68. 

.4 

814. 

7 

8-03-56 

68< 

.4 

814. 

7 

8-10-56 

69« 

>5 

813. 

6 

8-17-56 

73< 

>0 

810< 

>1 

8-24-56 

Hi 

»2 

810. 

9 

8-31-56 

70< 

t4 

812. 

7 

9-07-56 

110. 

.3* 

772. 

8 

9-l4'»56 

110. 

iS* 

772. 

3 

9-21-56 

109. 

.7» 

773. 

4 

9-28-56 

74. 

.3 

8O81 

8 

10-05-56 

72. 

.3 

810, 

8 

10-12-36 

70* 

>5 

812. 

)6 

10-26-56 

tl. 

>o 

812. 

.1 

11-02-56 

70  < 

»8 

812, 

»3 

11-09-56 

70. 

.5 

812, 

.6 

11-16-56 

70 

t6 

812, 

»5 

11-23-56 

70  < 

»3 

812, 

.8 

11-30-56 

70 

si 

813 

lO 

12-07-56 

73  < 

.1 

810. 

,0 

12-14-56 

74. 

A 

809, 

►  0 

12-21-56 

75 

.1 

808 

.0 

12-28-56 

75< 

»8 

807, 

>3 

l«04-57 

43. 

,0* 

840, 

.1 

1-11-57 

74 

.2 

308 

.9 

1-18-57 

73 

il 

810, 

.0 

1-25-57 

72  < 

(4 

810, 

.7 

2-01-5T 

71, 

.9 

811, 

.2 

2-08-57 

71, 

65 

811, 

>6 

2-15-57 

71. 

»1 

812, 

,0 

2-22-57 

7l( 

»0 

812, 

.1 

3-01-57 

69 

(9 

813, 

.2 

3-08-57 

Tl, 

.0 

812, 

il 

3-15-57 

70 

92 

812, 

.9 

3-22-57 

71, 

s5 

811, 

.6 

3-29-57 

70, 

»0 

813. 

.1 

4-05-57 

109, 

►  5* 

773, 

.6 

4-12-57 

76 

.3 

806, 

.8 

4-19-57 

73, 

.1 

810. 

.0 

4-26-57 

69 

i7 

813, 

.4 

5-03-57 

73 

i3 

809, 

.8 

5-10-57 

73 

•  4 

809, 

.7 

5-17-57 

71, 

»6 

811. 

.5 

5-24-57 

71, 

.8 

811. 

.3 

5-31-57 

72, 

►  3 

810. 

8 

6-07-57 

75 

f5 

807, 

>6 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-352 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


Stole  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Dift.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

'"[*"•                       data 

RIVeRSTOF    BAStN 


2S/04W-07L01  S 
CONT. 


2S/04W-07M01    S 


2S/04W-07N01  S 


883,1 

6-14-57 

72.0 

810.2         5720 

6-21-57 

76.8 

806.3 

6-28-57 

77.9 

805.2 

7-05-57 

80.5 

802.6 

7-11-57 

124.0* 

759.1 

883*4 

7-3'^-56 

DR.O 

4103 

7-30-56 

DR.O 

9-03-56 

DR.O 

10-09-56 

0R«0 

11-30-56 

DR.O 

11-30-56 

DR.O 

1-10-57 

DR.O 

3-07-57 

DR.O 

7-01-57 

DR.O 

874,3 

7-13-56 

64.0 

810.3         5720 

7-20-56 

64.1 

810.2 

7-27-56 

63.4 

810.9 

8-03-56 

63.4 

810.9 

8-10-56 

64.2 

810.1 

8-17-56 

94.5* 

779.8 

8-24-56 

68.2 

806.1 

8-31-56 

65.3 

809.0 

9-07-56 

95.8* 

778.5 

9-14-56 

70.7 

803.6 

9-21-56 

69.4 

804.9 

9-2B-56 

68.4 

805.9 

10-05-56 

66. ^^ 

807,4 

10-12-56 

66.1 

808.2 

10-26-56 

65.8 

808.5 

11-02-56 

65.2 

809.1 

11-09-56 

65,2 

809.1 

11-16-56 

65.6 

808.7 

11-23-56 

65.0 

809.3 

12-07-56 

96.0* 

778 . 3 

12-14-56 

98.8* 

775.5 

12-21-56 

99,0* 

775.3 

12-28-56 

99.8* 

774.5 

1-04-57 

103.4* 

770.9 

1-11-57 

69.2 

805.1 

1-18-57 

67.7 

806,6 

1-25-57 

67.1 

807.2 

2-01-57 

66.5 

807.8 

2-08-57 

66.3 

808.0 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-353 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  AMA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Disl.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

RIVERSIDE    BASIN 


2S/04W-07N01 

S 

874,3 

2-15-57 

65.7 

808.6 

5720 

CONT« 

2-25-57 
3-01-57 
3-08-57 
3-15-57 
3-22-57 
3-29-57 
4-05-57 
4-12--57 
4-19-57 
4-26-57 
5-03-57 
5-10-57 
5-17-^57 
5-24-57 
5-31-57 
6-07-57 
6-14-57 
6-21-57 
6-28-57 
7-05=-57 
7-12-57 

66.0 
65.5 
66.0 
65.0 
65.4 
64.8 
98.7* 
99,1* 
69.9 
67.0 
66.6 
66.4 
65.9 
66.1 
66.7 
98.3* 
67.0 
100.0* 
100.1* 
103.8* 
107.9* 

808.3 
808.8 
808.3 
809.3 
808.9 
809.5 
775.6 
775.2 
804.4 
807.3 
807.7 
807.9 
808.4 
808.2 
807.6 
776.0 
807.3 
?74.3 
?74.2 
770.5 
766.4 

2S/04W-07R01 

S 

964.4 

10-09-56 
4-05-57 

T33.8 
133.4 

830.6 
831.0 

4103 

2S/04W-08E01 

S 

988.0 

8-10-56 

9-02-56 

10-01-56 

11-05-56 

12-02-56 

1-03-57 

2-06-57 

3-04-57 

4-05-57 

5-03-57 

6-03-57 

162.0* 

156.8 

157.4 

162.7* 

163*1* 

163.3* 

161.4* 

155.8 

159.9* 

160.4 

159««5* 

826.0 
831.2 
830.6 
825.3 
824.9 
824.7 
826.6 
832.2 
828.1 
827.6 
828.1 

3718 

2S/04W-12P02 

S 

1502.0 

10-25-56 

77.0 

1425,0 

410  3 

2S/04W-18E01 

S 

907.7 

10-09-56 
4-05-57 

95.1* 
95.3* 

812.6 
812.4 

4103 

2S/04W-19P01 

s 

998.0 

7-30-56 
9-03-56 

177.4 
181.8 

820.6 
816.2 

4103 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-354 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


1 

Dist.  R.P. 

Water 

A —I, 

Sfofe  Well 

R.P.  elev.. 

to  water 

surface 

tV' 

Number 

Feet 

Date 

1 

surface, 

FMt 

elev., 
Feet 

data 
coll. 

RIVERSIDE    BASIN 

2S/04W-19P01 

S 

998,0 

10-09-56 

178.1 

819.9 

4103 

CONT. 

1-10-57 
1-31-57 
3-07-57 
4-05-57 
7-01-57 

197.0* 

179.5 

179.9 

180.5 

181.9 

801.0 
818.5 
818.1 
817.5 
816.1 

2S/04W-2ONn2 

S 

1052.0 

in-nQ-56 
4-05-57 

OR.O 
0R*0 

4103 

2S/04W-30B01 

S 

1016,0 

10-09^56 
4-05-57 

179.2 
178.9 

836.8 
837.1 

4103 

2S/04W-33R01 

S 

1500,0 

10-15-56 
4-15-57 

52.9 
53.0* 

1447.1 
1447.0 

4103 

2S/05W-01JO1 

S 

843.2 

10-12-56 
12-13-56 
1-18-57 
2-15-57 
3-15-57 
4-19-57 
5-10-57 

33.4 
32.9 
32.7 
31.2 
30.2 
30.5 
30.8 

809.8 
810.3 
810.5 
812*0 
813.0 
812.7 
812.4 

5713 

2S/05W-01M01 

s 

862.6 

8-17-56 
10-12-56 
12-13-56 
2-15-57 
3-15-57 
5-10-57 
6-15-57 

DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
OR.O 

5713 

2S/05W-02LO1 

s 

896.2 

8-17-56 
9-14-56 
11-16-56 
12-13-56 
1-18-57 
2-15-57 
3-15-57 
4-19-57 

93.8 
91.9 
94.7 
92.5 
90.0 
88.2 
87.0 
88.3 

802.4 
804.3 
801.5 
803.7 
806.2 
808.0 
809.2 
807.9 

5713 

2S/05W-02LO3 

s 

902.0 

9-14=56 
10-17-56 
11-16-56 
12-13-56 

96.9 
98.2 
97.9 
96.5 

805.1 
803.8 
804.1 
805.5 

5713 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-355 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

RTVERSTDP    BASIN 

2S/O5W-02LO3  S     902.0 
CONT. 


2S/05W-02Rni  S     823,0 


1-18-57 

94, 

>6 

807, 

>4 

2-15-57 

93< 

k2 

R08, 

.8 

3-15-57 

92< 

»8 

809, 

.2 

4-19-57 

93  < 

>8 

808, 

»2 

7-08-56 

39, 

.3* 

783, 

.7 

7-15-56 

39, 

.9* 

783, 

1 

7-23-56 

40  1 

»1* 

782, 

i9 

7-29-56 

41, 

,0* 

782, 

0 

8-06-56 

41. 

»3* 

781, 

.7 

8-12-56 

41, 

*6* 

781, 

.4 

8-17-56 

41, 

»9* 

781, 

.1 

8-26-56 

41, 

,8* 

781, 

►  2 

9-03-56 

42, 

.1* 

780, 

.9 

9-09-56 

41, 

.7* 

781, 

>3 

9-14-56 

43, 

»2* 

779, 

i8 

9-23-56 

41 

»6* 

781, 

»4 

9-29-56 

42, 

»2* 

780, 

.8 

10-07-56 

41 

i8* 

781, 

i2 

10-14-56 

42, 

>3* 

780, 

►  7 

10-22-56 

41, 

.6* 

781, 

.4 

10-27-56 

41, 

»7* 

781, 

•  3 

11-04-56 

40, 

.1* 

782 

i9 

11-09-56 

41, 

,2* 

781 

•  8 

11-17-56 

41, 

,6* 

781 

.4 

11-25-56 

41, 

>4* 

781, 

i6 

12-02-56 

41, 

»6* 

781 

i4 

12-09-56 

41, 

>5* 

781, 

.5 

12-16-56 

41, 

(6* 

781, 

.4 

12-23-56 

41, 

►  3* 

781, 

.7 

12-30-56 

23, 

i5 

799, 

.5 

1-06-57 

40, 

.1* 

782, 

9 

1-13-57 

21, 

>4 

801, 

>6 

1-20-57 

21, 

►  0 

802, 

.0 

1-26-57 

20, 

.3 

802, 

.7 

2-03-57 

20, 

il 

802, 

.9 

2-10-57 

19, 

»8 

803, 

.2 

2-24-57 

19, 

•  3 

803, 

•  7 

3-03-57 

19 

,7 

803, 

.3 

3-10-57 

19, 

.0 

804, 

.0 

3-17-57 

18, 

•  6 

804, 

.4 

3-23-57 

18, 

»6 

804, 

►  4 

3-31-57 

36, 

•  7* 

786, 

t3 

4-07-57 

36, 

.3* 

786, 

.7 

4-14-57 

36, 

,9* 

786, 

il 

5713 


5720 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-356 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPPR  SANTA  ANA  VALLEY 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water                        , 

teV 

1 

RIVFRSIOE    BASTN 

2S/05W-02R01    S 
CONT. 


823,0 


2S/05W-02R03    S 


826.8 


4-21-57 

37.1* 

785.9         5720 

4-28-57 

38.0* 

785.0 

5-0  5-57 

38e6» 

784.4 

5-12-57 

38.6* 

784.4 

5-19-57 

38.8* 

784.2 

5-26-57 

37.5* 

785.5 

6-02-57 

38«6* 

784.4 

6-10-57 

39«1* 

783.9 

6-16-57 

39«4* 

783.6 

6-23-57 

39.8* 

783.2 

7-07-57 

40*4* 

782.6 

7-07-57 

40.8* 

782.2 

7-14-57 

41.0* 

782.0 

7-15-56 

34.0* 

792.8         5720 

7-23-56 

34*2* 

792.6 

7-29=56 

36.4* 

790.4 

8-06-56 

36.7* 

790.1 

8-12-56 

37.0* 

789.8 

8-17=56 

36.7* 

790.1 

8-23-56 

37.2* 

789.6 

9-03-56 

27.3* 

799.5 

9-09-56 

36.4* 

790.4 

9-14-56 

37.2* 

789.6 

9-23-56 

36.7* 

790.1 

9-29-56 

36.9* 

789.9 

10-07-56 

36.1* 

790.7 

10-14-56 

36.5* 

790.3 

10-21-56 

36.5* 

790.3 

10-28-56 

36.7* 

790.1 

11-04-56 

36.3* 

790.5 

11-10-56 

36.2* 

790.6 

11-17-56 

36.2* 

790.6 

11-25-56 

36.1* 

790.7 

12-02-56 

36.2* 

790.6 

12-09-56 

36.3* 

790.5 

12-16-56 

23.8 

803.0 

12-23-56 

23.9 

802.9 

12-30-56 

21.5 

805.3 

1-06-57 

34.5* 

792.3 

1-13-57 

19.9 

806.9 

1-20-57 

19.2 

807.6 

1-26-57 

18.9 

807.9 

2-03-57 

18.5 

808.3 

2-10-57 

18.4 

808.4 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-357 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

RIVERSIDE  BASIN 

2S/05W-02R03  S 
CONTe 


826,8 


2S/05W-03C01  S 
2S/05W-08F01  S 
2S/05W-10G01  S 


930,9 
919,0 
851,0 


2S/05W~11A01  5 


825,8 


2-24-57 
3-01-57 
3-10-57 
3-17-57 
3-23-57 
3-3T-57 
4-07-57 
4-14-57 
4-21-57 
4-28-57 
5-05-57 
5-12-57 
5-19-57 
5-26-57 
6-02-57 
6-l0«57 
6-16-57 
6-23-57 
7-02-57 
7-07-57 
7-14-57 

11-29-56 
4-04-57 

10-11-56 
4-04-57 

8-17-56 

10-12-56 

11-16-56 

12-10-56 

12-13-56 

1-18-57 

2-15-57 

3-15-57 

4-04-57 

4-19-57 

7-15-56 
7-23-56 
7-29-56 
8-06-56 
8-12-56 
8-17-56 


28 
17 
17 
17 
17 
33 
32 
32 
33 
33 
33 
33 
33 
32 
32 
34 
34 
34 
35 
35 
35 

108 

107 

135 
137 

58 
59 
59 
58 
58 
57 
58 
59 
64 
60 

33 

34 
35 
36 
36 
36 


5 

808,3 

5720 

3 

809.5 

3 

809,5 

2 

809.6 

2 

809,6 

1* 

793.7 

9* 

793.9 

9* 

793.9 

1# 

793.7 

0* 

793.8 

6* 

793.2 

5* 

793.3 

6* 

793.2 

4* 

794.4 

7* 

794.1 

1# 

792.7 

3* 

792.5 

7* 

792.1 

1* 

791.7 

3* 

791.5 

8* 

791.0 

0 

822.9 

3100 

9 

823.0 

4 

783.6 

4103 

7 

781.3 

7 

792.3 

5713 

5 

791,5 

7 

791.3 

8 

792.2 

3100 

8 

792.2 

57J3 

8 

?93.2 

1 

792.9 

2 

791.8 

4 

786.6 

3100 

2 

790.8 

5713 

9* 

791.9 

5720 

3* 

791,5 

6* 

790,2 

0* 

789,8 

3* 

789,5 

5* 

789,3 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-358 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    5AMTA  ANA  VALLEY 


Disl.  R.P. 

Water 

Agy. 

Stale  Well 

R.P.  elev. 

Dais 

to  water           | 

surface 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elev.. 
Feet 

coll. 

RIVPRSIOF  BAStN 

2S/05W-11A01  S 
CONTs 


825,8 


8-26-56 

36a9» 

788.9         5720 

9-03-56 

27.1 

798.7 

9-09-56 

2(i.«2 

799,6 

9-15-56 

30o2* 

795.6 

9-23-56 

?6«9-* 

788.9 

9-29-56 

37.1* 

788.7 

ie-07-56 

36*3* 

^89 , 5 

10-14-56 

36s5* 

789,3 

20-21-56 

37oO* 

788,8 

10-28-56 

24.7 

801.1 

li-n^-5& 

24.7 

801.1 

11-10-56 

24,5 

801.3 

11-17-56 

24,3 

801.5 

11-25-56 

24o? 

801.6 

12-02=56 

24,2 

801.6 

12-10-56 

24,4 

80.1  .4 

12-i6"56 

24,4 

801,4 

12-23-56 

22.9 

302.9 

12-30-56 

21.3 

804,5 

1-^06-57 

23.1 

802,7 

1-11.-57 

20.1 

805.7 

1-20-57 

19.4 

806,4 

1-26-57 

19.0 

806,8 

2-02-57 

!8c6 

807.2 

2-10-57 

18,5 

807.3 

2-25-57 

18.4 

807,4 

3-03-57 

17.5 

808,3 

3-10-57 

17,4 

808,4 

3-17-.57 

17,4 

608,4 

3-23-57 

17,4 

808,4 

5-31-57 

33.0* 

792,8 

4-07-57 

32.4* 

793.4 

4-:.4-  57 

32.3* 

793  .  5 

4  •2 1-57 

32.4* 

793,4 

4-28^57 

21.4 

804,4 

5-06-57 

22.0 

803,8 

5-12-57 

22.0 

803.8 

5-^19-57 

22.5 

803.3 

5-26-57 

22.1 

803.7 

6-0  2-57 

33*1* 

792,7 

6-10-57 

33.5* 

"92.3 

fe-16-57 

33. S* 

792.0 

6-23-57 

34*3* 

791.5 

7-02-57 

3^-4  3* 

791.5 

7-07-57 

35.1* 

790  «  7 

i 


*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-359 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UF>PER    SANTA    ANA    VAUl»eY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feel 

Date 

Dist.  R.P. 

to  WG^er 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

RIVERSIDE  BASIN 


2S/05k-llA01    S 

8?5  6  8 

7-14-57 

35.7* 

790.1 

5720 

CONT» 

2S/05U-llCni    s 

876.5 

10-1?- 56 

75.5 

801.0 

5713 

12-13-56 

74*8 

801.7 

l-i8<"5T 

72  a  9 

30?.  6 

2-15-57 

71.9 

804.6 

3-15-57 

71,0 

805,5 

2S/05W-12A0i    S 

836.4 

6-15-56 

53.4* 

783.0 

5204 

6-29-56 

56.5* 

779,9 

7-13-56 

39.5 

796,9 

7-27-56 

27.3 

809,1 

8-10~5ft 

53c5* 

777,9 

8-24-56 

60.3* 

776.1 

9-07-56 

58.5* 

777.9 

9-21=56 

31«5 

804,9 

10-05-56 

36.5 

799,9 

10-1 9-^56 

27.0 

809.4 

11-07-56 

?T.8 

808.6 

11-16-56 

25*8 

810.6 

12-14-56 

27.0 

809.4 

i-04-57 

28.5 

807.9 

2-15-57 

24.5 

811,9 

3-15-57 

24.5 

811.9 

4-01 --57 

24.5 

811*9 

4-26-57 

25.0 

811,4 

5-10-57 

38*5* 

797.9 

5-25-57 

24*5 

811.9 

6-12-57 

28.5 

807.9 

6-21-57 

29.0 

807.4 

6-28^57 

30.5 

805.9 

7-05-57 

61.5* 

774,9 

7-12-57 

o3.0* 

773.4 

2S/05W-12B01    S 

834  ,  6 

8-10-56 

42.8* 

791,8 

5204 

8-24-56 

45.3* 

789,3 

9-07-56 

41.5* 

793.1 

9-21-56 

28*0 

806.6 

10-0  5-56 

24.0 

810.6 

10-19-56 

23.8 

810.8 

11-0  2-5© 

24.0 

810.6 

11-16-56 

23.3 

811.3 

ll-30-'56 

23.0 

811.6 

12-14-56 

23.5 

811,1 

1-04-57 

24.8 

809,8 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-360 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLPY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feel 

Dale 

Di$l.  R.P. 

lo  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

RIVPRSIDF  BA?!N 


2S/05W-12Bni  S 
CONTs 


834,6 


2S/05W-12JO1    S 


851.0 


2S/05W-1-3001    S 


864.8 


1-21-57 

22.3 

812.3         5204 

2-ft4-57 

21«8 

812.8 

2-15-57 

21«3 

813.3 

3-01-57 

21.3 

813.3 

3-15-57 

20.8 

813.8 

4-01-57 

21.3 

813.3 

4-12-57 

22.5 

812.1 

4-26-57 

23.0 

811.6 

5-10-57 

25.0 

809.6 

5-25-57 

22.0 

812.6 

6-12-57 

44.0* 

790.6 

6-21-57 

25.8 

808.8 

6-28-57 

26.0 

808.6 

7-0  5-57 

46.3* 

788.3 

7-12-57 

44.5* 

790.1 

8-17-56 

43.2 

807.8         5713 

9-14-56 

43.6 

807.4 

10-09-56 

42.4 

808.6         4103 

10-12-56 

42.1 

808.9         5713 

11-16-56 

41.3 

809.7 

12-13-56 

41.9 

809.1 

1-18-57 

42.2 

808.8 

2-15-57 

40.8 

810.2 

3-15-57 

40*4 

810.6 

4-05-57 

41.4 

809.6         4103 

4-19-57 

41.7 

809.3         5713 

5„l0-57 

41.7 

809.3 

6-15-57 

41.9 

809.1 

7-20-56 

108.8* 

756.0         5720 

7-27-56 

82.5 

782.3 

8-03-56 

80.0 

784.8 

8-10-56 

108.5* 

756.3 

8-17-56 

110.8* 

754.0 

8-24-56 

111.3* 

753.5 

8-31-56 

111.2* 

753.6 

9-07-56 

113.5* 

751.3 

9-14-56 

113.9* 

750.9 

9-21-56 

84.9 

779.9 

9-28-56 

83.4 

781.4 

10-05-56 

83.3 

781.5 

10-12-56 

82.6 

782.2 

10-26-56 

82.1 

782.7 

11-02-56 

82.0 

782.8 

Questionoble  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-361 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    SANTA    ANA    VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

to  water 
surface. 

surface 
elev.. 

Agy. 
data 

rnll 

Foet 

Feet 

coll. 

RIVERSIDE    BASIN 

2S/05W-13OO1    S 

864.8 

n-09~56 

81.7 

783,1 

5720 

CONT. 

11-16-56 

81.8 

783,0 

11-23-56 

81.2 

783,6 

11-30-56 

80.9 

783,9 

12-07-56 

108.5* 

756,3 

12-14-56 

82.1 

782.7 

12-21-% 

108.2* 

756.6 

12-28-56 

107,4* 

757.4 

1-04-57 

81,8 

783.0 

l-n-57 

80,8 

784.0 

1-18-57 

79,3 

785,5 

1*25-57 

79,7 

785,1 

2-01-57 

79.3 

785,5 

2--08-57 

79.0 

785,8 

2-15-57 

78,6 

786,2 

2-22-57 

78,1 

786,7 

3-01-57 

78  «1 

786,7 

3-08-57 

77,9 

786,9 

3-15-57 

77,5 

787,3 

3-27-57 

76,9 

787,9 

3-29-57 

77,0 

787,8 

4-05-57 

104,0* 

760,8 

4-12-57 

80,9 

783,9 

4-19-57 

80,0 

784,8 

4«26-57 

79,8 

785,0 

2S/05W-1AG01    S 

796,0 

10-09-56 

11,6 

784,4 

4103 

4-05-57 

11,7 

784,3 

2S/05W-'14J01    S 

803*0 

8-17-56 
12-13-56 

DR.O 
DR,0 

5713 

2-15-57 

12,9 

790,1 

3-15-57 

DR*0 

4-19-57 

DR*0 

5-10-57 

DR«0 

6-15-57 

DR,0 

2S/05W-15Cni    s 

740,6 

12-10-56 

87,6 

653,0 

3100 

4-04-57 

89,8 

650.8 

2S/05W-15F01    S 

790.0 

6-28-56 

15,6 

774,4 

4103 

7-30-56 

16,5* 

773,5 

9-03-56 

15«9 

774,1 

10-09-56 

16,6 

773.4 

11-30-56 

16,9 

773,1 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-362 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Di»l.  R.P. 

Woler 

Sfate  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feel 

Date 

to  water 
surface, 

surfoce 
elev., 

Agy. 
data 
coU. 

Feet 

Feet 

RIVFRSIDF    BASIN 

2S/05W-15F01 

5 

790.0 

1-10-57 

16.9 

773.1 

4103 

CONT. 

1-31-57 
3-07-57 
4-05-57 
6-07-57 
7-01-57 

17.0* 

16.3 
16.3* 
16.0 
16.4* 

773.0 
773,7 
773.7 
774.0 
773.6 

25/05W-16M01 

S 

770,7 

9-14-56 
11-16-56 
1-18-57 
3-15-57 
5-10-57 

16.4 
16.4 
16.2 
16.5 
15.8 

754.3 
754.3 
754.5 
754.2 
754.9 

5713 

2S/05W-20A01 

S 

771,7 

12-10-56 
4-04-57 

25.0 
24.6 

746.7 
747.1 

3100 

2S/05W-20A02 

S 

752,0 

6-28-56 
7-30-56 
9-03-56 
10-09-56 
11-30-56 
1-31-57 
3-07-57 
4-05-57 
6-07-57 
7-01-57 

6.2 
6.4 
6.5 
6.6 
5.9 
6.2 
6.5 
6.5 
7.9 
6.9 

745.8 
745.6 
745.5 
745.4 
746.1 
745.8 
745.5 
745.5 
744.1 
745.1 

41  0^ 

2S/05W-20K01 

S 

760fl9 

in-OQ-56 
4-0  5-57 

30,5* 
30.9* 

730.4 
730.0 

4103 

2S/05W-23FO1 

S 

851,2 

7-30-56 
9-03-56 
10-09-56 
11-30-56 
1-10-57 
1-31-57 
3-07-57 
4-05-57 
6-07-57 
7-01-57 

53.3 
59.0 
60.8 
58.0 
58.3 
57.5 
55.9 
55.3 
56.5 
57.9 

777.9 
772.2 
770.4 
772.3 
772.9 
773.7 
775.3 
775.9 
774.7 
773.3 

4103 

2S/05W-23O01 

s 

855.5 

7-20-56 
7-27-56 
8-03-56 
8-10-56 

107.0* 
84.0 
82.8* 

108.3* 

748.5 
771.5 
772.7 
747,2 

5720 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-363 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Stole  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  woter 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

RIVERSIDE  BASIN 

2S/05W-23O01  S 
CONT. 


855.5 


8-17-56 

109.6* 

745, 

i9 

8-24-56 

110.7* 

744, 

.8 

8-31-56 

111.3* 

744, 

»2 

9-07-56 

111.2* 

744, 

.3 

9-14-56 

89.4 

766, 

•  1 

9-21-56 

117.1* 

743, 

.4 

9"28.-56 

743, 

,3 

10-0  5-56 

112. b* 

743, 

,0 

10-12-56 

111.2* 

744, 

.3 

10-19-56 

89.0 

766, 

»5 

10-26-56 

86.2 

769 

.3 

11-02-56 

85.4 

770, 

.1 

11-09-56 

84.8 

770, 

.7 

11-16-56 

84.7 

770, 

.8 

11-23-56 

84.0 

771 

.5 

11-30-56 

83.0 

772 

.5 

12-07-56 

83.8 

771, 

.7 

12-14-56 

107.0* 

748 

.5 

12-21-56 

107.0* 

748, 

.5 

12-28-56 

84.4 

771, 

.1 

1-04-57 

106.8* 

748 

.7 

1-11-57 

83.6 

771 

.9 

1-18-57 

82.4 

773, 

.1 

1-25-57 

82.0 

773 

.5 

2-01-57 

81.9 

773, 

.6 

2-08-57 

81.1 

774, 

.4 

2-15-57 

81.0 

774 

.5 

2-25-57 

80.5 

775, 

»0 

3-01-57 

80.1 

775, 

.4 

3-08-57 

79.9 

775 

»6 

3-15-57 

79.7 

775, 

iB 

3-22-57 

79.4 

776, 

.1 

3-29-57 

103.6* 

751, 

.9 

4-05-57 

79.4 

776 

.1 

4-12-57 

107.6* 

747 

•  9 

4-19-57 

84.0 

771, 

.5 

4-26-57 

82.4 

773 

►  1 

5-03-57 

81.2 

774, 

i3 

5-10-57 

107.2* 

748, 

.3 

5-17-57 

82.0 

773, 

,5 

5-24-57 

81.9 

773, 

.6 

5-31-57 

80.5 

775, 

.0 

6-07-57 

105.6* 

749, 

.9 

6-14-57 

83.5 

772. 

0 

6-21-57 

107.9* 

747, 

.6 

5720 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-364 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  W^LLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

(urface. 

Feet 

Woter 

surface 

elav,, 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

RIVERSIDE    BASIN 

2S/05W-23O01    S  855.5 

CONT« 


2S/05W-23R01  S     864,2 


6-28-57 

85.0 

770.5         5720 

7-05-57 

109.0* 

746.5 

7-12-57 

75.3 

780.2 

7-1^-56 

127.4* 

736.8         5720 

7-20-56 

129.8* 

734.4 

7-27-56 

102«9 

761.3 

8-03-56 

100.8 

763.4 

8-10-56 

129.4* 

734.8 

8-17-56 

132.0* 

732.2 

8-24-56 

133.5* 

730.7 

8-31-56 

134.3* 

729.9 

9-07-56 

134.6* 

729.6 

9-14-56 

135.2* 

729.0 

9-21-56 

135.6* 

728.6 

9-28-56 

135.1* 

729,1 

10-05-56 

135.0* 

729.2 

10-12-56 

107.2 

757.0 

10-26-56 

104.0 

760.2 

11-02-56 

103.2 

761.0 

11-09-56 

102.5 

761.7 

11-16-56 

102.7 

761.5 

11-23-56 

102.0* 

762.2 

11-30-56 

101.3* 

762.9 

12-^7-56 

101.8* 

762.4 

12-14-56 

102.4* 

761.8 

12-21-56 

102.6* 

761.6 

12-28-56 

101.9* 

762.3 

1-04-57 

102.1* 

762.1 

1-11-57 

101.0* 

763.2 

1-18-57 

100.2* 

764.0 

1-25-57 

99.8 

764.4 

2-01-57 

99.5 

764.7 

2-08-57 

99.1 

765.1 

2-15-57 

98.7 

765.5 

2-25-57 

98.4 

765.8 

3-01-57 

98.1 

766.1 

3-08-57 

97.8 

766.4 

3-15-57 

97.5 

766.7 

3-22-57 

97.6 

766.6 

3-29-57 

98.2 

766.0 

4-05-57 

126.0* 

738.2 

4-12-57 

129.5* 

734.7 

4-19-57 

130.4* 

733.8 

4-26-57 

99.8 

764.4 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-365 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

to  water 
surface, 

surface 
elev.. 

Agy. 
data 
coll. 

Feet 

Feet 

PTVFRSTDE  BASIN 


2S/05W-23RO1  S 
CONTe 


864.2 


2S/05W=24Dni  S 


873,9 


5-0^=57 

99 

t5 

764 

.7 

5-10-57 

102< 

»5 

761 

i7 

5„17»57 

100 

»o 

764 

i2 

5«24=57 

99  < 

.7 

764 

»5 

5-31-57 

99 

»0 

765 

.2 

6-07-57 

101 

»0 

763 

.2 

6-14-57 

125 

»3» 

738 

i9 

6-21-57 

103 

»7 

760 

.5 

6-28-57 

103. 

.0 

761 

.2 

7-05-57 

109. 

»0* 

755 

.2 

7-12-57 

75. 

►  3 

788 

i9 

7-13-56 

93. 

►  9 

780 

.0 

7-20-56 

94. 

»7 

779 

.2 

7-27-56 

95 

i5 

778, 

i4 

8-03-56 

94. 

»8 

779 

.1 

8-10-56 

95 

»5 

778 

.4 

8-17-56 

96 

.7 

777 

.2 

8-24-56 

97 

»4 

776 

.5 

8-31-56 

98 

»2 

775 

•  7 

9-07-56 

98 

»8 

775 

.1 

9«14-56 

99. 

k4 

774 

.5 

9-21-56 

99 

»2 

774 

.7 

9-28-56 

99 

»0 

774 

.9 

10-05-56 

98. 

>9 

775 

.0 

10-12-56 

89, 

i6 

784, 

i3 

10-26-56 

89 

tl 

784 

i8 

11-02-56 

89. 

►  5 

784, 

.4 

11-09-56 

91 

.0 

782 

i9 

11-16-56 

91. 

»4 

782 

i5 

11-23-56 

91, 

>8 

782. 

il 

11-30-56 

91 

.8 

782 

il 

12-07-56 

96. 

i3 

777 

•  6 

12-14-56 

96. 

»3 

777. 

.6 

12-21-56 

95. 

»6 

778. 

.3 

12-28-56 

95. 

t8 

778 

►  1 

1-04-57 

95. 

»8 

778. 

.1 

1-11-57 

95, 

.2 

778. 

.7 

1-18-57 

95, 

.1 

778, 

.8 

1-25-57 

94, 

»6 

719  i 

3 

2-01-57 

94, 

•  2 

779, 

.7 

2-08-57 

93  < 

>9 

780, 

.0 

2-15-57 

93* 

>8 

780- 

•  1 

2-25-57 

93. 

0 

780i 

9 

3-01-57 

92i 

)8 

781, 

.1 

5720 


5720 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-366 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dote 

to  water 

surface, 

F,,t 

surface 
elev.. 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

RIVERSIDE    BASIN 

2S/05W-24D01    S 

873,9 

3-08-57 

92.5 

781.4 

5720 

CONTo 

3-15-57 

92«3 

781,6 

3-22-57 

92«1 

781.8 

3-29-57 

92«0 

781.9 

4-^05-57 

115.6* 

758,3 

4-12-57 

95.4 

778,5 

4-19-57 

94.8 

779,1 

4-26-57 

94.1 

779,8 

5-03-57 

94.1 

779.8 

5-10-57 

94.4 

779.5 

5-17-57 

94.0 

779.9 

5-24-57 

93.9 

780.0 

5-31-57 

93.6 

780.3 

6-07-57 

94.0 

779,9 

6-14-57 

94.0 

779.9 

6-28-57 

95.6 

778,3 

7-05-57 

95.3 

778,6 

7-12-57 

96.0 

777,9 

25/05W-25A01    S 

948,4 

10-00-56 

166.3 

782.1 

4103 

4-05-57 

160.8 

787,6 

2S/05VV-25M01    S 

855,7 

8-27-56 

82.8 

772*9 

3707 

9-12=56 

84.5 

771.2 

10-17-56 

85,5 

770.2 

11-26=56 

81.9 

773.8 

12-29-56 

80.6 

775*1 

1-06--57 

79.1 

776*6 

2-14-57 

78.1 

777.6 

3-18-57 

77.0 

778.7 

2S/n5W-26Eri1     5 

846.2 

6-04-56 

73.5 

772.7 

4103 

6-28-56 

75.9 

770.3 

7-30-56 

79*7 

766.5 

7-30-56 

79.7 

766,5 

846,3 

8-17-56 

80.8 

765,5 

5713 

846,2 

9-03-56 

80.0 

766,2 

4103 

9-03-56 

80.1 

766.1 

11-30-56 

79.0 

767.2 

11-30-56 

79.0 

767.2 

846.3 

12-1^-56 

78.4 

767.9 

5713 

846*2 

1-10-57 

78.8 

767,4 

4103 

1-10-57 

78.8 

767,4 

846,3 

1-18-57 

77.9 

768.4 

5713 

846,2 

1-31-57 

77.4 

768,8 

4103 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-367 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VAlLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

RIVPRSIOF    BASIN 


2S/05W-?6Fni    s 

846.2 

1-31-57 

77.4 

768.8 

4103 

CONT. 

846,3 

2-15-57 

76.9 

769.4 

5713 

846.2 

3-07-57 

75.6 

770.6 

4103 

3-07-57 

75.6 

770*6 

846«3 

3-15«57 

75.5 

770.8 

5713 

846.2 

4«n5-57 

75.3 

770.9 

4103 

4-05-57 

75.3 

770.9 

846.3 

4-19-57 

79.3 

767.0 

5713 

5-10-57 

78.1 

768.2 

846.2 

6-07-57 

76.6 

769.6 

4103 

6-07-57 

76.6 

769.6 

846.3 

6-15-57 

78.1 

768.2 

5713 

846.2 

7-01-57 

80.0 

766,2 

4103 

7-ni«57 

80.0 

766*2 

2S/05W-26Fni    S 

810.0 

6-16-56 

50.1* 

759.9 

3707 

6-23-56 

52.8* 

757.2 

6-3ft-56 

51.8* 

758.2 

7-08-56 

53.8* 

756.2 

7-14-56 

53*9* 

756.1 

7-21-56 

55.1* 

754.9 

7^28-56 

46.7 

763.3 

8-04-56 

55.4* 

754.6 

8-11-56 

56.5* 

753.5 

8-19-56 

57.4* 

752.6 

§-25-56 

58.5* 

751.5 

9-0B-56 

58.5* 

751.5 

9-16-56 

59*1* 

750*9 

9„2?-56 

60.4* 

749.6 

9-30-*56 

47.3 

762.7 

10-^15-56 

47.7 

762.3 

10-27-56 

45.5 

764.5 

11-03-56 

56.8* 

753.2 

11-10-56 

56.4* 

753.6 

11-18-56 

44.1 

765.9 

11-24-56 

43.5 

766.5 

12-01-56 

43.0 

767.0 

12-nft~56 

43.0 

767.0 

12-15-56 

42.8 

767.2 

12-24-56 

42.8 

767.2 

1-17-57 

42.4 

767.6 

1-26-57 

41.5 

768.5 

2-02-57 

41.3 

768.7 

2-09-57 

40.9 

769.1 

2-23-57 

40.4 

769.6 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-368 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WbLLS 

UPPFR    SANTA    ANA    VALLEY 


D!sl.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 
coll. 

State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feel 

Date 

to  water 
surface. 

surface 
elev., 

Feet 

Feet 

RIVFRSTOF    BASIN 


2S/05W-26F01 

S 

810.0 

3-00-57 

39,9 

770.1 

3707 

CONT. 

3-16-57 
3-30-57 
4-06-57 
4-13-57 
4-21-57 
4-27-57 
5-04-57 
5-18-57 
5-25-57 

39.6 

39.6 

53.0* 

55.1* 

43.2 

42.0 

43.8 

54.7* 

41.8 

770.4 
770.4 
757.0 
754.9 
766.8 
768.0 
766.2 
755.3 
768.2 

2S/05W-28K01 

S 

801.5 

6-04-56 
7-30-56 
9-03-56 
10-08-56 
11-30-56 
1-10-57 
1-31-57 
3-07-57 
4-08-57 
6-07-57 
7-01-57 

61««? 
62*3 
62.6 
62.9 
62.9 
62.8 
62.4 
62.1 
61.6 
61.8 
62.3 

739.6 
739.2 
738.9 
738.6 
738.6 
738.7 
739.1 
739.4 
739.9 
739.7 
739.2 

4103 

2S/05W-29D02 

s 

745.0 

9-14-56 
11-16-56 
1-18-57 
3-15-57 
5-10-57 

15.2 
14.3 

13.3 
16.5 
15.0 

729.8 
730.7 
731.7 
728.5 
730.0 

5713 

2S/05W-29F02 

s 

719.0 

9-03-56 
10-09-56 
11-30-56 
1-10-57 
1-31-57 
3-07-57 
4-05-57 
6-07-57 
7-01-57 

10.5 

10.4 
9.3 
9.0 
9.6 

10.3 
9.9 

10.0 
9.8 

708.5 
708.6 
709.7 
710.0 
709.4 
708.7 
709.1 
709.0 
709.2 

4103 

2S/05W-36A01 

s 

938.0 

10-09-56 
4-05-57 

49.4 
49.9 

888,6 
888,1 

4103 

3S/06W-02K01 

5 

780.0 

10-08-56 

30.0 

750,0 

4103 

3S/06W-03L01 

S 

802.0 

9-03-56 

16.7* 

785.3 

4103 

*     Questionable  measurement 

••  Approximate  Reference  Point  elevation 


6-369 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

RIVPRSIOe    BASIN 


3S/06W-03L01 

S 

802*0 

10-08-56 

13*7 

788.3 

4103 

CONT* 

12-03-56 
1-10-57 
1-31»5T 
3-07-57 
7-01-57 

12.7 
12.4 
11.7 
12.2 
17.9* 

789*3 
789.6 
790.3 
789.8 

784.1 

3S/06W-10L01 

s 

764*0 

6-28-56 

7-30-56 
9-0^-56 
10-08-56 
1-10-57 
1-31-57 
3-07-57 
4-08-57 
6-07-57 
7-01-57 

18.9 
19*4 
18.2 
18.5 
18*5 
19.3 
19.8 
20.3 
20.4 

21.1 

745.1 
744 . 6 
745.8 
745.5 
745.5 
744*7 
744.2 
743.7 
743*6 
742.9 

4103 

3S/06W-11M02 

s 

719.0 

10-08-56 
4-08-57 

9»9 
6.8 

709.1 

712.2 

4103 

3S/06W~12D01 

s 

783*0 

7-30-56 
9-03-56 
10-08-56 
12-03-56 
1-10-57 
1-31-57 
3-0  7-57 
4-08-57 
6-07-57 
7-01-57 

32.4 

32*6 
33.1 
33.5 
33*8 
34.7 
34.3 
32.1 
32*1 
34.4 

750*6 
750.4 
749*9 
749.5 
749.2 
748.3 
748.7 
750.9 
750.9 
748.6 

4103 

3S/06W-24G01 

s 

805.2 

10-08-56 
4-08-57 

9.4 
9.8 

795*8 

795*4 

4103 

3S/06W-24jr.l 

s 

829.0 

10-08-56 
4-08-57 

7.3 
7.6 

821*7 

821.4 

4103 

3S/06W-24001 

s 

813,2 

10-08-56 
4-08-57 

6.5 
7.2 

806.7 
806.0 

4103 

5S/05W-02B02 

s 

887.5 

12-10-56 
4-04-57 

61.1 
65*2 

826.4 
822.3 

3100 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-370 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA  ANA  VALlEY 


Stole  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Disl.  R.P. 

to  woter 

surface, 

Feet 

Water 

surfoce 

elev.. 

Feet 

Agy. 

data 
coil. 

ARLINGTON  BASlN 


80216 


2S/05W-31Nni    S 

737*4 

6-04--56 

7.1 

730.3 

4103 

6-28-56 

6.8 

730.6 

7-30»56 

7*4 

730.0 

9-03-56 

7.7 

729.7 

9-03-56 

6.7 

730.7 

10-08-56 

7.1 

730.3 

11-30-56 

7.4 

730.0 

1-10-57 

7.5 

729.9 

1-31-57 

6.5 

730.9 

3-07-57 

7.1 

730.3 

4-08-57 

6.7 

730.7 

6-07-57 

6*8 

730.6 

7-01-57 

7.2 

730.2 

25/06W-35001    S 

789,4 

6-04-56 

17.3 

772.1 

4103 

6-28-56 

17.4 

772.0 

7-30-56 

17,7 

771.7 

9-03-56 

17.9 

771.5 

10-08-56 

18.1 

771,3 

12-03-56 

18.3 

771.1 

1-10-57 

18.2 

771.2 

1-31-57 

18.0 

771.4 

3_07-57 

17.6 

771.8 

4-08-57 

17.5 

771,9 

6-07-57 

17.7 

771,7 

7-01-57 

17.7 

771.7 

7-31-57 

18.0 

771.4 

3S/05W-05MO3    S 

756,8 

7-30-56 

11.3 

745.5 

4103 

9-03-56 

11.8 

745.0 

10-08-56 

12.0 

744.8 

11-30-56 

11.7 

745.1 

1-10-57 

11.6 

745.2 

1-31-57 

10.3 

746,5 

3-n7-57 

9.9 

746.9 

4-08-57 

10.4 

746.4 

6-07-57 

10.4 

746,4 

7-01-57 

11.7 

745,1 

3S/05W-17O01    S 

892,7 

10-08-56 

66.3 

826.4 

4103 

3S/06W-13A01    S 

757,2 

7-30-56 

43.3 

713.9 

4103 

9-03-56 

42.4 

714.8 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


6-3T1 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VAkLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dale 

Disf.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

ARLINGTON    BASIN 


3S/06W~13A01    S 
CONT» 


3S/06W-13F01    S 


3S/06W-13Mn2    S 


3S/06W-13N01    S 


757*2 

10-08-56 

40«9 

716.3 

4103 

12-03-56 

48.6^^ 

708.6 

1-10-57 

41.7 

715.5 

1-31-57 

40.7 

716.5 

3-07-5T 

39.7 

717.5 

4-08-57 

43.2* 

714.0 

7-01-57 

42.1* 

715.1 

732,9 

3-20-56 

29.6 

703.3 

3102 

732*6 

9-20-56 

33*8 

698.8 

3102 

3-15-57 

28.9 

703.7 

720,6 

7-30-56 

33.9* 

686*7 

4103 

9-03=-56 

36.4* 

684.2 

9-20-56 

35.5 

685.1 

3102 

10-08-56 

33.1* 

687.5 

4103 

l2»03-56 

41*7* 

678.9 

1-10-57 

33.8 

686.8 

1-31-57 

27*6 

693*0 

3-07-57 

25.8 

694.8 

3-15-57 

25.5 

695.1 

3102 

4-08-57 

26.3* 

694.3 

4103 

6-07-57 

33.8* 

686.8 

725*4 

7-19-56 

35.9 

689.5 

5720 

7-27-56 

34.3 

691.1 

8-03-56 

34.0 

691.4 

8-10-56 

39*0 

686.4 

8-17-56 

36.1 

689.3 

8-24-56 

35.1 

690.3 

8-31-56 

38.1 

687.3 

9-07-56 

35.0 

690.4 

9-14-56 

35.6 

689.8 

9-20-56 

29.7 

695.7 

3102 

9-21-56 

35.3 

690.1 

5720 

9-28-56 

52.1* 

673.3 

10-05-56 

34.6 

690.8 

10-12-56 

33.7 

691.7 

10-26-56 

3^.4 

692*0 

11-02-56 

32.8 

692.6 

11-09-56 

33.2 

692.2 

11-16-56 

33.8 

691.6 

11-23-56 

34.2 

691.2 

11-30-56 

33.5 

691.9 

12-07-56 

34.0 

691.4 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-372 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    SANTA    ANA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  woter 

(urface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

ARLINGTON    BASIN 


3S/n6W-13N01    S 
CONT. 


775.4 


35/06W-13N02    S 


709*1 


4 

l?-14-56 

32.8 

692.6         5720 

12-21-56 

33.0 

692.4 

12-28-56 

32.9 

692.5 

1-04-57 

33.0 

692.4 

1-11=57 

32.1 

693.3 

1-18-57 

31c6 

693.8 

1-25-57 

31.3 

694.1 

2-01-57 

31.0 

694.4 

2-08-57 

30.7 

694.7 

2-15-57 

30.5 

694.9 

2-25-57 

30.2 

695.2 

3-01-57 

30.1 

695.3 

3-08-57 

29.8 

695.6 

3-15-57 

29.6 

6Q5.8 

3-22-57 

29.4 

696.0 

3-29-57 

30tl 

695*3 

4-05-57 

30.9 

694.5 

4-12-57 

30.0 

695.4 

1 

7-19-56 

36.1 

673.0         5720 

7-27-56 

34.6 

674.5 

8-10-56 

41.3 

667.8 

8-17-56 

36.7 

672.4 

8-24-56 

35.4 

673.7 

8-31-56 

35.8 

673.3 

9-07-56 

34.8 

674.3 

9-14-56 

35.0 

674.1 

9-21-56 

35.1 

674.0 

9-28-56 

51.8* 

657.3 

10-05-56 

34.8 

674.3 

10-12-56 

33.9 

675.2 

10-26-56 

33.7 

675.4 

11-02-56 

32.4 

676.7 

11-09-56 

33.0 

676.1 

11-16-56 

33.9 

675.2 

11-23-56 

34.0 

675.1 

11-30-56 

33.7 

675.4 

12-07-56 

33*7 

675.4 

12-14-56 

32.9 

676.2 

12-21-56 

33.3 

675.8 

12-28-56 

32.9 

676.2 

1-04-57 

32.8 

676.3 

1-11-57 

32.0 

677.1 

1-18-57 

32.2 

676.9 

1-25-57 

32.0 

677.1 

*     Questionable  meosurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-373 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  AMA  VALLEY 


Stcfe  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feel 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  v/ater 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

ARLINGTON  BASiN 

3S/06W-13N02  S 
CONTc 


3S/06W-13P01  S 

3S/06W-13O01  S 

3S/06W-14K01  S 

3S/06W-22L01  S 

3S/06W-?3Hni  S 


TEMESCAL    BASIN 
3S/06W-28H01  S 


3S/06W-28N01    S 
3S/06W-29H01    S 

3S/06W-29N01    S 
3S/06W-29003    S 


709.1 

2-01-57 

31  ol 

678.0 

5720 

2-08-57 

30<,8 

678.3 

2-15-57 

30.6 

678.5 

2-25-57 

30.1 

679c0 

3-01-57 

30ol 

679  eO 

3-08-57 

2948 

679.3 

3-15-57 

29.6 

679.5 

3-22-57 

2964 

679.7 

3-29-57 

30*1 

679e0 

4-05-57 

30.8 

678,3 

738»5 

10-03-56 

39.6 

698.9 

4103 

4-08-57 

37.2 

701.3 

745*0 

10-08-56 

42.7 

702.3 

4103 

4-08-57 

39*8 

705,2 

700.1 

3-15-57 

17*2 

682,9 

3102 

686.1 

3-15-57 

31.9* 

65492 

3102 

749.0 

3-06-56 

48.7 

700.3 

4103 

10-08-56 

52.4 

696,6 

4-08-57 

49.5 

699*5 

10-25-57 

52e4 

696,6 

705,0 


671*4 
668,6 

635,6 
651,1 


80217 


7-30-56 

8162 

1-31-57 

80,2 

3-07-57 

78,8 

7_ni-57 

82.7 

9-20-56 

4«),3 

9-19^56 

62«t* 

3-15-57 

49.5 

3-15-57 

3-07-56 

10*-01-56 

3-15-57 

3-27-57 


53,1 

41.7 
44.2 
43*9 
43*7 


623.8 
624,8 
626.2 
622.3 

4103 

622,1 

3102 

606.5 
619.1 

3102 

582.5 

3102 

609,4 
606,9 
607.2 
607.4 

4103 

3102 

4103 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


6-374 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA   VALLEY 


Dijt.  R.P. 

Water 

A9y. 

data 

State  Well 

R.P.  elev.. 

Date 

to  water          I 

surface 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elev.. 
Feet 

coll. 

TEMFSCAL    BASIN 

3S/06W-30G01    5 

616,0 

3-08-=56 

45,6 

570.4 

4103 

615,5 

9-20-56 

48»9 

566,6 

3102 

616,0 

10-07-56 

54.0 

562.0 

4103 

615.5 

3-15-57 

48*1 

567,4 

3102 

616,0 

3-28-57 

46.0 

570.0 

4103 

3S/06W-30K01    5 

614.0 

3-0Q-56 

47,1 

566.9 

4103 

9-19-56 

18.9* 

595.1 

3102 

9-19-56 

50.2 

563.8 

10-07-56 

49,7 

564.3 

4103 

3-14-57 

19,4* 

594.6 

3102 

3-15-57 

49.2 

564.8 

3-2P-57 

48.1 

565.9 

4103 

3S/06W-3nK02    S 

6?6.1 

9-19-56 

27.5 

603.6 

3102 

3-14-57 

23.1 

603.0 

3S/06W-31002    S 

690,0 

6-09-56 

138.0* 

552.0 

5717 

6-16-56 

139.3* 

550.7 

6-23-56 

144.9* 

545.1 

6-30-56 

139,8* 

550.2 

7-07-56 

140.0* 

550.0 

7-14-56 

140.6* 

549.4 

7-21-56 

140.8* 

549.2 

7-28-56 

140.7 

549.8 

8-04-56 

141.5 

548.5 

8-11-56 

141.9 

548.1 

8-18-56 

142.1* 

547.9 

8-25-56 

142.5* 

547.5 

9-01->56 

142.7* 

547.3 

9-08-56 

143.8* 

546.2 

9-15-56 

149.9* 

540.1 

9-22-56 

144.7* 

545.3 

9-29-56 

143.9* 

546.1 

l0-06=»56 

143.2* 

546.8 

10-15-56 

137.4 

552.6 

10-70-56 

137.0 

553.0 

10-27-56 

144.1* 

545.9 

11-03-56 

137.1 

552.9 

11-10-56 

144.1* 

545.9 

11-17-56 

137.6 

552.4 

11-24-56 

144.4* 

545.6 

12-01-56 

137,5 

552.5 

12-08-56 

137,4 

552.6 

12-15-56 

137.3 

552.7 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-375 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    SANTA    Ai^gA    VALLEY 


Stole  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

TEMFSCAL    BASif 


35/06W-31D02    S 

690.0 

l?-2?-B6 

137.3 

552.7         5717 

CONTs 

12-29-56 

143.8* 

546.2 

1-05-57 

143.6* 

546.4 

1-12-57 

137.1 

552.9 

1-19-57 

142.6* 

547.4 

l-=-26-57 

136.6 

553.4 

2-02-57 

136.4 

553.6 

2-09-57 

i35ol 

554.9 

2-16-57 

140.4* 

549.6 

2-23-57 

134.4 

555.6 

3-02-57 

134.0 

556.0 

3-09-57 

134.6 

555.4 

3-16-57 

141*3* 

548.7 

3-23-57 

138.9* 

551.1 

3-30-57 

133.0 

557.0 

4-06-57 

132.6 

557.4 

4-13-57 

133.1 

556.9 

4-20-57 

132*7 

557.3 

4-27-57 

136«9* 

553.1 

5-04-57 

133«4 

556.6 

5-11-57 

133.1 

556.9 

5-18-57 

133*6 

556.4 

5-25-57 

138«7* 

551.3 

6-01-57 

139*2* 

550.8 

6-08-57 

134.1 

555.9 

6-15-57 

139.6* 

550.4 

6-22-57 

135.1 

554.9 

6-29-57 

139.8* 

550.2 

3S/06W-32Hr)l    S 

664.3 

9-20-56 

64.1* 

600*2         3102 

3S/07W-04J01    S 

544.4 

7-13-56 

14.8 

529.6         3100 

7-26-56 

14.6 

529.8 

8-09-56 

19.3 

525.1 

8-23-56 

15*6 

528.8 

9-14-56 

15.7 

528.7 

10-02-56 

15.7 

528.7 

10-19-56 

15.7 

528.7 

10-31-56 

15.7 

528.7 

11-14-56 

15.6 

528.8 

11-28-56 

15.4 

529.0 

12-12-56 

15*2 

529.2 

1-04-57 

15*2 

529.2 

1-17-57 

15.0 

529.4 

2-01-57 

14.7 

529.7 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-376 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


Disl.  R.P. 

Water 

«_„ 

State  Well 

R.P.  elev.. 

Dale 

to  water 

surface 

Agy. 
data 

Number 

Fe«t 

turfacs. 
Feat 

elev,. 
Feet 

coll. 

TEMESCAL    BASI^ 

1 

3S/07W-04jni 

S 

544.4 

2-15-57 

14.5 

529.9 

3100 

CONT* 

3-13-57 
4-02-57 
5-02-57 

14.2 
14.0 
13.9 

530.2 
530.4 
530.5 

3S/07W-13G01 

S 

599.2 

9-19-56 
3-14-57 

47.4 
46.5 

551.8 
552.7 

3102 

35/07W-13H01 

5 

605,0 

3-08-56 

10-02-56 

3-28-57 

41.4 
49.7 
41.4 

563.6 
555.3 
563.6 

4103 

3S/07W-14N01 

s 

566,6 

9-19-56 

52.8 

513.8 

3102 

10-01-56 

53.2 

513.4 

4103 

3-14-57 

52.5 

514.1 

3102 

3-28-57 

52.2 

514.4 

4103 

3S/07W-14001 

s 

584.0 

9-19-56 

53.3 

530.7 

3102 

583,8 

10-02-56 

53.4 

530.4 

4103 

584,0 

3-14-57 

52.5 

531.5 

3102 

583.8 

3-28-57 

52.2 

531.6 

4103 

3S/07W-16O02 

s 

493.8 

9-26-56 
3-22-57 

3.6 
3.7 

490.2 
490.1 

3102 

3S/07W-16R01 

s 

496.1 

9-26-56 
3-22-57 

3.9 
4.4 

492.2 
491.7 

3102 

3S/07W-20K:01 

s 

481.6 

6-13-56 
6-20-56 
6-27-56 
7-11-56 
7-18-56 
8-01-56 
8-08-56 
8-15-56 
8-22-56 
8-29-56 
9-05-56 
9-12-56 
9-19-56 
9-26-56 
10-03-56 
10-10-56 
10-17-56 

8.6 
8.7 
8.9 
9.1 
9.2 
9.4 
9.5 
9.5 
9.6 
9.5 
9.3 
9.4 
9.3 
9.3 
9.1 
8.9 
9.0 

i:i73.0 
472.9 
472.7 
472.5 
472.4 
472.2 
472.1 
472.1 
472.0 
472.1 
472.3 
472.2 
472.3 
472.3 
472.5 
472.7 
472.6 

3102 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-377 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coil. 

TEMESCAL  BASlN 


3S/07W-2nK01  S 
CONT. 


481.6 


3S/07W-2nKn2  s 


483«0 


10-24'»56 

9.1 

472. 

►  5 

10-31-56 

9*0 

472< 

>6 

11-07-56 

9e0 

472, 

.6 

11-14-56 

8*9 

472  < 

^7 

ll-21'-56 

899 

472  < 

»7 

11-28-56 

8t8 

472 

.8 

12-05-56 

8.8 

472. 

.8 

12-12-56 

8e7 

472 

.9 

12-19-56 

8*7 

472 

i9 

12-26-56 

8e6 

473 

.0 

1-02-57 

8*6 

473. 

lO 

1-09-57 

8*5 

473 

.1 

1-16-57 

8»0 

473 

•  6 

1-30-57 

7«9 

473. 

J  7 

2-06-57 

8*0 

473 

.6 

2-13-57 

8.1 

473 

>5 

2-20-57 

8.1 

473 

•  5 

2-27-57 

8.1 

473 

,5 

3-06-57 

7.9 

473. 

1    ' 

3-13-57 

8.0 

473. 

.6 

3-20-57 

8.1 

473 

.5 

3-27-57 

8.2 

473. 

.4 

4-03-57 

8.4 

473. 

.2 

4-10-57 

8.4 

473. 

>2 

4-17-57 

8.5 

473, 

,1 

4-24-57 

8.3 

473, 

>3 

5-01-57 

8.5 

473, 

»1 

5-08-57 

8*6 

473, 

,0 

5-15-57 

8.6 

473, 

.0 

5-22-57 

8.6 

473, 

.0 

5-29-57 

8.8 

472, 

.8 

6-05-57 

8.9 

472, 

,7 

6-12-57 

8.8 

472, 

>8 

6-19-57 

9.1 

472, 

»5 

6-26-57 

9.2 

472, 

.4 

7-03-57 

9.3 

472, 

.3 

7-10-57 

9.4 

472, 

.2 

6-06-56 

10*0 

473, 

tO 

6-13-56 

10.6 

472, 

.4 

6-20-56 

10*7 

472, 

.3 

6-27-56 

11*4 

471, 

>6 

7-11-56 

11.0 

472  • 

0 

7-18-56 

11*1 

471, 

»9 

8-01-56 

11.1 

471, 

9 

3102 


3102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


(3-378 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Disl.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feel 

Aoy. 

data 
coll. 

TEMFSCAL    BASIN 

3S/07W-?0K0?    S 
CONT« 


483«0 


8-08-56 

11. 

7 

8-15-56 

11. 

3 

8-2?-56 

11. 

3 

8-29-56 

11. 

1 

9-05-56 

10. 

8 

9-12-56 

11. 

0 

9-19-56 

10. 

8 

9-26-56 

10. 

6 

10-03-56 

10. 

5 

io-in-56 

10. 

4 

10-17-56 

10. 

8 

10-24-56 

lOi 

9 

10-31-56 

10. 

8 

11-07-56 

10. 

8 

11-14-56 

10< 

8 

11-21-56 

104 

8 

11-28-56 

lOi 

7 

12-05-56 

10. 

,7 

12-12-56 

10. 

>6 

12-19-56 

10. 

>6 

12-26-56 

10. 

.7 

1-02-57 

10. 

.7 

1-09-57 

10. 

>5 

1-16-57 

10. 

>0 

1-30-57 

10, 

.0 

2-06-57 

10. 

i3 

2-13-57 

10 

.4 

2-20-57 

10 

»4 

2-27-57 

10 

i4 

3-06-57 

10 

.3 

3-13-57 

10 

i4 

3-20-57 

10 

•  5 

3-27-57 

10 

i6 

4-03-57 

10 

•  6 

4-10-57 

10 

i6 

4-17-57 

10 

»7 

4-24-57 

10 

.5 

5-01-57 

10 

.6 

5-08-57 

10 

.7 

5-15-57 

10 

.7 

5-22-57 

10 

.7 

5-29-57 

10 

.7 

6-05-57 

10 

.9 

6-12-57 

10 

.8 

6-19-57 

10 

.9 

471. 

8 

471. 

7 

471. 

7 

471. 

9 

472. 

2 

472. 

0 

472. 

2 

472. 

4 

472. 

5 

472. 

6 

472. 

2 

472. 

1 

472. 

2 

472. 

2 

472. 

2 

472. 

2 

472. 

>3 

472. 

3 

472. 

.4 

472. 

.4 

472. 

.3 

472. 

.3 

472, 

»5 

473, 

.0 

473, 

.0 

472 

.7 

472 

.6 

472 

.6 

472 

.6 

472 

.7 

472 

.6 

472 

.5 

472 

.4 

472 

.4 

472 

.4 

472 

.3 

472 

.5 

472 

.4 

472 

.3 

472 

.3 

472 

.3 

472 

.3 

472 

.1 

472 

.2 

472 

.1 

3102 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-379 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

TEMESCAL  BASIN 

35/07W-20K02  S     483.0 
CONTi 


3S/07W-20001  S     491 »8 


6-26-57 

10 

t9 

472, 

»1 

7-03-57 

11( 

»1 

471 

.9 

7-10-57 

11 

8l 

471 

.9 

7-17-57 

11< 

»2 

471, 

►  8 

6-13-56 

10 

i5 

481 

»3 

6-20-5S 

10< 

»5 

481 

.3 

6-27-56 

10 

i7 

481 

»1 

7-11-56 

10 

.8 

481, 

.0 

7-18-56 

10 

»8 

481, 

sO 

7-25-56 

10  < 

»9 

480 

t9 

8-01-56 

10< 

»9 

480, 

.9 

8-08-56 

10< 

»9 

480 

»9 

8-15-56 

11 

.0 

480 

i8 

8-22-56 

11  ( 

>1 

480, 

.7 

8-29-56 

11  ( 

»0 

480, 

.8 

9-05-56 

10< 

.9 

480 

.9 

9-12-56 

11  < 

»0 

480, 

»8 

9»19-56 

10 

»9 

480 

.9 

9-26-56 

10  < 

»8 

481, 

lO 

10-0  3-56 

irx 

(8 

481, 

kO 

10-10-56 

in, 

,7 

481, 

.1 

10-17-56 

10  < 

>7 

481, 

.1 

10-24-56 

10, 

.8 

481, 

»0 

10-31-36 

10, 

►  8 

481, 

»0 

11-07-56 

10, 

>7 

481, 

»1 

11-14-56 

10 

t  1 

481 

.1 

11-21-56 

10, 

»8 

481, 

.0 

11-28-56 

10 

1 7 

481, 

.1 

12-05-56 

IC, 

»7 

481, 

.1 

12-12-56 

10, 

t6 

481, 

.2 

12-19-56 

10  < 

t6 

481, 

)2 

12-26-56 

10, 

>6 

481, 

.2 

1-02-57 

10, 

)6 

481, 

.2 

1-09-57 

10< 

)4 

481, 

.4 

1-16-57 

10, 

.2 

481, 

.6 

1-30-57 

9. 

•  9 

481, 

.9 

2-06-57 

10, 

,2 

481, 

.6 

2-13-57 

10, 

•  3 

481, 

.5 

2-20-57 

10< 

»3 

481. 

i5 

2-27-57 

lOi 

»3 

481. 

>5 

3-06-57 

10* 

2 

481. 

6 

3-13-57 

10* 

3 

481, 

5 

3-20-57 

10. 

3 

481. 

5 

3-27-57 

10. 

4 

481. 

4 

3102 


3102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-380 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


Stote  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 
elev.. 
Feet 

Agy. 
doto 
coll. 

TEMPSCAL  BASIN 


3S/07W-2noni    s 

491,8 

4-03-57 

10.4 

481.4 

3102 

CONT. 

4-10-57 

10«5 

481*3 

4-17-57 

10*5 

481.3 

4-24-57 

10.3 

481.5 

5-01-57 

10.4 

481.4 

5-08=57 

10*5 

481.3 

5-15-57 

10.4 

481.4 

5-22-57 

10*4 

481.4 

5-29-57 

10.5 

481.3 

6-05-57 

10.7 

481.1 

6-12-57 

10.6 

481.2 

6-19-57 

10.8 

481.0 

6-26-57 

10.8 

481.0 

7-03-57 

10.9 

480.9 

7-10-57 

11.0 

480.8 

7-17-57 

11.1 

480.7 

35/07W-21A01    S 

508.9 

9-26-56 
3-22=57 

11.? 
9.7 

497.7 
499.2 

3102 

3S/07W-21B02    S 

501.6 

9-26=56 
10-01-56 

6.8 
7*4 

494.8 
494.2 

3102 
4103 

3-22-57 

7.0 

494.6 

3102 

3-27-57 

7.0 

494.6 

4103 

3S/07W-21B03    S 

499.5 

9-26-56 
3-22-57 

6.5 
5*8 

493.0 
493.7 

3102 

3S/07W-21B04    S 

497e4 

7-19-56 
8-17-56 

5*0 
6*3 

491.5 
491.1 

3102 

9-26-56 

6*0 

491.4 

10-18-56 

6*3 

491.1 

11-13-56 

6.4 

491.0 

12-17-56 

6.4 

491.0 

1-22-57 

6.0 

491.4 

2-14-57 

5.9 

491.5 

3-22-57 

5.8 

491.6 

4-15-57 

5.8 

491.6 

5-23-57 

5*7 

491.7 

6-12-57 

6*1 

491.3 

3S/07W-21C01    S 

486.1 

7-19-56 
8-17-56 

3*0 
3*0 

483.1 
483.1 

3102 

9-26-56 

2.8 

483.3 

10-18-56 

2*8 

483.3 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-381 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

A  _,, 

State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Fee. 

Date 

to  water 

surface, 

Feet 

surface 
elev., 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

TFMFSCAL    BASIN 

3$/07W-21C01 

s 

486.1 

11-13-56 

2.9 

483.2 

3102 

CONT. 

12-17-56 
1-22-57 
2-14-57 
3-22-57 
4-15-57 
5-23-57 
6-12-57 

2.8 
2.5 
2.6 
2.7 
2.7 
2.6 
2.9 

483.3 
483.6 
483.5 

483r4 
483.4 
483.5 
483.2 

3S/07W-21D02 

s 

485^2 

9-26-56 
3-22-57 

4.3 

4.0 

480.9 
481*2 

3102 

3S/07W-21E01 

$ 

486.7 

9-26-56 
3-22-57 

5.5 
5.4 

481.2 
481.3 

3102 

3S/07W-21F02 

s 

489.2 

9„26>56 
3-22-57 

3.4 
3.0 

485.8 
486.2 

3102 

3S/07W-21F03 

s 

492.7 

9-26-56 
3-22-57 

7.1 
6.8 

485.6 
485.9 

3102 

3S/07W-21G01 

s 

506.2 

3-07-56 

10.5 

495.7 

4103 

507.6 

9-26-56 

11.9 

495.7 

3102 

506.2 

10-01-56 

12.1 

494.1 

4103 

507.6 

3-22-57 

11.1 

496.5 

3102 

506.2 

3-27-57 

11.0 

495.2 

4103 

3S/07W-21G02 

5 

529.4 

9-19-56 
9-26-56 
3-14-57 
3-22-57 

23.0* 
7*2 

20.8* 
5.8 

506.4 
522.2 
508.6 
523.6 

3102 

3S/07W-21K01 

S 

512.4 

7-19-56 

8-17-56 

9-26-56 

10-18-56 

11-13-56 

12-17-56 

1-22-57 

2-14-57 

3-22-57 

4-15-57 

5-23-57 

6-12-57 

14.8 

17.0 
16.1 
16.0 
16.1 
16.1 
15.6 
IB. 4 
14.9 
14.8 
14.7 
15.0 

497.6 

495.4 
496.3 
496.4 
496.3 
496.3 
496.8 
497.0 
497.5 
497.6 
497.7 
497.4 

3102 

*     Questionable  measurement 

••  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-382 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  slev., 
Feel 

Dots 

Disl.  R.P. 

fo  wofer 

surface, 

Feet 

Woter 

surface 

elev.. 

Feel 

Agy. 

data 
coll. 

TEMESCAL    BASIN 

3S/07W-21K02 

S 

511.8 

9-26-56 
3-22-57 

15.3 
14.2 

496.5 
497.6 

3102 

3S/07W-21L03 

S 

493.2 

9-26-56 
3-22-57 

7.2 
5.8 

486,0 
487,4 

3102 

3S/07W-21L04 

s 

496,3 

7-19-56 

8-17-56 

9-26-56 

9-26-56 

10-18-56 

11-13-56 

12-17-56 

1-22-57 

2-14-57 

3-21-57 

3-21=57 

4-15-57 

5-23-57 

6-12-57 

9,6 

10.9 
8.0* 

lo.n 

10.0 
9.9 
9.8 
9.5 
9.4 
7.2* 
9.4 
9.4 
9.3 
9.5 

486.7 
485.4 
488.3 
486.3 
486.3 
486.4 
486.5 
486.8 
486.9 
489.1 
486.9 
486.9 
487.0 
486.8 

3102 

3S/07W-21M01 

s 

494,0 

3-ft6-56 
9-26-56 

7.6 
8.2 

486.4 

485.8 

4103 
3102 

10-01-56 

7.1 

486.9 

4103 

3-22-57 

7.8 

486.2 

3102 

3-27-57 

6.8 

487,2 

4103 

3S/07W-21M02 

5 

494^6 

3-13-56 
7-30-56 
9-03-56 

7.7 

8.3* 

8.3* 

486.9 
486.3 
486.3 

3102 
4103 

9-26-56 

8.6 

486.0 

3102 

10-01-56 

8.3* 

486.3 

4103 

12-03-56 

8.4* 

486.2 

1-10-57 

7.9 

486.7 

1-31-57 

7.6 

487.0 

3-07-57 

7.8 

486.8 

3-21-57 

8.0 

486.6 

3102 

3-27-57 

7.9 

486.7 

4103 

6-07-57 

8*1 

486.5 

7-01-57 

8.4 

486.2 

3S/07W-21Nni 

S 

508,3 

7-19-56 

8-17-56 

9-26-56 

10-18-56 

17.9 
18.3 
18.6 
18.6* 

490.4 
490.0 
489.7 
489.7 

3102 

y 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-383 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALlEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Disf.  R.P. 

to  water 

surfaco. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

TEMESCAL  BASIN 

3S/07W-21N01  S 
CONTs 


3S/07W-22H01  S 

3S/07W-22Hn3  S 

3S/07W-22J01  S 

3S/07W-22J02  S 


3S/0/W-22K:01  S 
3S/07W-22Lni  S 


3S/07W-23C02  S 


3S/07W-23Cn3  S 


3S/07W-23D01    S 


3$/07W-23J01  S 


508,3 

11«1^^56 

18.6 

489.7 

3102 

12-17-56 

18«4 

489.9 

1„22'>57 

18.1 

490.2 

2-14-57 

18t0 

490.3 

3-21-57 

17.8 

490.5 

4-15-57 

17.8 

490.5 

5~23--57 

17.9 

490*4 

6-12-57 

17.8 

490.5 

537,5 

3^14-^57 

26*8 

510.7 

3102 

537.3 

3-13-57 

2597 

511.6 

3102 

549  t  6 

9-19-56 

38t6 

511.0 

3102 

3-14«=57 

35c5 

514.1 

533,8 

3-07-56 

19e8 

514.0 

4103 

9-19-56 

29el* 

504,7 

3102 

10-01-56 

24  e  6 

509.2 

4103 

3-14-5T 

22ol 

511.7 

3102 

3-27-57 

20e5 

513.3 

4103 

527.6 

9-19-56 

21.2 

506.4 

3102 

527,9 

3-07-56 

19.2 

508.7 

4103 

527.8 

9-26-56 

23o5 

504.3 

3102 

3-22-57 

20.6 

507,2 

527,9 

3-27-57 

20,6 

5n7.3 

4103 

545.8 

9-19-56 

33.2 

512.6 

3102 

3-14-57 

30.0 

515.8 

546.2 

3-07-56 

29,6 

516.6 

4103 

547.8 

9-19-56 

35.2 

512.6 

3102 

546.2 

10-02-56 

35.5 

310.7 

4103 

547,8 

3-14-57 

31.9 

515.9 

3102 

546.2 

3-28-57 

31.5 

514.7 

4103 

535.1 

9-19-56 

26«7 

508,4 

3102 

3-14-57 

24.2 

510.9 

563.1 

9-19-56 

DR.O 

3102 

10-02-56 

DRtO 

4103 

9-14-57 

DR«0 

3102 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-384 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    SANTA    ANA    VALLEY 


Oist.  R.P. 

Water 

State  Well 

R.P.  elev., 

Date 

to  water 

surface 

Agy. 
data 

Number 

Feet 

surfoce. 
Feet 

elev.. 
Feet 

coll. 

TEMPSCAL    BASIN 

3S/07W-23J02 

S 

564,9 

9-19-56 

46,4 

518.5 

3102 

3S/07W-23M02 

S 

552,1 

3-f,7«56 

35.2 

516.9 

4103 

9-19-56 

41.3 

510.8 

3102 

10-02-56 

40.3 

511.8 

4103 

3-14-57 

37.6 

514.5 

3102 

3-27-57 

35.8 

516.3 

4103 

3S/07W-23N01 

S 

592,2 

9-19-56 
3-14-57 

77.9 
74.0 

514.3 
518.2 

3102 

3S/07W-24C04 

S 

590,5 

9-19-56 

55.8 

534.7 

3102 

10-02-56 

54.9 

535,6 

4103 

3-14-57 

51.6 

538,9 

3102 

3-28-57 

58.7* 

531.8 

4103 

3S/07W-24K01 

s 

594,6 

10-02=56 
3-28^57 

66.2 
59.9* 

528.4 
534.7 

4103 

3S/07W-24K02 

s 

584,0 

9-19-56 

56.7 

527.8 

3102 

10-07-56 

56.3 

527.7 

4103 

3-14-57 

47.7 

536.3 

3102 

3-28==57 

51.1* 

532.9 

4103 

3S/07W-24001 

s 

581,6 

9-19-56 
3-14-57 

52.7 
45.1 

528.9 
536.5 

3102 

3S/07W-24R01 

s 

593,5 

7-30-56 
9-03-56 

56.4 
62.7 

537.1 
530.8 

4103 

9-20-56 

50.4 

543.1 

3102 

10-02-56 

60.8 

532,7 

4103 

12-03-56 

60.6 

532.9 

1-10-57 

58.4 

535.1 

1-31-57 

56.7 

536.8 

3»07-57 

53.5 

540.0 

3-15-57 

52.9 

540.6 

3102 

3-28-57 

53.1 

540,4 

4103 

6-07-57 

53.3 

540,2 

7-01-57 

57.3 

536.2 

3S/07W-25Ani 

s 

595.9 

7-30-56 
9-03-56 

54.8 
56.4 

541,1 
539,5 

4103 

596,2 

9-20-56 

57.3 

538,9 

3102 

595,9 

10-07-56 

57.6 

538,3 

4103 

12-03-56 

58.4 

537.5 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


6-385 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SAI^jTA    ANA    VALLEY 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

TEMESCAL    BASIN 


3S/07W-25A01    S 
CONTe 


3S/07W-25D01    S 


595e9 


596.2 

595.9 


582.0 


3S/07W-25E01    S 


604.0 


3S/07W-25H01    S 


606b9 


3$/07W-25jni    S 


642.0 


1-10-57 

56el 

1-31-5? 

54.4 

3-07-57 

52.0 

3-15-37 

51.6 

3-28-57 

52ol 

6-07=57 

5263 

7-01-57 

55.1 

8-14-5& 

53  0  6 

9-11-56 

53*9 

10-10-56 

54  s  5 

11-14-56 

5540 

12-12-56 

54.4 

1-09-57 

53«4 

2-13-57 

49  4  7 

3-12-57 

47s? 

4-11-57 

48.5 

5-16-57 

49.2 

6-11-57 

5098 

7-09-57 

58.2* 

3-14-56 

86^3* 

9-11-56 

S5»0* 

10-10-56 

84©6* 

11-14-56 

85e5* 

12-12-56 

84c5* 

l-09"'57 

75.3 

2-13-5? 

70.7 

3-12-57 

68.8 

4-11-57 

78*4* 

5-16-5? 

77.0* 

6-11-57 

78.6* 

7-09--57 

80.8* 

9-20-56 

68.5 

10-02-56 

69.0 

3-15-57 

64.1 

3-29-57 

63.6 

6-09-56 

98.6* 

6-16-56 

99o7* 

6-23-56 

100.4* 

6-30-56 

100.9* 

7-07-56 

100.9* 

7-14-56 

101.9* 

339.8 

4103 

541.5 

543e9 

544.6 

3102 

34368 

4103 

543.6 

540.8 

528.4 

4701 

528.1 

527,5 

527,0 

527.6 

528.6 

532,3 

534*3 

533.5 

532*8 

531.2 

523.8 

517.7 

4701 

519.0 

519.4 

518.5 

519.5 

528.7 

533.3 

535.2 

525.6 

527.0 

525.4 

523.2 

538.4 

3102 

537.9 

4103 

542.8 

3102 

543.3 

4103 

543.4 

5717 

542.3 

541.6 

541.1 

541.1 

540.1 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-386 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    SANTA    ANA    VALLEY 


Disl.  R.P. 

Woter 

A9V. 
data 

State  Well 

R.P.  elev., 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elev.. 
Feet 

coll. 

TFMFSCAL    BASTN 

3S/07W-25J01    S 
CONT. 


642.0 


7-21-56 
7-28-56 
8-04-56 
8-11-56 
8-18-56 
8-25-56 
9-01-56 
9-08-56 
9-15-56 
9-27-56 
9-29-56 
10-06-56 
10-13-56 
10-20-56 
10-27-56 
11-03-56 
11-10-56 
11-17-56 
11-24-56 
12-01-56 
12-08-56 
12-15-56 
12-22-56 
12-29-56 
l»05-57 
1-12-57 
1-19-57 
1-26-57 
2-02-57 
2-09-57 
2-16-57 
2-23-57 
3-02-57 
3-09-57 
3-16-57 
3-23-57 
3-30-57 
4-06-57 
4-13-57 
4-20-57 
4-27-57 
5-04-57 
5-11-57 
5-18-57 
5-25-57 


98.4 
97»6 
97.7 
97.9 
97.4 
98»4 
98«4 
98.5 

104e6* 
99.5 
99.8 
99.8 
99*6 
99.5 
99.5 
99.6 
99*6 
99.4 
99.3 
99.8 
99.7 
99.6 
99  4  5 
99.4 
99.5 
99.3 
99.1 
97.9 
97.3 
96.7 
96.2 
95.6 
95.3 
94.8 
94.4 
94.2 
94.2 
94.2 

101.3* 
95.1 
94.6 
94.6 
94.8 
94.9 
95.0 


543.6 

544*4 

544.3 

544.1 

544.6 

543.6 

543.6 

543.5 

537.4 

542.5 

542.2 

542.2 

542.4 

542.5 

542.5 

542.4 

542.4 

542.6 

542.7 

542.2 

542.3 

542.4 

542.5 

542.6 

542*5 

542.7 

542.9 

544.1 

544.7 

545.3 

545.8 

546.4 

546.7 

547.2 

547.6 

547.8 

547.8 

547,8 

540.7 

546.9 

547.4 

547.4 

547.2 

547.1 

547.0 


5717 


*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-387 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feat 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

TEMESCAL  BASIN 

3S/07W-25J01  S 
CONT« 


642*0 


3S/07W^?5Kni  S 


629o2 


3S/07W-25M01  S 


582,0 


5-01-=57 

95s3 

546.7 

6-08-57 

101e3* 

540.7 

6-15-57 

96,5  2 

545.8 

6-22-57 

97*3 

544*7 

6-29-57 

97c5 

544.5 

12-01-56 

89a6 

53966 

12-08-56 

89fi6 

539.6 

12-15-56 

89e5 

539,7 

12-22-56 

89*6 

539.6 

12-29-56 

89e6 

539.6 

2-02-57 

88  el 

541.1 

2-09-57 

8669 

542.3 

2-16-57 

8695 

542.7 

2-23-57 

85  «  7 

543.5 

3-02-57 

85*2 

544.0 

3-09-57 

84*7 

544.5 

3-16-57 

84o3 

544.9 

3-23-57 

84  9  1 

545.1 

3-30-57 

83o8 

545.4 

4-06-57 

84  6  1 

545.1 

4-13-57 

8561 

544.1 

4-20-57 

85.2 

544.0 

4-27-57 

84  e  9 

544.3 

5-04-57 

84  9  9 

544  6  3 

5-11-57 

85«5 

54367 

5-18-57 

85  4? 

543.5 

5-25-57 

85«2 

544  6  0 

6-01-57 

8S*0 

543.2 

6-08-57 

86*1 

543.1 

6-15-57 

86*2 

543.0 

6-22-57 

87.8 

541.4 

6-29-57 

8862 

541.0 

8-14-56 

107*1* 

474«9 

9-11-56 

10766* 

474.4 

10-10-56 

108  6  5* 

473.5 

11-14-56 

103.0* 

474.0 

12-12-56 

107.3* 

474  6  7 

1-09-57 

9B«5 

48365 

2-13-57 

93*9 

48861 

3-12-57 

91.9 

490«i 

4-11-57 

10064* 

481.6 

5-16-57 

104.0* 

478.0 

6-11-57 

106.5* 

475.5 

5717 


5717 


4701 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-388 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


Dist.  K.P. 

Woter 

Agy. 

data 
coll. 

Stole  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feel 

Date 

to  woter 
surface, 

surface 
elev.f 

Feet 

Feet 

TFMFSCAL  BASIN 
3S/07W-25M0?  S 


661. n 


6,-.nQ-56 
6-16-56 
6-23-56 
6-30-56 
7-07-56 
7-14-56 
7»2T-56 
7-28-56 
8-04-56 
8-11-56 
8-18=56 
8-25-56 
9-01-56 
9-08-56 
9-15-56 
9-22-56 
9-29-56 
1=.05"57 
1-12-57 
1-19-57 
1-26-57 
2-02-57 
2-09=57 
2-16-57 
2-23-57 
3-02-57 
3-09-57 
3-16-57 
3-23-57 
3-30-57 
4-06-57 
4-13-57 
4-20-57 
4-27-57 
5-04-57 
5-1T-57 
5-18-57 
5-25-57 
6-01-57 
6-08-57 
6-15-57 
6-22-57 
6-29-57 
10-06-57 
10-13-57 


137e7* 

139«6* 

140.2* 

140,2* 

143«7-K- 

143.5* 

143.8 

140.8 

140.8* 

142.6* 

142.7* 

143.0* 

132.4 

144.0* 

142.9* 

144.3* 

143.9* 

133.8 

131.6 

130.4 

130.1 

128.7 

127.9 

127.1 

126.5 

126.0 

125.5 

125.1 

136.7* 

137.2* 

138.1* 

138.9* 

139.2* 

138.9* 

140.4* 

140.6* 

139.8* 

141.6* 

141.7* 

142.1* 

142.3* 

140.8* 

143.1* 

135.6 

134.0 


523.3 
521.4 

520.8 

520.8 

517.3 

517.5 

517.2 

520.2 

520.2 

518.4 

518.3 

518.0 

528.6 

517.0 

518.1 

516.7 

517.1 

527.2 

529.4 

530.6 

530.9 

532.3 

533.1 

533.9 

534.5 

535.0 

535.5 

535.9 

524.3 

523.8 

522.9 

522.1 

521.8 

522.1 

520.6 

520.4 

521.2 

519.4 

519.3 

518.9 

518.7 

520.2 

517.9 

525.4 

527.0 


5717 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-389 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feel 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

TEMESCAL  BASIN 

3S/07W-25M02  S 
CONTs 


66ls0 


3S/07W-26Gni    S 


640e0 


3S/07W-26K01    S 


677o8 


3S/07W-27A01    S 


632.0 


io-2n« 

-5T 

142«6* 

10-27-57 

141 fi 6* 

11-03- 

-57 

141*2-K- 

11-10- 

-57' 

141c4* 

11-17- 

-57 

141 9 1* 

11-24- 

-57 

142<»3* 

12-01- 

-57 

142o6* 

12-08- 

-57 

14168* 

12-15-57 

133*6 

12-22- 

-57 

141 « 3* 

12-29- 

-57 

141«2* 

8-14- 

-56 

122e7* 

9-11 

-56 

122  4  9* 

10-10- 

-56 

123(50* 

11-14-56 

155*0* 

12-12- 

-56 

122s8* 

1«09- 

'57 

115*3 

2-13- 

-57 

1 1 1 «  2 

3-12- 

-57 

109e5 

4-11-57 

115fi3* 

5-16- 

=  57 

116 e 1* 

6-11- 

-57 

116fl6* 

7-09- 

-57 

121e0* 

8-14-56 

152  9  8* 

9-11- 

-56 

154*1* 

10-10- 

-.56 

155.0* 

11-14- 

>56 

155*0* 

12-12-56 

15562* 

1-09-57 

15le7 

2-13-57 

146«4 

3-12- 

-57 

144t4 

4-11- 

-57 

148»1* 

5-16-57 

145cO 

6-11-57 

151*0* 

7-09- 

-57 

152.6* 

7-30- 

-56 

11264* 

9-03- 

-56 

113*9 

9-09- 

"56 

115.2 

10-01- 

-56 

114.5 

12-03- 

-56 

114.4 

1-10- 

-57 

115.8 

1-31« 

-57 

114.0 

518.4 
519.4 
519.8 
519.6 
519.9 
518.7 
518.4 
519.2 
527.4 
519.7 
519.8 

517.3 
5lt.l 
517.0 
485.0 
517*2 
524.7 
528.8 
530.5 
524.7 
523.9 
523.4 
519.0 

522.0 
523.7 
522.8 
522.8 
522.6 
526.1 
531.4 
53^.4 
529.7 
532.8 
526.8 
525.2 

519*6 
518.1 
516.8 
517.5 
517.6 
516.2 
518.0 


5717 


4701 


47  01 


4103 

3102 
4i03 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-390 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

DIst.  R.P.                          Woter 

to  water                         surface 

surfoce,                           elev., 

Faet                              Feet 

Agy. 
data 
coll. 

TEMFSCAL    BASIN 


3S/07W-27AO1 

S 

632,0 

3-n7-57 

114.0 

518.0 

4103 

CONT. 

3-14-57 

110.7 

521.3 

3102 

3-27-57 

111.1 

520.9 

4103 

6-07-57 

112.2 

519,8 

7-01-57 

111,8 

520,2 

3S/07W-27H01 

S 

662.2 

9-19-56 

148.4 

513.8 

3102 

10-01-56 

144.4 

517,8 

4103 

3-14-57 

139,8 

522,4 

3102 

3-2  7-57 

138.9 

523.3 

4103 

3S/07W-28F01 

S 

573.7 

7-30-56 
9-03-56 
10-01-56 
12-03-56 
i-lO«-57 
1-31-57 
3-07-57 
3-27-57 
6-07-57 
7-01-57 

72oO 
76.4 
76.4 
76.3 
74.2 
75.1 
77.2 
77.0 
77,2 
76.9 

501.7 
497.3 
497,3 
497,4 
499,5 
498,6 
496,5 
496,7 
496,5 
496,8 

4103 

3S/07W-28F02 

s 

560,0 

9-19-56 
3-14-57 

72.3 

71.9 

487.7 
488,1 

3102 

3S/07W-28F03 

s 

564.1 

9-19-56 
3-14-57 

62.7 
61.5 

501,9 
502,6 

3102 

3S/07W-2BJ01 

s 

611,1 

9-19-56 

102.8 

508,3 

3102 

10-01-56 

102.8 

508.3 

4103 

3-14-57 

101.5 

509,6 

3102 

3-27-57 

101.2 

509,9 

4103 

3S/07W-35C01 

5 

730,0 

8-14-56 

9-11-56 

10-10-56 

11-14-56 

12-12-56 

1-09-57 

2-13-57 

3-12-57 

4-11-57 

5-16-57 

6-11-57 

7-09-57 

204.9* 

205.7* 

205.5* 

206,0* 

205.9* 

195.6* 

191.5 

189.7 

197.5* 

197.7* 

201.8* 

200.7* 

525,1 
524,3 
524,5 
524,0 
524.1 
534.4 
538.5 
540,3 
532,5 
532.3 
528,2 
529.3 

4701 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-391 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 
coll. 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

to  water 
surface. 

surface 
elev.. 

Feet 

Feet 

TEMESCAL    BASIN 
4S/07W^03F01    S 

4S/07W-03L01    S 


951  a 


969,9 


4S/07W-03L02    5 
BEDFORD  BASIN 
4S/06W-16C01    S 


981,6 


781.0 


9-20-56 

188.1 

763*0 

3102 

3-15-57 

121.3 

829.8 

9-20-56 

145.0* 

824^9 

3102 

10-01-56 

143.8* 

826.1 

4103 

3-15-57 

122.8 

847.1 

3102 

3-27-57 

123c6 

846.3 

4103 

3-27-57      153.8 
80218 


6-09-56 

63.3* 

717 

i7 

6-16-56 

65.9* 

715. 

5l 

6-23-56 

61*6 

719< 

.4 

6-30-56 

60.6 

720, 

.4 

7-07-56 

59.1 

721 

69 

7-14-56 

59.3 

721 

i7 

7-21-56 

59.7 

721 

»3 

7-28-56 

59*9 

721 

.1 

8-04-56 

60.7 

720 

►  3 

8-11-55 

60*1 

720 

j9 

8-18-56 

60.6 

?20, 

i4 

8-25-56 

62.6 

718< 

k4 

9-01-56 

62.3 

713, 

.7 

9-08-56 

62.7 

718, 

»3 

9-15-56 

62.7 

718 

.3 

9-22-56 

62e5 

718, 

.5 

9-29-56 

63.2 

717 

.8 

16-06-56 

62.7 

718, 

►  3 

10-13-56 

62.5 

718 

.5 

10-20-56 

62.4 

718, 

>6 

10-27-56 

62.5 

718, 

•  5 

11-03-56 

62.4 

718, 

if) 

11-10-56 

67.0* 

714, 

lO 

11-17-56 

62.9 

718, 

il 

11-24-56 

63.0 

718, 

.0 

12-01-56 

63.0 

718, 

.0 

12-08-56 

67.1* 

713, 

•  9 

12-15-56 

62.5 

718, 

.5 

12-22-56 

62*8 

718< 

.2 

12-29-56 

63.2 

717, 

»8 

1-05-57 

63.2 

717. 

8 

1-12-57 

61.6 

?19t 

.4 

1-19-57 

62.0 

7194 

0 

827.8         4103 


5717 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


6-392 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


Oitt.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 
coll. 

State  Well 
Number 

R.P.  olev.. 
Feet 

Date 

to  water 
surface. 

surface 
elov., 

Feel 

Feet 

BPDFORD  BASIN 

4S/06W~16C01  S 
CONT. 


781,0 


4S/n6W-16Cn?  S 


790,0 


1-26-57 

67c 

9* 

713. 

1 

2-02-57 

62. 

6 

718. 

4 

2-09-57 

66. 

9* 

714. 

1 

2-16-57 

63* 

1 

717. 

9 

2-23-57 

63t 

0 

718. 

0 

3-02-57 

61. 

1 

719. 

9 

3-09^57 

58. 

1 

722. 

9 

3-16-57 

62. 

1* 

718. 

9 

3-23-57 

62. 

0* 

719. 

0 

3-30-57 

60 « 

5 

720. 

5 

4-06-57 

60. 

6 

720. 

4 

4-13-57 

62. 

1 

718. 

9 

4-20-57 

61. 

6 

719. 

4 

4-27-57 

62< 

2 

718. 

8 

5^04-57 

63. 

.4 

717. 

6 

5-11-57 

62. 

.9 

718. 

1 

5-18-57 

61. 

^9 

719. 

1 

5-25-57 

68. 

.1* 

712. 

.9 

6-01-57 

62. 

.0 

719. 

0 

6-08-57 

61. 

)6 

719. 

.4 

6-15-57 

62. 

.0 

719, 

.0 

6-27-57 

62. 

>6 

718, 

.4 

6-29-57 

62. 

.5 

718, 

.5 

6-OQ-56 

73. 

.5* 

716, 

.5 

6-16-56 

75< 

i3* 

714, 

,7 

6-23-56 

72. 

i9* 

717, 

,1 

6-30-56 

71 

.9* 

718 

.1 

7-07-56 

71 

»3* 

718 

.7 

7-14-56 

70 

.5* 

719 

.5 

7-21-56 

71 

,3* 

718 

.7 

7-28-56 

71 

.3* 

718 

i7 

8-04-56 

71 

%1* 

718 

.3 

8-11-56 

71 

.6* 

718 

.4 

8-18-56 

72 

.0* 

718 

.0 

8-25-56 

61 

i8 

728 

.2 

9-01-56 

72 

.4* 

717 

.6 

9-08-56 

73 

.7* 

716 

.3 

9-15-56 

73 

i9* 

716 

.1 

9-22-56 

76 

.0* 

714 

.0 

9-29-56 

76 

.1* 

713 

.9 

10-06-56 

76 

,4» 

713 

.6 

10-13-56 

76 

.8* 

713 

.2 

10-20-56 

77 

♦  7* 

712 

.3 

10-27-56 

78 

.5* 

711 

.5 

5717 


5717 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-393 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

State  Well 

R.P.  elev.. 

Date 

to  water 

surface 

Agy- 

data 

Number 

Feet 

surface. 

elev.. 

coll. 

Feet 

Feet 

RFDFORD  BASIN 


4S/'06W-16C02    S 
CONTe 


790.0 


4S/06W-16FO1  S 


800.0 


11-03-56 

78.7* 

711 

.3 

11-10»56 

63  0  6 

726 

.4 

11-I7--56 

80.7* 

709 

.3 

11-24-56 

82*2* 

707 

«8 

12-01^56 

83.2* 

706 

.8 

12-0S-56 

61.8 

723 

.2 

12-15-56 

73*3* 

716 

.7 

12-22-56 

74.1* 

715 

.9 

12-29-56 

?7sO* 

?13 

eO 

1-05-57 

77.6* 

712 

.4 

1-12-57 

62.7 

727 

.3 

1-19-57 

73.6* 

716 

c4 

1-26-57 

62e8 

727 

.2 

2-02-57 

75.5* 

714 

.5 

2-09-57 

61.6 

728 

.4 

2-16-57 

81  6  1* 

708 

*9 

2-23-57 

8C»1* 

709 

.9 

3-02-57 

60.8 

729 

•  2 

3-09-57 

57.2 

732 

.8 

3--16-;7 

57o5 

732 

(5 

3-2^.-57 

57.3 

732 

.7 

3-30-57 

73.8* 

716 

»2 

4-06-57 

58(6 

7-31 

•  4 

4-13-57 

77.9* 

712 

.1 

4-20-57 

62.1 

727 

i9 

4-27-57 

81.1* 

708 

.9 

5-18-57 

70.1* 

719 

•  9 

5-25-57 

71.7* 

718 

•  3 

6-01-57 

70.8* 

719 

•  2 

6-08-57 

72.4* 

717, 

>6 

6-15-57 

69*6* 

720< 

i4 

6-22-57 

72.9* 

717, 

.1 

6-29-57 

72.3* 

717, 

.7 

6-0<5^56 

58.5 

741, 

.5 

6-16-56 

62.3 

737, 

>7 

6-23-56 

61.4 

738, 

6 

6-30-56 

60.7 

739, 

i3 

7-07-56 

60.1 

739, 

•  9 

7-14-56 

60.1 

739, 

9 

7-21-56 

60.1 

739* 

9 

7-28-56 

60.1 

739. 

9 

8-04-^56 

60.8 

739i 

2 

8-11-56 

60.9 

739. 

1 

8-18-56 

61.3 

?38. 

7 

5717 


5717 


*      Questionoble  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-394 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


State  Welt 
Number 

R.P.  alev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Woler 

surfoce 

elev., 

Feef 

Agy. 
data 

(Oil. 

BEDFORD  BASIN 

4S/06W-16F01    S 
CONT. 


800,0 


8-25-56 

65.6 

736.4         5717 

9-0T-56 

62*0 

738.0 

9-08-56 

62t2 

737.8 

9-15-56 

62«3 

737.7 

9-27-56 

63.1 

736.9 

9-29-56 

63.4 

736.6 

10-06-56 

63.6 

736.4 

10-1 '4-56 

63.7 

736.3 

10-20-56 

63.7 

736.3 

10-27-56 

64.4 

735.6 

11-03-56 

64  c  7 

735.3 

11-10-56 

61.5 

738.5 

11-17-56 

64.2 

735.8 

11-24-56 

65.5 

734.5 

12-01-56 

65.6 

734.4 

12-08-56 

59.6 

740.4 

12-15-56 

61.4 

738.6 

12-22-56 

63.6 

736.4 

12-29-=  56 

64.8 

735.2 

1-05-57 

64.5 

735.5 

1-12-57 

60.2 

739.8 

1-19-57 

60.9 

739.1 

1.26-57 

59.7 

740.3 

2-02-57 

60.3 

739.7 

2-09-57 

59.6 

740.4 

2-16-57 

63.9 

736.1 

2-23-57 

63.2 

736.8 

3-02-57 

58.1 

741.9 

3-09-57 

55.2 

744.8 

3-16-57 

55.2 

744,8 

3-23-57 

55.1 

744.9 

3-30-57 

58.9 

741.1 

4-06-57 

56.3 

743.7 

4-13-57 

61.0 

739.0 

4-20-57 

60.6 

739.4 

4-27-57 

61.1 

738.9 

5-04-57 

66.0 

734.0 

5-11-57 

65.0 

735.0 

5-18-57 

61.0 

739.0 

5-25-57 

61.9 

738,1 

6-01-57 

62.5 

737,5 

6-08-57 

62.9 

737.1 

6-15-57 

62.8 

737.2 

6-22-57 

63.1 

736.9 

6-29-57 

63.1 

736.9 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-395 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BEDFORD  BASIN 
4S/06W-35G01  S 


956,0 


6-09-56 

71  e  4* 

6-16-56 

71.7* 

6-23^56 

72«0* 

6-»30"5& 

71.9* 

7-07-'56 

72e0* 

7-14-56 

72.3* 

7-21-=56 

72«5* 

7-28-56 

72.1* 

8-n4-'56 

72*3* 

8-11-56 

72.7* 

8-18-56 

72*9* 

8-25-56 

63flO^- 

9-0 1-56 

71  «  7* 

9-0S-»'5e 

71.1* 

9-I5'>56 

ro « 5* 

9-"2?-56 

70  e  5* 

9-29^56 

70*5* 

lC-06-56 

70.4* 

10-13^-56 

70  e  4* 

10-20-56 

70*4* 

10-27-56 

70*4* 

11-03-56 

69.2* 

11-10-56 

69«1* 

11-17-56 

69«0* 

11-24-56 

68*4* 

12-01-56 

68*5* 

12-08-56 

68*6* 

12-15-56 

68a7* 

l2-*22-56 

69*1* 

12-29-56 

68*9* 

1-05--57 

55.3 

1-12-57 

43*5 

1-19-57 

41.7 

1-26-57 

39.5 

2-02-57 

39.6 

2-09-57 

39.4 

2-16^57 

39*1 

2-23-57 

39.0 

3-02-57 

38.7 

3-09-57 

38*3 

3-16-57 

38*1 

3-23-57 

38*2 

3-30-57 

38*3 

4-0  6-57 

51.0* 

4-13-57 

64.4* 

884.6 
884*3 
884,0 
884*1 
684  iO 
883*7 
883*5 
883.9 
883*7 
883.3 
883*1 
893.0 
884*3 
884*9 
885*5 
885.5 
885.5 
885.6 
885*6 
885*6 
885*6 
886.8 
«9 
.0 
«6 
.5 
a4 
887*3 
886*9 
887.1 
900.7 
912.5 
914.3 
916.4 
916*4 
916*6 
916*9 
917*0 
917.3 
917.7 
917.9 
917.8 
917*7 
905*0 
891*6 


S86 
887 
887 
88? 
887 


5717 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-396 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VAkLEY 


State  Wall 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elov,, 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BEDFORD    RASIN 


4S/06W-35G01  5 
CONT, 


956,0 


4S/06W-35G02    5 


956.0 


)              4-2'^-57 

66. 5» 

889.5         5717 

4-27-57 

50.6* 

905.4 

5-04-57 

66.6* 

889.4 

5-n-57 

86.3* 

869.7 

5-18-57 

41.9 

914.1 

6-01-57 

86.5* 

869.5 

6-08-57 

87.0* 

869.0 

6-15-57 

87.0* 

869.0 

6-22-57 

88.0* 

868.0 

6-29-57 

88.0* 

868.0 

D            6-n9-56 

71.0 

885.0         5717 

6-16-56 

71.2 

884.8 

6-23-56 

71.5 

884.5 

6-30-56 

71.5 

884.5 

7-07-56 

71.5 

884.5 

7-14-56 

71.8* 

884.2 

7-21-56 

72.1 

883.9 

7-28-56 

71.6 

884.4 

8-04-56 

72.0 

884.0 

8-11-56 

72.3 

883.7 

8-18-56 

•72.4 

883.6 

8-25-56 

62*6* 

893.4 

9-01-56 

71.3 

884.7 

9-08-56 

70.7 

885.3 

9-15-56 

70.5 

885.5 

9-22-56 

70.5 

885.5 

9-29-56 

70.5 

885.5 

10-06-56 

69.9 

886.1 

10-13-56 

70.0 

886.0 

10-20-56 

69.9 

886.1 

10-27-56 

69.9 

886.1 

11-03-56 

68.8 

887.2 

11-10-56 

69.5 

886.5 

.     11-17-56 

68.6 

887.4 

•      11^24-56 

67.9 

888.1 

12-01-56 

68.0 

888.0 

12-08-56 

68.2 

887.8 

12-15-56 

68.3 

887.7 

12-22-56 

68.7 

887.3 

12-29-56 

68.5 

887.5 

1-05-57 

54.9 

901.1 

1-12-57 

43.1 

912.9 

1-19-57 

41.2 

914.8 

1-26-57 

39.2 

916.8 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-397 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALlEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BEDFORD  BASIN 

4S/06W-35G02  S 
CONT« 


956*0 


COLDWATER  BASIN 
5S/06W"02N01  S 


I090s0 


5S/06W~r)2P01  S 


1110*3 


2-02-57 

39*2 

916*8 

2-09-5T 

38o9 

917.1 

2-16-57 

38.7 

917.3 

2-23-57 

38«6 

9l7c4 

3"02-57 

38  «  2 

917*8 

3-09-57 

37^8 

918*2 

3-1 S- 57 

37e7 

918  c  3 

3-23-57 

37*8 

918.2 

3-30-57 

37.8 

918.2 

4-06-57 

5066 

905.4 

4-13-37 

63e9* 

892.1 

4-20-57 

66*0* 

890.0 

4-27-57 

50*2* 

905.8 

5«04"57 

66a2* 

8S9o8 

5-11 --57 

72*6* 

883*4 

5-18-57 

41*5* 

914.5 

5-25-57 

72*3* 

883.7 

6-01-57 

72  *  7* 

383.3 

6-08-57 

72*7* 

883.3 

6-15^57 

72*7* 

883.3 

6-22-57 

T2.7* 

883.3 

6-20-57 

72*7* 

883.3 

80219 


6~09-56 

151.3 

6-16-56 

151*9 

6-23-56 

152.7 

6-30-56 

154*2 

7-07-56 

156.0 

7-14-56 

158*0 

7-21-56 

158.5 

7-28-56 

159.0 

8^04^56 

158*9 

8-11-56 

140*2 

8-25-56 

150.0 

9-22-56 

1  22  «  8 

10-06-56 

128.8 

6-09-56 

107*0 

6-16-56 

107.2 

6-23-56 

107.3 

6-30-56 

107*4 

7-07-56 

107.8 

7-14-56 

107.7 

938.1 
937.3 
935.8 
934  «  0 
932.0 
931.5 
931*0 
931*1 
949*8 
940*0 
967.2 
961*2 

1003.3 
1003.1 
1003.0 
1002.9 
1002.5 
1002.6 


5717 


5717 


5717 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-398 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


Ditt.  R.P. 

Woter 

Agy. 
data 

State  Well 

R.P.  elev., 

Data 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elev., 
Feet 

coll. 

COLDWATER  BASiN 

5S/06W-n2P01  S 
CONT« 


1110.3 


7-21-56 

107c7 

1002. 

6 

7-28-56 

107.9 

1002. 

4 

8-04-56 

108*0 

1002. 

3 

8-11-56 

IO84I 

1002. 

2 

8-18-56 

108.3 

1002. 

0 

8-25-56 

108.4 

1001. 

9 

9-01-56 

108.5 

1001. 

8 

9-08-56 

108.7 

1001. 

6 

9-15-56 

108.8 

1001. 

5 

9-22-56 

108.9 

1001. 

4 

9'29-56 

109.0 

1001. 

3 

10-06-56 

108*7 

1001. 

6 

10-13-56 

108.7 

1001. 

6 

10-20-56 

108.9 

1001. 

4 

10-27-56 

108*9 

1001. 

4 

ll-n'^  =  56 

109.9 

1000. 

4 

11-10-56 

110.1 

1000. 

2 

n-17-56 

110.3 

1000. 

0 

11-24-56 

110.4 

999. 

9 

12-01-56 

110.5 

999. 

8 

12-08-56 

110.6 

999. 

,7 

12-15-56 

110.9 

999, 

.4 

12-22-56 

111.1 

999, 

.2 

12-29-56 

111.1 

999, 

.2 

1-05-57 

111.4 

998, 

•  9 

1-12-57 

111.5 

998, 

.8 

1-19-57 

111.6 

998, 

i7 

1-2S-57 

111.7 

998, 

>6 

2-02-57 

111.7 

998, 

.6 

2-09-57 

111.9 

998 

i4 

2-16-57 

112.0 

998 

»3 

2-23-57 

112.0 

998 

.3 

3-02-57 

112.1 

998 

i2 

3-09=57 

112.1 

998 

.2 

3-16-57 

112.2 

998 

•  1 

3-23-57 

112.1 

998 

.2 

3-30-57 

112.0 

998 

.3 

4-06-57 

112.0 

998 

.3 

4-13-57 

112.0 

998 

.3 

4-20-57 

112.0 

998 

.3 

4-27-57 

112.1 

998 

.2 

5-04-57 

112.0 

998 

.3 

5-11-57 

112.1 

998 

.2 

5-18-57 

112.1 

998 

.2 

5-25-57 

112.1 

998 

.2 

5717 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-399 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    Ai\iA    VALlEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Doto 

Disl.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

colDwater  basin 

5S/06W-P2Pni  5 
CONTa 


1110.5 


5S/06W-03C01  S    II2I4O 


6~Ol.-57 

11292 

998.1 

6-08-57 

112.4 

997.9 

6-15-57 

112*4 

997,9 

6-27-5? 

112»7 

997.6 

6 -2  9-- 57 

112*6 

997.7 

6-09»56 

153.1 

967^9 

6-16-56 

154.1 

966.9 

6-23-56 

155.4 

965.6 

6»30-56 

157  el 

963.9 

7-0  7-5S 

158.8 

962.2 

7-14-56 

160e4 

960.6 

7-21-56 

1&1.4 

959.6 

7-28-56 

161.7 

959.3 

8-04-56 

162.3 

958.7 

8-11-56 

162.5 

958.5 

8-18-56 

162  0  7 

958.3 

8-25-56 

163*0 

958.0 

9-01-56 

163.1 

957.9 

9-08-56 

162.2 

958.8 

9-15-56 

163.3 

957.7 

9-22-56 

163.6 

957.4 

9-29-56 

165.9 

955.1 

10-06-56 

167.0 

954.0 

10-1? -56 

167.8 

953.2 

10~20»56 

168.4 

952.6 

10-27-56 

163.7 

952.3 

li-03-56 

168.9 

952.1 

11-10-56 

169.3 

951.7 

11-17-56 

169.6 

951.4 

11-24-56 

169.8 

951.2 

12-01-56 

170.0 

951.0 

12-08-56 

170.1 

<550.9 

12-15-56 

170.7 

950.3 

12-27-56 

170.7 

950.3 

12-29-56 

170.7 

950.3 

l'.05-57 

171.5 

949.5 

i-12-57 

170.5 

950.5 

1-19--57 

169.0 

952.0 

1-26-57 

167.1 

953.9 

2-02-57 

165.7 

955.3 

2-09-57 

164.3 

956.7 

2-16-57 

162.6 

958.4 

2-23-57 

161.5 

959.5 

3-02-57 

161.1 

959.9 

5717 


5717 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-400 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA  ANA  VALlEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.f 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

COLDWATER    BAStN 


5S/06W-03C01    S 
CONT. 


1121«0 


5S/06W-03G01    S         1100,0 


3-09«57 

159.9 

961.1         5717 

3-16-57 

158.5 

962.5 

3-23-57 

157.5 

963.5 

3-30-57 

156.3 

964,7 

4-06-57 

156.4 

964.6 

4-13-57 

157.2 

963.8 

4-20-57 

158.1 

962.9 

4-27-57 

157.0 

964.0 

5-04-57 

157.6 

963.4 

5-11-57 

158.9 

962.1 

5-18-57 

158.4 

962.6 

5-25-57 

158.5 

962.5 

6-01-57 

159.6 

961.4 

6-08-57 

160.7 

960.3 

6-15-57 

162.1 

958.9 

6-22-57 

163.3 

957.7 

6-29-57 

164.9 

956.1 

6-09-56 

137.6 

962.4         5717 

6-16-56 

139.0 

961.0 

6-23-56 

140.7 

959.3 

6-30-56 

142.6 

957.4 

7-07-56 

144.3 

955.7 

7-14-56 

145.8 

954.2 

7-21-56 

146.7 

953,3 

7-28-56 

146.8 

953.2 

8-04-56 

147.3 

952.7 

8-11-56 

147.2 

952.8 

8-18-56 

147.6 

952.4 

9-01-56 

148.0 

952.0 

9-08-56 

146.8 

953.2 

9-15-56 

148.0 

952.0 

9-22-56 

147.9 

952.1 

9-29-56 

150,2 

949.8 

10-06-56 

151.3 

948.7 

10-13-56 

152.2 

947.8 

10-20-56 

152.9 

947.1 

10-27-56 

153.3 

946.7 

11-03-56 

153.8 

946.2 

11-10-56 

154.1 

945.9 

11-17-56 

154.4 

945.6 

11-24-56 

154.8 

945.2 

12-01-56 

155.0 

945.0 

12-08-56 

155.3 

944.7 

12-15-56 

155.8 

944.2 

*      Questionable  meosurement 

•*  Approximate  Reference  PoinI  elevation 


G-401 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  ©lev.. 
Feet 

Dots 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy- 

dato 
coll. 

COLOWATER  BASiN 

5S/06W-03G01  S 
CONTe 


llOOtO 


5S/06W-03Gn2  S    llOSiO 


12-'2?«56 

156e0 

12-29"- 56 

156eO 

1-05-57 

156.4 

1-12-57 

155c7 

1-19-5T 

193*7 

1-26-57 

15261 

2-02-57 

150«6 

2-09-57 

l<'-9o4 

2-16-57 

147^9 

2-23-57 

146*7 

3-02-57 

14691 

3-09«-57 

144*7 

3-16-57 

143.5 

3-23-57 

142.5 

3«30-57 

14164 

4«.n6-57 

14U4 

4^13-57 

i42o3 

4-20-57 

14340 

4-27-57 

141.8 

5-04-57 

14264 

5-11-57 

143.7 

5-18-57 

14366 

5-25-57 

143.8 

6-01-57 

144o8 

6-08-57 

145.6 

6-15-57 

146.5 

6-22-57 

147.7 

6-29-57 

149ft3 

6-n9=56 

149.4 

6-16-56 

150.7 

6-23-56 

152.3 

6-30-56 

154.5 

7-07-56 

156.1 

7„14«56 

157.7 

7-21-56 

158.5 

7-28-56 

158.7 

8-04-56 

158.8 

8-11-56 

158.8 

8-18-56 

159.3 

8-25-56 

147.9* 

9-01-56 

159.6 

9-08-56 

159.0 

9-15-56 

159.9 

9-29-56 

162«3 

944.0 
944.0 
943.6 
944  s  3 
946.3 
947.9 
949,4 
950.6 
952.1 
953.3 
953.9 
953.3 
956.5 
957.5 
958.6 
95896 
957.7 
957.0 
958.2 
957.6 
956«3 
956.4 
956.2 
955.2 
954.4 
953.5 
952.3 
950.7 

955.6 

954.3 
952.7 
950.5 
948.9 
947.3 
946.5 
946.3 
946.2 
946.2 
945.7 
957.1 
945.4 
946.0 
945.1 
942.7 


5717 


5717 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-402 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VaLlEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feef 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feel 

Agy. 

data 
coll. 

COLDWATER  BAStN 

5S/06W-03G02  S 

CONT* 


1105*0 


5S/06W-03J04  S    1115.0 


10-^6-56 

162.2 

942.8         5717 

10-13-56 

16361 

941.9 

10-20-56 

164e8 

940.2 

10-27-56 

165.2 

939.8 

11-03-56 

165.5 

939.5 

11-10-56 

165.6 

939.4 

11-17-56 

165.9 

939.1 

11-24-56 

166.1 

938.9 

12-01-56 

166.3 

938.7 

12-08-56 

166.5 

938.5 

12-15-56 

166.9 

938.1 

12-27^56 

167.3 

937.7 

12-29-56 

167.4 

937.6 

1-05-57 

167.7 

937.3 

1-12=57 

167.0 

938.0 

1-19-57 

165.6 

939.4 

1-26-57 

164.1 

940.9 

2-02-57 

162.5 

942.5 

2-09-57 

161.4 

943.6 

2-16-57 

159.9 

945.1 

2-23-57 

158.8 

946.2 

3-02-57 

158.1 

946.9 

3-09-57 

156.7 

948.3 

3-16-57 

155.4 

949.6 

3-23-57 

154.3 

950.7 

3-30-57 

153.3 

951.7 

4-06-57 

153.3 

951.7 

4-13-57 

154.2 

950.8 

4-20-57 

154.5 

950.5 

4-27-57 

153.3 

951.7 

5-04-57 

154.0 

951.0 

5-11-57 

155.3 

949.7 

5-1R-57 

155.2 

949.8 

5-25-57 

155.5 

949.5 

6-0T-57 

156.6 

948.4 

6-08-57 

157.4 

947.6 

6-15-57 

158.5 

946.5 

6-22-57 

159.6 

945.4 

6-29-57 

161.2 

943.8 

6.0  9-56 

170.9 

94*+. 1          5717 

6-16-56 

181.4* 

933.6 

6-23-56 

180.1* 

934.9 

6-30-56 

181.8* 

933.2 

7-07-56 

183.4* 

931.6 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-403 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Slate  Well 
Number 



R.P.  elev.. 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feel 

Agy. 
dato 
coll. 

colOwater  basin 

5S/06W-n3J04  S 
CONT. 


1115,0 


t«14''56 

185«0* 

930 

jO 

7-21-56 

179 «1* 

935 

.9 

7-28<-56 

1T9.0 

936 

.0 

8-n4-56 

179.5 

935 

.5 

8-ll«56 

179e4 

935 

.6 

8-13-56 

179«8 

935 

.2 

8-25-56 

180*1 

934 

49 

9-01-56 

179.9 

933 

.1 

9-08-^56 

178.9 

936 

si 

9-15-56 

184.9 

930 

»1 

9-22-56 

1 84  .  8 

930 

»2 

9-29-56 

189e6* 

925 

.4 

10-06-56 

185.5 

929 

,5 

10-13-56 

191.7* 

923 

»3 

10-20-56 

191  a  9* 

923 

B  1 

10-27-56 

187«0 

928 

.0 

11-03-56 

186«9 

928, 

,1 

11-10-56 

187.4 

927 

>6 

11-17-56 

187.9 

927, 

>1 

11-24-56 

188.0 

927, 

iO 

12-01'-56 

188.5 

926 

.5 

12-08-56 

188.5 

926 

>5 

12-15-56 

188*1 

926, 

»9 

12-22-56 

188.4 

926, 

>6 

12-29-56 

194«2« 

920- 

»8 

1-05-57 

189.5 

925, 

»5 

1-12-57 

194fflO* 

921, 

.0 

1-19-57 

184,5 

930, 

.5 

1-26-57 

182.9 

932« 

>1 

2-02-57 

ISleo 

933, 

>4 

2-09-57 

179.9 

935, 

.1 

2-16-57 

178.3 

936, 

.7 

2-23-57 

177.3 

937, 

.7 

3-02-57 

177c9 

937, 

>  i. 

3-09-57 

175.1 

939 « 

.9 

3-16-57 

173.6 

941  < 

4 

!;-23-57 

172.8 

'»42< 

2 

3-30-57 

171.7 

943i 

3 

4-06-57 

172.6 

942. 

4 

4-13-57 

174.5 

940  < 

5 

4-20-57 

175.7 

939. 

3 

4-27-57 

173.6 

941. 

4 

5-04-57 

175*3 

939. 

7 

5-il»57 

176.2 

938, 

8 

5-18-57 

185.8 

929. 

2 

5717 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-404 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR    SANTA    ANA    VALLPY 


D!st.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 
coll. 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

to  water 
surface. 

surface 
elev.. 

Feet 

Feet 

COLHWATFR  RA5^IN 

5S/06W-03J04    S 
CONT. 


ni5*n 


5S/06W-03Kni    5         1122,0 


5-2'5«57 

184e4 

930*6         5717 

6-01-57 

182.3 

932.7 

6-08-57 

183.3* 

931*7 

6-22-57 

187.3* 

927.7 

6-29-57 

188.4* 

926*6 

6-09-56 

204.1* 

917.9         5717 

6-16-56 

205.8* 

916*2 

6-23-56 

208.0* 

914*0 

6-30-56 

210.4* 

911*6 

7-07-56 

210.9* 

911.1 

7-14-56 

213.9* 

908.1 

7-21-56 

211o9* 

910.1 

7-28-56 

210.5* 

911.5 

8-0A-56 

212.5* 

909.5 

8-11-56 

212.2* 

909.8 

8-18-56 

212.9* 

909.1 

8-25-56 

213.0* 

909.0 

9-01-56 

211.9* 

910.1 

9-08-56 

205.9* 

916.1 

9-15-56 

210.1* 

911.9 

9-22-56 

213.4* 

908.6 

9-29-56 

200.6 

921.4 

10-06-56 

208.6* 

913.4 

10-13-56 

213.1* 

908.9 

10-20-56 

210.3* 

911.7 

10-27-56 

217.3* 

904.7 

ii-rs-56 

218.1* 

903.9 

11-10-56 

219.2* 

902.8 

11-17-56 

220.0* 

902.0 

11-24-56 

220.1* 

901.9 

12-01-56 

220.6* 

901.4 

12-08-56 

222.1* 

899.9 

12-15-56 

222.2* 

899.8 

12-22-56 

225.5* 

896.5 

12-29-56 

221*9* 

900.1 

1-05-57 

218*7* 

903.3 

1-12-57 

204*2 

917.8 

1-19-57 

201*1 

920.9 

1-26-57 

199*5 

922.5 

2-02-57 

198*0 

924.0 

2-09-57 

196*4 

925.6 

2-16-57 

194*7 

927.3 

2-23-57 

193*7 

928.3 

3-02-57 

205.7* 

916.3 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-405 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER  SANTA  ANA  VALLEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

COLOWATER  BASiN 


5S/06W-03K01    S 

1122*0 

3-09-57 

192ol 

929<,9         5717 

CONT. 

3-16-57 

190  s  5 

931*5 

3-23-5t 

199e5 

932*5 

3~3n='57 

18364 

933c6 

4-0 6 "57 

204  (j6«- 

917*4 

4„13^57 

257«0* 

915*0 

4-2 1^  -57 

208«5^ 

913*5 

4-27-57 

I95d6* 

9?6«4 

5-04=57 

206s4* 

915*6 

5-11^57 

207o6* 

91^*4 

5-18-37 

19491 

92?«)9 

5-25-'57 

19168 

930*2 

6-01^57 

193«1 

928*9 

6-0  8*57 

I95e3 

926*7 

6-15-57 

19665 

925*5 

6-22-57 

206^3* 

915*7 

S-29-57 

2G861* 

913*9 

5S/06W-03OO1    S 

1285aO 

6-00-56 

2nie3 

1083*7         5717 

6-16-56 

?e2e6 

1082  <;  4 

6-23-56 

204«5 

1C80*5 

6-30-56 

206  1 3 

1078*7 

7-07-56 

208e0 

1077.0 

7-14-56 

209.5 

1075o5 

7-21-56 

209  0  7 

1075.3 

7-28»56 

209a7 

1075*3 

8-04-56 

209*7 

10  75*3 

8-11-56 

209*9 

1075*1 

8-18-56 

210o2 

107i>.8 

8^25-56 

210*5 

1074*5 

9-01-56 

210*3 

1074*7 

9-08-56 

209»6 

1075.4 

9-15-56 

220s8* 

1064.2 

9-22-56 

22?e2*- 

1062*8 

9-29-56 

223«8* 

1061*2 

10-06-- 56 

224  c  8-!^ 

1060.2 

10-13-56 

216e6 

1068*4 

10-20-56 

217e0 

1068*0 

10-27-56 

216s& 

1068.2 

11-03-5& 

217*1 

10  67*9 

11-10-56 

217*5 

1067.5 

11-17-56 

217o9 

lOSfel 

11-24-56 

2i8«l 

1066*9 

12-01-56 

218*5 

1066*5 

12-08-56 

218*9 

1066*1 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-406 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    .=^A^5TA    ANA    \/ALLt>' 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Disl.  R.P. 

to  water 

surface, 

Foet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

COLDWATFR    BASIN 

5S/06W-03OO1    S 
CONT. 


1285,0 


LEE    LAKE    BASIN 
5S/05W-07C01    S 


1095e0 


12-15~5& 

?19.1 

1065.9 

12-22-56 

219»3 

1065.7 

12-29-56 

218.9 

1066.1 

1-05-57 

219*4 

1065*6 

1-12-57 

218.3 

1066*7 

1-19-57 

2l5c7 

1069*3 

1-26-57 

214*3 

1070*7 

a-OJ-'S? 

212«8 

1072*2 

2-09-57 

211*1 

1073*9 

2-16-57 

209*5 

1075.5 

2-25-57 

208.7 

1076*3 

2*02-37 

2C8c3 

1076*7 

3-09-57 

20T.0 

1078*0 

3-16-57 

205.6 

1079*4 

3-23-57 

204*7 

1080*3 

3-30«57 

203*5 

1081.5 

4-06--57 

203.6 

1081.4 

4„13»57 

205*4 

1079*6 

4-20-57 

206.6 

1078.4 

4-27=57 

204*5 

1080*5 

5-04-57 

205.6 

1079*4 

5-11-57 

207.1 

1077*9 

5-18-57 

206.5 

1078.5 

5-25-57 

206*5 

1078*5 

6-01-57 

220.1* 

1064*9 

6-08-57 

220*2* 

1064.8 

6-15-57 

122*6* 

1162.4 

6-22-57 

213*1 

1071*9 

6-29-57 

214*0 

1071*0 

80220 


6-09-56 

38*3* 

1056*7 

6-16-56 

37*9* 

1057.1 

6-23-^56 

37*0* 

10  58.0 

6-30-56 

37*8* 

1057.2 

7-07-56 

37*5* 

1057.5 

7-14-56 

41*1* 

1053.9 

7-21-56 

40*0* 

1055.0 

7-28-56 

44*6* 

1050*4 

8-04-56 

45.0* 

1050*0 

8-11-56 

39.5* 

1055*5 

8-18-56 

38.6* 

1056*4 

8-25-56 

37*9* 

1057.1 

9-01-56 

38*2* 

1056.8 

5717 


5717 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-407 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VAt^LEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dots 

Dist.  R.P. 

tc  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy- 

data 
coil. 

LEE  LAKE  BASIN 


5S/05W-07C01  S 
CONt. 


1095,0 


5S/05W'08N01  S    1175.0 


9^15-56 

37«5^ 

1057c5 

9-18-56 

36a9* 

1058.1 

9-2?-56 

36«2* 

1058.8 

9-29-56 

35  c  5* 

1059.5 

iO-=0&-5D 

3663«- 

1058*7 

10-13-56 

3349* 

1059.1 

10-20-56 

37*0* 

1058.0 

10-27-56 

36*5* 

I058c5 

11-03-56 

36c4* 

1058o6 

11„10^56 

34  6  4* 

1060.6 

11-17-56 

34c  6fr 

1060.4 

11-24-56 

33*9* 

1061sl 

12-01-56 

33.2* 

1061.8 

12-08-56 

33cl* 

1061.9 

12-15-56 

45s8* 

1049.2 

12-22-56 

45*7* 

1049.3 

12-29-56 

42*7* 

1052.3 

1-05-57 

25c9 

1069.1 

1-12-57 

17o3 

1077.7 

1-19«57 

15o8 

10T9.2 

1-26-5^ 

15  eO 

1080.0 

2-02-57 

14*4 

1080.6 

2-09-57 

13*7 

1081.3 

2-16-57 

13*5 

1081,5 

2-23-57 

13*0 

1082.0 

3-02-57 

12  0  6 

1082.4 

3-09-57 

12*4 

1082.6 

3-16=-37 

12*2 

1082.8 

3-23-37 

1260 

1083.0 

3-30-57 

12  «0 

1083.0 

4-06-57 

31t5* 

1063.5 

^-13-'57 

34sl* 

1060.9 

4-20-57 

34  e  8* 

1060.2 

4-27^57 

51«9* 

1063.1 

5-04-57 

35.2* 

1059.8 

5-11-57 

36«0* 

1059.0 

5-28-57 

35c3* 

1059.7 

5-25-57 

36«4* 

10  58.6 

6-01-57 

35«9* 

1059.1 

6-08-57 

35«7* 

1059.3 

6-15-57 

35*8* 

1059.2 

6-22-57 

36*7* 

1058.3 

6-29-57 

35<»3* 

1059.7 

6-09-56 

82*1* 

1092.9 

5717 


5717 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-408 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPER    SANTA    ANA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Data 

Dist.  R.P. 

to  woter 

surface, 

Feet 

Water                        , 

surface                       j^/' 
,                               data 
elev.,                             1, 

Feet                        ""• 

Lf^F  LAKE  BASIN 

5S/05W-08NO1    S 
CONTs 


1175.0 


5S/05W-n8Pni    S         1190,0 


6-16-56 

83. 

1* 

1091, 

9 

6-23-56 

82. 

9* 

1092. 

1 

6-30-56 

83. 

4* 

1091, 

6 

7-07-56 

83i 

5* 

1091. 

5 

7-14-56 

84. 

5* 

1090, 

5 

7-21-56 

84. 

5* 

1090. 

5 

7-28-56 

84  • 

4* 

1090. 

6 

8-04-56 

89* 

7* 

1085. 

3 

8-11-56 

85« 

.1* 

1089. 

9 

8-18-56 

87< 

3* 

1087. 

7 

9-22-56 

85< 

3* 

1089. 

7 

1-05-57 

61. 

1 

1113. 

9 

1-12-57 

60« 

.0 

1115. 

0 

1-19=57 

59. 

.0 

1116. 

0 

1-26-57 

58. 

.4 

1116, 

t6 

2-02-57 

57, 

>6 

1117, 

.4 

2=09-57 

66< 

.2 

1108, 

.8 

2-16-57 

65. 

.7 

1109, 

.3 

2-23-57 

65, 

.4 

1109, 

>6 

3-02-57 

64, 

>8 

1110, 

.2 

3-09-57 

55. 

A 

1119, 

.9 

3-16=57 

54, 

.9 

1120, 

.1 

3-23-57 

54, 

s4 

1120 

t6 

3-30-57 

54, 

.0 

1121, 

lO 

4-06-57 

55 

»1 

1119, 

.9 

4-27-57 

80 

»0* 

1095. 

•  0 

6-0-5-56 

BO 

,5* 

1100. 

»5 

6-16-56 

89 

.9* 

1100 

il 

6-23-56 

90 

.1* 

1099 

.9 

6-30-56 

90 

.0* 

1100 

.0 

7-07-56 

90 

»5* 

1099 

.5 

7-14-56 

89 

,5* 

1100 

.5 

7-21-56 

90 

•  1* 

1099 

.9 

7-28-56 

90 

,5* 

1099 

.5 

8-04-56 

89 

.7* 

1100 

,3 

8-11-56 

89 

i8* 

1100 

.2 

8-18-56 

90 

.1* 

1099 

.9 

8-25-56 

90 

•  1* 

1099 

.9 

9-01-56 

90 

.1* 

1099 

.9 

9-08-56 

91 

»1* 

1098 

.9 

9-15-56 

91 

.1* 

1098 

.9 

9-22-56 

88 

.7* 

1101 

.3 

9-29-56 

89 

.9* 

1100 

.1 

10-06-56 

90 

.1* 

1099 

.9 

5717 


5717 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-409 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

UPPFR  SANTA  ANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  woter 

surface, 

Faet 

Water 

surface 

elav.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

LEE  LAKE  BASIN 

5S/05W-08P01  S 
CONTo 


1190,0 


10»1*-5A 

89  cl* 

1100,9 

10-20-56 

90*9* 

1099*1 

10-27»56 

90«8* 

1099*2 

11-0^-56 

9C66* 

1099t4 

11»10'"56 

90*2« 

169968 

11-17»56 

9C«3* 

1099«7 

11-24-56 

9042->^ 

1099.3 

12-01-56 

90<.3* 

1099«7 

12-08-56 

90*3* 

l099o7 

12-15-56 

90  «  9* 

109961 

12-22-56 

90  4  4* 

1099,6 

12-29-56 

9C«9-* 

1099ol 

1-05-57 

73*3 

1116e7 

1-12-57 

6931 

1120*9 

1-19-57 

67e9 

112261 

l-26-'57 

6792 

1122,8 

2-02-57 

66  e  7 

1123*3 

2-09-=57 

57  cl 

1132,9 

2-16-57 

56*6 

Il33e4 

2-23-57 

56»3 

1133,7 

3-0  2-57 

5567 

11 34 6 3 

3-09-57 

6462 

1125.8 

3-16-57 

64  e  0 

1126«0 

3-23-57 

63*5 

1126*5 

3-30-57 

63  6  2 

1126.8 

4-06'-37 

78^2* 

1111*8 

4^13-57 

8595* 

110464 

4-20-5"? 

9036* 

1099*4 

4-27-57 

90e4* 

1099*6 

5-04-37 

90  «  4* 

1099*6 

5-11-57 

9066* 

1099,4 

5-18-57 

89*6* 

1100*4 

5-25-57 

90*2* 

1099. 8 

5_rn-57 

90»6* 

1099.4 

6-08-57 

9069* 

1099*1 

6-15-57 

90*9* 

1099*1 

6-22-57 

90*9* 

1099*1 

6-29-57 

90*9* 

1099.1 

5717 


Questionable  measurement 

Approximate  Reference  Point  elevation  G** 4- 1  0 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

ELSINORP   VALLEY 


80400 


Disf.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 
coll. 

Slate  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

to  water 
surface, 

surfoce 
elev., 

Feet 

Feet 

5S/04W-30N01    S         1300o0 


5S/04W-3lAni    S  I335e0 

5S/04W-31D01    S  1285.0 

5S/04W-31H01    S  1350»0 

5S/04W-31fC01    S  1280.0 

5S/04W~31L01    5  1265.0 

5S/04W-31P01    S  1255,0 

55/04W-31R01    S  1300.0 

5S/05W-25L01    S  1260.0 

5S/05W-34C01    S  1452.6 

5S/05W-34G02  S  1433.2 


1-04-56 

52«0 

1248.0 

4103 

1-31-56 

51.9 

1248.1 

3-02-56 

52.1 

1247.9 

4-03-56 

52*1 

1247*9 

5-01-56 

52.1 

1247.9 

6-06-56 

52*1 

1247.9 

7-02=-56 

51.0 

1249.0 

7-31-56 

52*3 

1247.7 

9-04-56 

52c4 

1247.6 

10-24-56 

52.5 

1247.5 

12-04-56 

52*4 

1247.6 

1-03-57 

52.3 

1247.7 

2-01-57 

52.5 

1247.5 

3-08-57 

52*4 

1247.6 

4-10-57 

52*3 

1247.7 

6-06«-57 

53*9 

1246.1 

7-02-57 

54.5 

1245*5 

10-3'i-56 

38.4 

1296.6 

5050 

3-18-57 

38*5 

1296.5 

10-31-56 

65.8 

1219,2 

5050 

3-18-57 

67.8 

1217.2 

10-31-56 

56a8 

1263.2 

5050 

3-18-57 

56.3 

1263*7 

10-31-56 

40.5 

1239.5 

5050 

3-18-57 

40.2 

1239.8 

10-31-56 

33.3 

1231.7 

5050 

3-18-57 

31.8 

1233.2 

3-18-57 

27.0 

1228.0 

5050 

10-31-56 

46.3 

1253.7 

5050 

3-18-57 

44.6 

1255.4 

10-31-56 

24.3 

1235.7 

5050 

3-21-57 

22.1 

1237.9 

8-31-56 

792.5 

1160.1 

5050 

11-01-56 

296.6 

1156.0 

2-01-56 

273.7* 

1159.5 

4103 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation  ^"" 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

ELSINORE  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  eiev.. 
Feet 

OaJe 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

5S/05W -34602 

s 

1433*2 

5^0?^56 

?72o9* 

1160  a  3 

4103 

CONTo 

9-.04-56 

12-04-56 

3-08-57 

277.2* 
279  ol 
275c5* 

1156.0 
1154.1 
1157.7 

5S/05W-»34001 

s 

1378,4 

10-31^57 

DR.O 

5050 

5S/05W-34R01 

s 

1351^7 

10-»31"56 
3-21-57 

283o6 
280s0 

1068.1 
1071.7 

5050 

5S/05W-35NO1 

s 

1329»2 

10-31-56 
3„2i-57 

222  c  5 
DRfiO 

1106.7 

5050 

5Sa05W-35N02 

s 

1324*8 

10-31-56 
3=21-57 

24lc3 
DR.O 

1083.5 

5050 

5S/05W-35P01 

s 

1321o4 

10-3^=56 

?24c5 

1096*9 

5050 

5Sa05W-35P02 

s 

1313o3 

n-n  1-56 

217.2 

1096.3 

5050 

5S/05W-35Q01 

s 

1301o8 

11-01-56 

193«8 

1108.0 

5050 

5S/05W-36H01 

s 

1262c0 

10-24-56 
4-10-57 

32e9 

31.0 

1229.1 
1231.0 

4103 

5S,05W-  36H02 

s 

1255o0 

10-24-56 
4-10-57 

27o5 
2586 

1227.5 
1229.4 

4103 

5S/05W-36jOl 

s 

1260o0 

10-31-56 
3-21-57 

25.4 
25.0 

1234.6 
1235.0 

5050 

6S/04W-05N01 

s 

1280*0 

7-31-56 
9-04-56 
10-24-56 
12-04-56 
3-08-57 
6-06-57 
^-02-57 

153.7* 

158.9* 

140  a  6 

147.2* 

140.0* 

114*1* 

118.0* 

1126.3 
1121.1 
1139.4 
1132.8 
1140.0 
1165.9 
1162.0 

4103 

6S/'04W-0500i 

s 

1395«0 

ll„ni-56 

3-18-57 

20.6 
20.8 

137i(..4 
1374.2 

5050 

6S/04W-05002 

s 

1395.0 

11-01 --56 

9*8 

138b. 2 

5050 

6S/04W-06GOi 

s 

1270,0 

7-31-56 

38a5 

1231.5 

4103 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-412 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
PLSINORE   VALLEY 


Stole  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Disl.  R.P. 

„   .                    1           to  water 
Date                                   , 

surtoce. 

Feet 

Water 

surface 
etev., 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

6S/04W-06G01 

S 

1270,0 

9-04-56 

37,9 

CONTc 

10-24-56 
12-04-56 
1-03-57 
2-01-57 
3-08-57 
4-10-57 
6-06-57 
7-02=57 

38.4 
38.4 
39.0 
39.1 
39.2 
39.2 
39.0 
37,9 

6S/04W-06J01 

S 

1280c0 

ll-n?-56 

155c8 

6S/04W-06J02 

S 

1280»0 

11-02-56 

154.1 

6S/04W-08K02 

S 

1264,0 

11-01=56 
3-19-57 

91.0 
90.8 

6S/04W-08L01 

S 

1273ol 

11-01=56 

75.0 

6S/04W-09O01 

S 

1274.3 

11-01--56 
3-09-57 

90.0 
87.3 

6S/04W-16C^2 

4a 

1260,0 

7-n4~56 
8-13-56 
11-12-56 
12-17-56 
1-07-57 
2-04-57 
4-08-57 
6-01=57 

88.'*> 
87.5 
85.0 
82.0 
76.0 
89.0 
87.0 
9060 

6S/04W-16Dni 

s 

1260.0 

3-0^-56 

10-24-56 

4-10-57 

91.0 
91.5 
90.6 

6S/04W-16H01 

s 

1273,4 

11-01^56 
3-18-57 

54.2 
51.7 

6S/04W-19D01 

s 

1275.7 

ll-02-'56 

68.0 

65/04W-19G01 

s 

1262,4 

11-07^56 
3-20-57 

25.0 
22.4 

6S/04W-19J01 

s 

1275,0 

11-07-56 
3-20-57 

54.4 
54.2 

1232. 

1 

4103 

1231. 

6 

1231. 

6 

1231. 

0 

1230, 

9 

1230. 

8 

1230. 

8 

1231. 

0 

1232. 

1 

1124, 

2 

5050 

1125« 

.9 

5050 

1173< 

.0 

5050 

1173. 

.2 

1198, 

.1 

5050 

1184, 

►  3 

5050 

1187 

.0 

1172, 

.0 

5716 

1172, 

i5 

1175, 

.0 

1178 

.0 

1184 

•  0 

1171 

•  0 

1173 

.0 

1170 

.0 

1169 

.0 

41^3 

1168 

.5 

1169 

•  4 

1219 

•  2 

5050 

1221 

•  7 

1207 

.7 

5050 

1237 

»4 

5050 

1240 

•  0 

1220 

.6 

5050 

i?20 

.8 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-413 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

gLSIMORt  VALlEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

suifacer 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
duta 
coll. 

6S/0<fW  19j02  S         1277^3 


6S/04W-19K01  S    1284*2 


6Sa04W-19L01  S    1292e3 


6S/04W-20jOi  S    1250,6 


123Iel 


6S/04W-20N01  S  1302,1 

6S/04W-20N02  S  1293o6 

6S/04W-20P01  S  1286^? 

6S/04W-20001  S  1290^0 

6S/04W-22F01  5  1290,4 

6S/04W-22G01  S  1422,8 

6S/04W-22M01  S  12T2«8 


6S/04W  22M0  2  5 


1278«2 


n "07-56 

43s9 

1233*4 

50t;o 

•3-20-5' 

3385 

1243c8 

ll"0"?-56 

33e5 

1250  8 7 

5050 

3.^20-27 

SI  68 

1252«4 

11-0  2-36 

4lcO 

125io8 

5050 

'i-20-57 

50*9 

1241.9 

9-04-56 

?1«8 

1178o8 

4103 

12-04-56 

68e9 

1181,7 

1-03-57 

67  a  3 

1183.3 

2-01-37 

63  4  4 

1167,2 

'^08-37 

62.5 

1188.6 

4103 

4»10-57 

6169 

1 1 89  .  2 

6-06-37 

61»8 

1189.3 

7»02-57 

62c4 

1188,7 

11-0  7-56 

49c9 

1252*2 

5050 

3-20-5T 

4  2  6  8 

1259.3 

i: '0  7-56 

53  0  5 

1240.1 

5050 

3-20-57 

45*1 

1248,5 

11-0  7-56 

45  a  a 

1240.9 

5050 

10-2&-5& 

25s2 

1264.8 

4105 

q-10-57 

24*6 

1265.4 

11-01^56 

2le2 

1269.2 

50  50 

3-19^57 

21  0  9 

1268.5 

11-01-56 

37e8 

1385.0 

5050 

3'-19-57 

39  0  2 

1383.6 

11-02-56 

184a4 

1088.4 

5050 

3^X9^5  7 

19598 

107?. 0 

7-04-36 

188«0 

1090.2 

5716 

8"'l^-56 

i87«0 

J.  091.  2 

11-12-56 

198*0 

108U.2 

12-17-56 

18*1.0  5 

1093.7 

1-07^57 

i8*v«0 

i09*>t2 

2-C4~57 

178e0 

iiOO.2 

3-11-57 

174«0 

1164.2 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-414 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

etSTNORE  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dais 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

6S/04W-22M02  S 
CONT* 


1278«2 


6S/04W-22M04  S    1285«0 


6S/04W-28D01  S    1269o2 


6S/04W~28L01  S 


1279e2 


6S/04W~28P02  S  1301 «6 

6S/04W-29G01  S  1328,3 

65/04W-29H03  S  1312a7 

6S/04W~33A02  S  1305,0 

6S/05W-02E01  S  1305,7 

6S/05W-02EO2  5  1300,6 

65/05W-02G01  S  1277,7 


4-08-57 

182.0 

1096.2 

5716 

5-26-57 

I79c0 

1099.2 

7-01-56 

198.0 

1087.0 

5704 

8-01-56 

204.0 

1081.0 

9-01-56 

205.0 

1080.0 

11-01^56 

208.0 

1077.0 

12-0T-56 

200.0 

1085.0 

l-Ol-S? 

187.0 

1098.0 

2-01-57 

188.0 

1097,0 

3-01-57 

187.0 

1098,0 

4-01 -=57 

188.0 

1097,0 

5-0  3-57 

187.0 

1098*0 

6'-01-57 

187.0 

1098.0 

7-3i>56 

12.4 

1256.8 

4103 

9-04-56 

12.7 

1256.5 

10-24-56 

13.0 

1256.2 

12-04-56 

13.0 

1256,2 

1-03-57 

12*5 

1256.7 

2^01-57 

11.8 

1257,4 

3-08-57 

11.7 

1257,5 

4«in-=57 

11*6 

1757.6 

6-06-57 

11.4 

1257,8 

7-02-57 

11.6 

1257.6 

11^07-56 

20*3 

1258,9 

5050 

3-19-57 

16.3 

1262.9 

11-07-56 

36.6 

1265,0 

5050 

3-19-57 

34.4 

1267,2 

11-^7-56 

61*9 

1266*4 

5050 

11-07-56 

43.5 

1269.2 

5050 

10-24-56 

65.2 

1239.8 

4103 

4-10-57 

60.1 

1244.9 

11-01-56 

205.0 

1100.7 

5050 

11-01-56 

119*6 

1181.0 

5050 

11-01-56 

99*8 

1177.9 

5050 

3-21-57 

97.7 

1180.0 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation  v5"*  *f  1 !? 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

&LSINORE  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feel 

Aqy. 
data 
coll. 

6S/05W-n?G0  3  S    1279 « 7 


6S/^05W-02l01  S    i278ol 


6S/O5Vf"02Ln2  $    1268«0 


6S/05W-02M01  S  i288e0 

6S/05W-02M02  S  1295^2 

6S/05W'  02NC1  S  5.26848 

bS/05W"03&0l  S  1345c4 

6S/05W  03M01  S  1419«3 


6S/05W-03M01  S    1375«8 


65/05W-03P01  S    1327«8 


ll-.r,i^56 

93o7 

1186.0 

5050 

3-21-57 

93e3 

il86«if 

n-Ol-'SS 

8898 

1189«3 

5050 

3-21 -57 

89«3 

118838 

l-n4~5fc 

80o4 

1187«& 

4103 

l«=31-56 

76o5 

1191.5 

3-02-»56 

75*8 

1192.2 

4~03'-5& 

77s0 

1191^0 

5^02»56 

76c3 

119197 

*e~24~56 

81s5 

1186.5 

12-04-5& 

?9»2 

iieScS 

1-0  "-5-7 

80  e  3 

1187.7 

2-01-37 

78  6 1 

1189.9 

3-,n8-57 

?7o7 

1190.3 

4-10-57 

77  J  8 

il90e2 

6-06-57 

77  fl 

1190.9 

ii«ni"56 

1319? 

1156,3 

5050 

11-01^=56 

130*3 

1164.9 

5050 

3-21 "37 

120«8 

1 1 7^^ .  4 

n-oi'-ss 

7eo2 

1190e6 

5050 

3-21-5T 

77e8 

1191.0 

10»3l-56 

?48«0 

1097.^ 

5050 

10-24^56 

72.8 

1346.5 

4103 

1-03-57 

73«4 

1345,9 

2-01-57 

72  6  1 

1347.2 

3-08-37 

71.3 

1348,0 

4-10-5^ 

70.7 

1348,6 

9-04-57' 

75.2 

134^.1 

1.0-24-56 

72o8 

1303.0 

4103 

1-03-57 

73.  H 

1302.4 

2-01-57 

72*1 

1303,7 

3-08-57 

71.3 

1304.5 

4^in^57 

70.7 

1305,1 

11-01  "5€. 

117.5 

1210,3 

5050 

3-21-57 

93  .  6 

1234.2 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-41b 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

ELSINORE  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surfoce, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

6S/05W-03P02 

S 

1353.1 

10-3T-56 
3-21-57 

72.5 
74.7 

1280*6 
1278.4 

5050 

6S/05W-03001 

s 

1324«0 

10-31-56 
3-21-57 

249.0 
243.0 

1075.0 
1081.0 

5050 

6S/05W-10A01 

s 

1265.0 

ll-m-56 
3-2T-57 

149.5 
124.6 

1115.5 
1140.4 

5050 

6S/05W-inBni 

s 

1286.0 

11.01-56 
3-21-57 

46.7 
47.0 

1239.3 
1239.0 

5050 

6S/05W»10C01 

s 

1332,3 

10-31-56 
3-21-57 

DR.O 
OR.O 

5050 

6S/05W-10D01 

s 

1388.8 

11-01-56 

DR.O 

5050 

6S/05W-10J01 

s 

1305.0 

n-01-56 

87.9 

1217.1 

5050 

6S/05W-10J02 

s 

1280. C 

11-01-56 
3-01-57 

62.5 
56.8 

1217.5 
1223.2 

5050 

6S/05W-11MO1 

s 

1281.6 

3-21-57 

58.0 

1223.6 

5050 

6S/05W»11M02 

s 

1290,0 

11-02-56 

100.5 

1189.5 

5050 

6S/05W»11P02 

s 

1313.7 

3-21-57 

128.1 

1185,6 

5050 

6S/05W-11O01 

s 

1267,3 

7-31-56 
9-04-56 
10-24-56 
12-04-56 
1-03-57 
2-01-57 
3-08-57 
4-10-57 
6»06-57 
7-02-57 

59.7 
63.6 
67.1 
61.8 
60.9 
56.8 
55.3 
55.4 
64.2 
57.7 

1207.6 
1203.7 
1200.2 
1205.5 
1206.4 
1210.5 
1212.0 
1211.9 
1203.1 
1209.6 

4103 

6S/05W-13E01 

s 

1280.0 

ll-0?-56 

75.7 

1204.3 

5050 

6S/05W-13O01 

s 

1280.6 

11-02-56 

86.0 

1194.6 

5050 

6S/05W=»14A01 

s 

1271,3 

10-24-56 
10-24-56 

60.2 
60.2 

1211.1 
1211.1 

5050 
4103 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-417 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

ELSINORE  VALLEY 


State  Wen 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  wafer 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
dota 
cell. 

6S/05W-14E01  5 
6S/05W-14F02  S 
6S/05W-14G01  S 
6S/05W-24A01  S 
6S/05W--24B02  S 


1507,6 
1507,6 
1311,0 
1287,7 
1334,5 


3-21-57  55e5  1452il  5050 

3-21-57  DR«0  5050 

11-02-56  98.1  1212,9  5050 

7-10-56  56.3  1231*4  5050 

9-10-56  113*2  1221*3  5050 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-418 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    JACINTO   VALLEY 


80506 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feel 

Dale 

Dijt.  R.P. 

fo  water 

surface, 

Foet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

5S/01E-05D01    S 


5S/01E-05OO2    S 


5S/01F-06A01    S 


5S/01F-06PO1    S 


5S/01E-07K01    S 


5S/01E-09J02    S 


1663.7 

10-18-56 

98.5* 

1565.2 

4103 

4"22=57 

94«6 

1569.1 

1716.2 

8-01-56 

134.8 

1581.4 

4103 

9-06--56 

138.5 

1577.7 

10-18-56 

140.6 

1575.6 

12-05-56 

141*9 

1574.3 

1-02-57 

141.9 

1574.3 

2-04-57 

140.4 

1575.8 

3=-l2-57 

138.8 

1577.4 

4-19-57 

138.1 

1578,1 

6-04-^57 

141.3 

1574.4 

7-03-57 

DR.O 

1641*0 

10-18-56 

208tl 

1432.9 

4103 

4-22-57 

207.3 

1433.7 

1676.0 

1-05-56 

181.5 

1494.5 

4103 

2-02-56 

182.0 

1494.0 

3-01-56 

182.0 

1494.0 

5-03-56 

182.3 

1493.7 

7-05-56 

183.0 

1493.0 

9-06-56 

183.5 

1492.5 

10-04=56 

183.7 

1492.3 

11-01-56 

183.8 

1492.2 

12-07-56 

133.8 

1492.2 

1-09-57 

184.0 

1492.0 

1-3.-^-57 

184.1 

1491.9 

3-06-57 

184.2 

1491.8 

5-07-57 

184.5 

1491.5 

7-02-57 

184.8 

1491.2 

1725*4 

8-01-56 

279. 2» 

1446.2 

4103 

1-02-57 

284.2* 

1441.2 

3-12-57 

283.6* 

1441.8 

1784,2 

l_n5-56 

122.1 

1662.1 

4103 

2-02-56 

122.8 

1661.4 

3-01-56 

120.8 

1663.4 

5-0  3-56 

121.2 

1663.0 

7-05-56 

125.3 

1658.9 

9-06-56 

128.4 

1655.8 

10-04-56 

129.6 

1654.6 

11-01-56 

130.1 

1654.1 

12-05-56 

130.9 

1653.3 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-419 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  JACINTO  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feel 

Da!e 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Faet 

Agy- 

data 
coll. 

5S/01E-09J02 

S 

1784,2 

1-02-57 

1  3  1  e  0 

1653,2 

4103 

CONTc 

1-30-57 
3-06-57 
5-07-57 
7-02-57 

130.8 
130.4 
12897 
127*6 

1653.^ 
1653.8 
I655e5 
1656.6 

5S/01E-09M01 

s 

I759e8 

10-17-56 
4-19-57 

75e2 

77  8  9 

1684.6 

1681.9 

4103 

5S/01E-i4B01 

s 

1890,0 

l«0?-57 
2-04-57 
3-12-57 
4-19-57 

181t5* 
166.1 

156e5* 

155«7 

1708.5 
1T23.9 
i733,5 
1734,3 

4103 

5S/01E-'17D01 

s 

1762,0 

10 -'IT- 56 

4-19-57 

302.2* 
273.2* 

1459.8 
1488.8 

4103 

5S,01E--20G03 

s 

1877c9 

3-i?-57 
7-03-57 

?16o3* 
236*8 

156i.6 
1591,1 

4103 

5S/0iE-2lF01 

s 

1896,0 

10-17-56 

312fi5* 

1583.5 

4103 

2Sa03W^36E01 

s 

1950o0 

10-23-56 
4-26-57 

114«7 
Il7o0 

1835.3 
1833.0 

4103 

3S/02W-08E01 

s 

1676.5 

2-24-56 

10-23-56 

4-25-57 

12389 
12998 
130^7 

1547.7 
1546.7 
1545.8 

4103 

3S/02W-26E01 

s 

1460,0 

2-24-56 

10-22-56 

4-25-57 

44.1 
45.9 
45.9 

1415.9 
1414.1 
141H.1 

4103 

3S/02W-29D01 

s 

1527,6 

6-08-56 
7-03-56 
8-01-56 
9-06-56 
10-23-56 
12-06-56 
1-02-57 
2-04-57 
4-26-57 
6-05-57 
7-03-57 

21.5 
21.8 
22.0 
22.3 
22.5 
22.6 
22.8 
22.6 
22.8 
23.0 
23.1 

1506.1 
1505.8 
1505.6 

1505.3 
1505.1 
1S05.0 
1504.8 
1503.0 
1504.8 
1504.6 
1504.5 

4103 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation  0'**?-^U 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    JACINTO    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

Di.t.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

3S/03W-06D01 

S 

1650.5 

2-20-56 

10-15-56 

4-15-57 

200.2 
225.3 
205.3 

1450.3 
1425.2 

1444.7 

4103 

3S/03W-13DO1 

s 

1596,4 

8-01-56 
9-06-56 
10-23-56 
12-06-56 
1-02-57 
2-04-57 
3-12-57 
4-26-57 
6-05-57 
7-0  3-57 

145cl 
143.4 
144.2 
145.6 
145.8 
142.0 
141.4 
141.8 
144.1 
145.4 

1451.3 
1453.0 
1452.2 
1450.8 
1450.6 
1454.4 
1455.0 
1454.6 
1452.3 
1451.0 

4103 

3S/03W-15F01 

s 

1527<,0 

2-24-56 

10-23-56 
4-26-57 

142.7 
160.3 
149.8 

1384.3 
1366.7 
1377.2 

4103 

35/03W-18Kni 

.s 

1555.0 

2-20-56 

10-15^56 

4-15-57 

94.7 
98  e  4 
99.1 

1460.3 
1456.6 
1455.9 

4103 

3S/03W-31C01 

s 

1480,0 

2-20=56 

10-15-56 

4-15-57 

133.6 
133.4 
133.1 

1346.4 
1346.6 
1346.9 

4103 

4S/01W-09002 

s 

1478  6  0 

2-01-57 
2-04-57 
3-12-57 
4-25-57 

35.7 
27.1 
26.6 
38.4 

1442.3 
1450.9 
1451.4 
1439.6 

4103 

4S/01W-15001 

s 

1505,0 

4-25-57 

119.3 

1385.7 

4103 

4S/01W-18L01 

s 

1450,0 

8-01-56 
9-06-56 
10-19-56 
12-05-56 
1-02-57 
2-04-57 
3-12-57 
4-25-57 
6-05-57 
7-03-57 

10.0 
10.6 
11.0 
11.3 
11.4 
11.4 
10.8 
10.4 
9.4 
9.7 

1440.0 
1439.4 
1439.0 
1438.7 
1438.6 
1438,6 
1439.2 
1439.6 
1440.6 
1440.3 

4103 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-421 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAM    JACIMTO   VAlLc"Y 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feef 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

e!ev., 

Feet 

Agy- 

da!a 
cell. 

4S/01W-?lLni  S    1492o4 


^S, 01W-25B01  S    I6OO0O 


4S/0lW-28Fni  S    1500.2 


4S/01W-3lD0l  S    1496*0 


4S/01W  '35001  S    iSTbcO 


4S/02W-0lMni  S    1437eO 
4S/02W-02NOi  S    1430«7 


4S/02W'03POi  S    i436»4 


8-01-56 

69^,3* 

1423«1 

4 103 

9-06-56 

70.3 

1422*1 

10-19-56 

72*3 

1420*1 

12-0D-56 

70  e 4 

1422 «0 

1-0  2 --57 

70t>8»!- 

1421*6 

2-04'»37 

62  eO* 

143094 

3-12-57 

60d2 

1432 6 2 

4»25-57 

66  ci 

1426e3 

6-04-57 

69  e  5* 

I422e9 

7-0  3^57 

73<.2* 

I4l9e2 

10-13-56 

91,6 

150884 

4103 

4-2  2-57 

93e2 

I5O648 

10"! 9-56 

97*7 

1402*5 

4103 

4»25-57 

91»4 

140888 

10-19--56 

59  0  5* 

1436  6  5 

4103 

4-25 'S-' 

58«6 

1437 c4 

12-0  5--56 

175  a 

1400^9 

4103 

1  =•0  2-57 

174*3 

1401 «7 

2-04-57 

163s9 

I4l2el 

3-12-57 

162  a  9 

I4l3el 

4-2  2-57 

17398 

1402«2 

7-03-57 

192*3 

1383c7 

lo-s^-se 

113  eO 

1324 «0 

4103 

8-01-56 

67c9 

1362  6  8 

4103 

9-06^56 

69e6 

1361.1 

10-22-56 

69  e4 

1361.3 

12-06-56 

69*2 

1561.5 

1-02-57 

69«3 

1361.4 

2-04-^57 

66.6 

1364.1 

3-12-57 

&6e6 

1364.1 

4-.2  5-  57 

71e4 

1359.3 

6-05-57 

7I94 

1359.3 

7-03-37 

73  «1 

1357.6 

8-01-56 

87o3 

1349.1 

4103 

9-06-56 

89o5 

1346.9 

10-22-56 

91 « 6* 

i344o8 

12-06-56 

87a5 

1 348  .  9 

1-0  2-57 

87.6 

1348^8 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-422 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    JACINTO   VALLFY 


State  Wall 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dale 

Dill.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feel 

Agy. 

data 
coll. 

4S/02W-03Pni 

S 

1436,4 

2-04-57 

85o9 

1350.5 

4103 

CONT. 

3-12-57 
4-25-»57 
6-05-57 
7-03-57 

87.1 
87.3 
91.6 
88.5 

1349.3 
1349.1 
1344.8 
1347.9 

4S/02W-07J01 

S 

1445.3 

10-22-56 
4-25-57 

90o8 
91.4 

1354.5 
1353.9 

4103 

4S/02W-19jni 

S 

1580,0 

10-22-56 

4-25-5T 

29.2 
28.3 

1550.8 
1551.7 

4103 

4S/03W-09N01 

S 

1446.0 

1-03-57 
2-01-57 
3-08-57 
4-15-57 
6-06-57 
7»02-57 

179.7 

179.1 

178.6* 

181.0 

181.0 

182.0 

1266.3 
1266.9 
1267.4 
1265.0 
1265.0 
1264.0 

4103 

4S/03W-19F01 

S 

1477.9 

10-15-56 
4-15-57 

82.8 
82.4 

1395.1 
1395.5 

4103 

4S/03W-24P02 

S 

1442,0 

8-01^56 
9-06-56 
10-19-56 
12-05°56 
1-02-57 
2-04-57 
3-12-57 
4-25-57 
6-05-57 
7-0  3-- 57 

172.7* 

174.2 

174.9 

174.1 

173.6* 

172.0 

170.9 

171.2 

172.2 

175.1* 

1269.3 
1267.8 
1267.1 
1267.9 
1268.4 
1270.0 
1271.1 
1270.8 
1269.8 
1266.9 

4103 

4S/03W-31001 

-^ 

1461,0 

10-15-56 
4-18-57 

44.4 
44.9 

1416.6 
1416.1 

4103 

4S/03W-32E01 

$ 

1434,8 

7-31-56 
9-04-56 
10-15-56 
12-04-56 
1-03-57 
2-01-57 
3-08-57 
4-15-57 
6-06-57 

73.3 
76.2 
73.3 
73.5 
73.5 
73.5 
73.6 
73.6 
73.7 

1361.5 
1358.6 
1361.5 
1361.3 
1361.3 
1361.3 
1361.2 
1361.2 
1361.1 

4103 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


6-423 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  JACINTO  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Da;e 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

4S/03W-32Eni  S    1434,8 

CONTs 
4S/03W-33D01  S    1415eO 


4S/03W'°34P01  S  144560 

4S/03W~35F01  S  1428o4 

5S/01W'01H01  S  1643o8 

5S/01W-09E01  S  1542c0 

5S/01W-n9L02  S  1556*0 

5S/0lW-10Bni  S  1583,4 


5Sr0lW-13Cni  S    1688,0 
5S/02W-120ni  s        150I4I 

5S/02W-27E02  S    1476,9 


7-09-57 

75  el 

195967 

4103 

7-31 --56 

200 0 5* 

l?14e5 

4103 

9-04-'56 

18985 

l?25t5 

10-15-56 

187^3 

1227  a  7 

12-04'»56 

l85o7 

1229o3 

1-03-57 

lB-\t>9 

1230 01 

2«01''57 

184  0  2 

1230.8 

3»08-57 

183*6 

123184 

4"15-~57 

197c6* 

121te4 

6-0  6-57 

186a$ 

1228»5 

7-02^57 

187*1 

i227a9 

10«1Q~56 

DR*0 

4103 

4--25"57 

DRiO 

10-l<5=-56 

172  s  8 

1255.6 

4103 

4-25-57 

1?5«1 

1253.3 

?-24'-56 

176*2 

1467«6 

4103 

10-1 B-- 56 

177*8 

I4669O 

4-2  2=57 

176^7 

1467.1 

6-0  8-56 

ORcO 

4103 

12-05-56 

ORoO 

2-04-57 

DReO 

6»0/i.-57 

?5e'^* 

1531.0 

4103 

9-06-^56 

175,9 

1407,5 

4103 

10-17-56 

177e8 

1405.6 

12-05-56 

I699O 

1414.4 

1-02-57 

i68c5 

1414,9 

2-04-'57 

167o9 

1415,5 

3-12-57 

163«9 

1419,5 

4-02-57 

167c0 

1416,4 

7-03-57 

175.6 

1407.8 

3-19-57   252 


e/i 


10-19-56 
4-25-57 

7-31-56 
9-04-56 


43,0 
48o7 

51,5 
52,6* 


1435,8 

1458,1 
1452.4 

1425,4 
1424,3 


4103 
4103 

4103 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-424 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    JACINTO    VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dais 

to  water 

surface. 

Feet 

surface 
elev., 
Feet 

Agy- 

data 
coll. 

5S/02W-27F02 

S 

1476.9 

10-15-56 

52.7 

1424.2 

4103 

CONTo 

12-05-56 
1-02-57 
2-01-57 
3-08-57 
4-18-57 
6-04-^57 
7-02'-57 

52.3 
53.2 
5395 
52.9 
53.3 
53.0 
53.1 

1424.1 
1423.7 
1423.4 
1424.0 
1423.6 
142S.9 
1423.8 

5S/02W-35CO1 

S 

1474e8 

10-17-56 
4-18»57 

85.7 
83.6 

1389.1 
1391.2 

4103 

5S/03W-08J01 

S 

1412,4 

10-15-56 
4-18-57 

166cl 
160.0 

1246.3 
1252.4 

4103 

5S/03W-13N01 

S 

1474.2 

7-31-56 
9-04-56 
10-15-56 
12-05-56 
1-02-57 
2-01-57 
3-08-57 
4-18-57 
6-04=»57 
7-02-57 

51o2 
51.2 
48.1 
48*4 
48.4 
48.4 
48.7 
49.0 
49.0 
49o6 

1423.0 
1423.0 
1426.1 
1425.8 
1425.8 
1425.8 
1425.5 
1425.2 
1425.2 
1424.6 

4103 

5S/03W-25K01 

s 

1446,0 

10-15-56 
4-13-57 

32.8* 
36.8 

1413.2 
1409.2 

4103 

6S/01W-02D01 

s 

1672,0 

4^04-56 
5-02-56 
6-08-56 
7-03-56 
8-01-56 
9-06-56 
10-17-56 
12-05-56 
1-02-57 
2-04-57 
3-12-57 
4-18-57 
6-04-57 
7-03-57 

87.2 
87.3 
87.5 
87.6 

87.8 
88.0 
88.2 
88.5 
88.6 
88.4 
89.0 
89.1 
89.4 
89.5 

1584.8 
1584.7 
1584.5 
1584.4 
1584.2 
1584.0 
1583.8 
1583.5 
1583.4 
1583.6 
1583.0 
1582.9 
1582.6 
1582.5 

4103 

6S/01W-10A01 

s 

1710.0 

10-17-56 

93.2 

1616.8 

4103 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


G-425 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  JACINTO  VALLFY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

DIst.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.f 

Feet 

Agy. 
dato 
coll. 

6S/01W-10A01  S 

CONT« 
6S/02W-06R01  S 


I710s0 
1438*5 


6S/03W-03Hni  S 


1428 e 3 


6S/03W~05D01  $ 


6S/03W-14Nni  S 


139980 
1501,0 


4-18-57 

l2-n5»56 
1-03-57 
2-01-57 
3».08»57 
4-18=-57 

5-02-56 
6„n6^56 
7-0  2-56 
7-31-56 
9-04=56 
10-15-56 
12-04-56 


10- 
4- 


■15- 
18^ 


■56 
•57 


7-31-56 
9-04-56 
10-15-56 
12-04-56 
1-03-57 
2-01'"57 
3-08-57 
4-18-57 
6-05-57 
7-02-57 


93.9 

110,2 

llOol 

105e9 

104e9* 

105el 

OSftO 
DReO 
DR4O 
DR.O 
DRoO 
DReO 
DR9O 

59o'i 
60*8 

17el 
17*4 
17*9 
17*3 
17*4 
17o5 
16*1 
15*5 
15«9 
16.5 


1616*1 

1528*3 
1528*4 
1532.6 
1333*6 
1333*4 


1339*9 
1538.2 

1483*9 
1483.6 
1483*1 
1483*7 
1483*6 
1483*5 
1484*9 
1485.5 
1485*1 
1484*5 


4103 

4103 


4103 


4103 


4103 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


G-426 


PLATE    G-l 


KEY      MAP 


LEGEND 

GftOUNO  WATER  BASIN  AND  NUMERICAL 
:>ESIGNATION   QFeASIK 

I  REGION  BOUNDARY 

I  GROUND  WATER  VALLEV  BOUNDARY 


^^^^    GROUND  WATER  BASIN  BOUNDARY 


STATE   OF   CALIFORNIA 

DEPARTMENT    OF    WATER    RESOURCES 

WATER  SUPPLY  CONDITIONS  IN  SOUTHERN 
CALIFORNIA  DURING  1956-57 

LOCATION  OF  GROUND  WATER  BASINS 
SANTA    ANA  REGION  NO.  8 


SCALE     OF    UILE& 


^ 


Fold 
Out 


APPENDIX  H 

RECORDS  OF  GROUT©  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
SAN  DIEGO  REGION  NO.  9 


APPENDIX  H 

RECORDS   OF  GROUND  WAT5R  LEVELS   AT  WELLS 
SAN  DIEGO  REGION  NO.   ^ 
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PLATE 


Plate  No. 

H-1  Bound  at  end  of 

Appendix  H 


i 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 


SAN    JOAN    VAlLEY 


90100 


State  Well 
Number 

R.P.  olev.. 
Feel 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

alIso  creek  basin 

6S/08W-23jni  S     507o8 


bS/08W-23O01  S 


6S/08W-23R01  5 


6S/08W-24M01  S 


6S/08W  -26An2  S 


6S/08W-26B01  S 


6S/08W-26B02  S 


6S/08W-26B03  S 


459,0 


4bl«0 


508,8 


470,9 


441,0 


455.5 


444,0 


90101 


6-26»56 

30«4 

477.4 

I0~23"5o 

38,9 

*»6B.9 

10-3^1-56 

37.7 

'»70*1 

11-06-56 

37,1 

470.7 

11-19-56 

36.5 

471.3 

12-04-56 

36.1 

471.7 

12-18>=56 

35.7 

^72.1 

2~14"5T 

34  oO 

473  . 8 

2-26-57 

33.6 

474  8  2 

3-05-57 

34  oO 

473.8 

4-23-57 

34.4 

473.4 

5-09-57 

32.9 

474.9 

S-03-56 

30.8 

428.2 

2-04-57 

32.0 

427.0 

5-09-57 

26.7 

432.3 

8-0-=i»56 

13e6 

447,4 

ll-19-=5b 

17,5 

443.5 

2-14-57 

12.2 

448.8 

5-09'"57 

9.5 

451.5 

8-n?-56 

DReO 

11-19-56 

14.8 

494.0 

2-14-57 

9.8 

499,0 

5-09-57 

12  6  2 

496.6 

2-16-56 

DReO 

5-11-56 

DRoO 

8-03-56 

OR.O 

2-14-57 

DR.O 

5-09-57 

DR«0 

8-03-56 

28.1 

412.9 

2-14-5? 

25.5 

415.5 

5-09-57 

25.1 

'^15*9 

5-11-56 

35.7 

419.8 

8-03-56 

48.1 

407.4 

11-19«56 

54.4 

401.1 

2-14-57 

43*7 

411.8 

6-26-56 

41.5 

402*5 

T-in-56 

41.9 

'^02,1 

7-17^56 

41.8 

402.2 

5102 


5102 


51^2 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


Questionable  measurement 
Approxinnate  Reference  Point  elevation 


H'- 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  JOAN  VAlLFY 


Stale  Well 
Number 


R.P.  elev., 
Fset 


Date 


Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 


Water 

surface 

elev., 

Feet 


Agy. 
dato 
coll. 


ALI50    CRFFK    BASIM 

6S/08W-26B03  S     444.0 
CONT. 


6S/08W-26Cni  S  438,0 

6S/08W-?6Dni    S  436.6 

6S/08W-26D02    5  434.8 

65/08W-26Dn3    5  440.0 


7-31-56 

42.1 

8-03-56 

42.3 

8-21-56 

42«5 

8-28-56 

42.6 

9-11-56 

42.8 

9-18-56 

42.9 

10-02-56 

43.2 

10-00-56 

43.3 

10-16-56 

43.4 

10-23-56 

43.5 

10-23-56 

43.7 

10-30-56 

43.7 

11-06-56 

44.0 

11-19-56 

44.2 

12-04-56 

44.4 

12-18-56 

44*4 

1-^8-57 

44.5 

2-05-57 

44.6 

2-14-57 

44.6 

2-26-57 

44.5 

3-05-57 

44.5 

3-12-57 

44.2 

4-02-57 

43.9 

4-16-57 

43.8 

4-23-57 

43*6 

5-07-57 

43.4 

5_ng-57 

43.4 

2-14-57 

40.1 

5-09-57 

38.4 

8-03-56 

56.2 

11-19-56 

56.3 

2-14-57 

55.8 

5-09-57 

56.9 

8-03-56 

61.9 

11-19-56 

62.2 

2-14-57 

63.1 

5-09-57 

62.5 

2-16-56 

OR.O 

8-03-56 

DR.O 

2-14-57 

DR.n 

5-09-57 

DR.O 

401. 

9 

401. 

7 

401. 

5 

401. 

4 

401. 

2 

401. 

1 

400. 

8 

400. 

7 

400. 

6 

400. 

5 

400. 

3 

400. 

3 

400. 

0 

399, 

.8 

399, 

>6 

399, 

.6 

399 

.5 

309, 

.4 

399 

►  4 

399 

.5 

399 

.5 

309 

.8 

400 

.1 

400 

•  2 

400 

.4 

400 

.6 

400 

.6 

397 

.9 

399 

.6 

380 

.4 

380 

.3 

380 

.8 

379 

.7 

372 

.9 

372 

.6 

371 

.7 

372 

.3 

5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-      2 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAM  JUAN  VALlEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  woter 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

aliso  crfek  basin 

6S/08W- 26F01  S     h2^i0 
6S/08W-26Fn-3  S     423o2 


6S/08W-26F04  S     421*9 


6S/08W-26F05  S     431,5 


6S/08W-26G01  S     439,6 


6S/08W-26M02  S     403o0 


6S/08W'-26M03  S     414^0 


6S/08W- 27^01  S 


6S/  08W  -27^02  S 


6S/08W-27001  S 


6S/08W-2^0n2  b 


398, n 


402,9 


3?9,7 


384,0 


8-03-56 

68*0 

11-19-56 

68«7 

2-14-57 

68t8 

8-03^56 

T4«9* 

ll-19-'56 

7663* 

2-14-57 

68*9 

b-09->57 

73*0* 

2-14-57 

69*4 

5-09-5 f 

70  e  5 

2-14  '57 

1«5 

5-09-57 

3«2 

2-14-57 

46.8 

5-09^57 

43  «  2 

s-n'»,-5fe 

45  o9 

5-09-57 

4?  a  3 

8-n^~5& 

49  si 

11-19-56 

49*8 

2-14-57 

49«3 

5^09-57 

*^9«9 

8-n'».-56 

31.4 

11-19-56 

3  7*9 

2-1^-57 

35.5 

5-09-57 

39.9 

8-0  3-56 

32.3* 

11-19-56 

31.8* 

2-14-57 

31.8* 

5-09-57 

34.1* 

8-03-56 

43.4 

11-19-56 

^4.6 

2-14    57 

4^.2 

5-09-57 

44*5 

11-19-56 

46.5 

2-14-57 

44i4 

5-09-5  7 

f5.& 

355.0 

5102 

354.3 

354.2 

348  e  3 

5l02 

346  .  9 

354.3 

350.2 

352.5 

5102 

351.4 

429o8 

5102 

428.1 

392.8 

5102 

396.4 

357,1 

5102 

355.7 

364.9 

5102 

364.2 

364,7 

364.1 

366. o 

5102 

36G»  1 

362.5 

358,1 

370,6 

5102 

371.1 

371,1 

368.8 

33to.3 

5i02 

335,1 

335.5 

335.2 

337.5 

5102 

339.6 

338.4 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  JUAN  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Woler 

Agy- 

dato 

State  Well 

R.P.  olev., 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface, 
Feet 

elev.. 
Feet 

coll. 

ALISO    CPEEK    BASTN 
65/08W-27Q03  S     384^2 


6S/08W-34C01  S     362,0 


SAN    JUAN    CRFPK    BASIN 
6S/07W"llNni    S  983,0 


8-03-56 

43.2 

341.0 

11-19-56 

44.3 

339.9 

2-14-57 

43.5 

340.7 

5-09-57 

44.3 

339.9 

6-26-56 

38.4 

323.6 

7-10--56 

38*3 

323.7 

7-17-56 

38.2 

323.8 

7-31-56 

38.0 

324.0 

8-03-56 

38.0 

324.0 

8-28-56 

38.3 

323.7 

9-1T-56 

37.9 

324.1 

9-18-56 

37.9 

324.1 

10-02-56 

38.6 

323.4 

10-09-56 

38.0 

324.0 

10-16-56 

38.0 

324.0 

10-23-56 

38.2 

323.8 

10-30-56 

37.9 

324.1 

11-06-56 

38.0 

324.0 

11-19-56 

38.3 

323.7 

12-04-56 

38.5 

323.5 

12-18-56 

38.2 

323.8 

2-14-57 

37,7 

324.3 

2-26-57 

37.7 

324.3 

3-05-57 

37.6 

324.4 

5-0  7-57 

37.3 

324.7 

5-09-57 

37.3 

324.7 

90102 


8-03-56 

22.6 

11-19-56 

32.5 

12-21-56 

33.0 

12-27-56 

33.1 

1-03-57 

33.2 

1-10-57 

33.4 

1-17-57 

33.3 

1-24-57 

32.8 

1-31-57 

32.5 

2-07-57 

32.1 

2-14-57 

31.6 

3-07-57 

29.7 

4-04-57 

12.1 

5-02-57 

13.3 

6-06-57 

17.3 

960.4 
950.5 
950.0 
949.9 
949.  B 
949.6 
949.7 
950.2 
950.5 
950.9 
051.4 
953.3 
970.9 
969.7 
965.7 


5102 


5102 


5102 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H- 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  JUAM  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feel 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feel 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SAN  JUAN  CREEK    BAStN 
6S/07W-11N02  S    1000*0 


6S/07W-15A01  S 


980.0 


6S/07W-15Fnj.  S 


921o0 


8-ni-56 

2165 

11-19-36 

33«6 

12-21-56 

33fi7 

12-27-56 

34eO 

l»0  5->57 

34*2 

l-ir-57 

33«7 

1„1T^57 

33e0 

1 -2^-^57 

32  «  8 

1-31-57 

32e6 

2~07-"57 

32e2 

2-14-57 

31*8 

3-07-57 

27^6 

^-04-57 

7  62 

5-02-57 

9c  7 

6-06-^57 

i4«6 

11-19-56 

30  a S 

1 2-21-56 

31^2 

12«27^56 

31s4 

i-03-57 

31o9 

1-10-57 

3l8& 

1-17-57 

31  96 

1-24-57 

31<)4 

1-31-57 

3  i  « 1 

2-14-57 

30  9  4 

3-0  7-57 

25o4 

4-04-57 

lle3 

5-02-57 

II99 

6-06-57 

l&o9 

8-03-56 

21«3* 

11-19^56 

31e2* 

12-21-56 

37*8* 

12-27-56 

27*3 

1-03-5? 

27*7 

1-10-57 

27«0 

1-17-57 

27«1 

l-:^4-57 

27*2 

1-31-57 

26.8 

2*07-57 

27«0 

2-14-57 

27  a  0 

3-07-57 

25«3 

4-04-57 

11.3 

5~02--57 

8t6 

6-06-57 

159? 

978  •  5 
966*4 

966  «  3 
966e0 
965.8 
966e3 
96760 

967  .  2 
967«4 
967.8 
968,2 
9  72*4 
992*8 
990«3 
985*4 

949  c  2 
948.8 
948.6 
948  el 
94864 
948.4 


948.9 

949  e  6 
95^.6 
9S8o7 
968  «1 
963.1 


899.7 
889a8 
883.2 
893.7 
893,3 
89*f  «0 
893.9 
893.8 
894.2 
894.0 
894*.  0 
895.7 
909*7 
912.4 
905.3 


5102 


5102 


5102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation  H-"         5 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  JUAN  vALLEY 


Dist.  R.P. 

Woter 

Agy. 
data 

Stole  Well 

R.P.  elev., 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elev., 
Feet 

coll. 

SAN  JUAN  CREIK    PASIN 
6S/07W-15FO2  S     923*0 


7S/07W-19D01  S 


307.0 


75/07W-19nO2  5 


307»0 


7S/07W-32R01  S 


151*5 


8-03-56 

18.8 

904. 

2 

11-19»56 

26.8 

896. 

2 

12-21-56 

27.3 

895. 

7 

12-27-56 

27.3 

895, 

7 

1-03-57 

27.3 

895. 

7 

1-10-57 

27.3 

895, 

7 

1-17-57 

27.2 

895, 

8 

1-24-57 

27.1 

895, 

9 

1-27-57 

27.1 

895. 

9 

2-07-57 

26.9 

896. 

1 

2-14-57 

26.7 

896, 

3 

3«07«57 

25.4 

897, 

6 

4-04-57 

8.3 

914. 

.7 

5-02-57 

8.4 

914< 

.6 

6-06-57 

13.3 

909, 

.7 

6-21-56 

15.3 

291, 

.7 

7-19-56 

15*9 

291, 

»1 

8-16-56 

16.9 

290. 

.1 

9-20^56 

17.9 

289, 

,1 

10-25-56 

18.7 

288, 

.3 

11-26-56 

20.3* 

286, 

.7 

12-20-56 

20.7* 

286, 

.3 

1-24-57 

20.6 

286 

i4 

2-18»57 

21.1 

285 

.9 

3-21-57 

21.5 

285 

,5 

4-25-57 

21.8 

285 

.2 

5-23-57 

22.6* 

284 

.4 

6-20-57 

23.5* 

283, 

.5 

6-21-56 

14.1 

292 

•  9 

7-19-56 

14.8 

292 

,2 

8-16-56 

15.8 

291 

.2 

9-20-56 

16.6 

2O0 

,4 

10-25-56 

17.4 

289 

,6 

1-24-57 

19.2 

287 

.8 

2-18-57 

19.7 

287 

.3 

3-21-57 

20.0 

287 

.0 

4-25-57 

20.3 

286 

.7 

6-22-56 

Q.3 

142 

.2 

7-20-56 

9.9 

141 

.6 

8-17-56 

10.2 

141 

.3 

9-21-56 

10.3 

141 

.2 

10-26-56 

9.3 

142 

.2 

5102 


5102 


5102 


5102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H  = 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  JUAN  VALiev 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  v/ater 

surface. 

Feet 

Wafer 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SAN  JUAN  CREEK  BASlN 


7S,07W-32R01  S 
CON  I  0 


151*5 


7S/07W-33B01    S 


200«0 


7S/07W    33Mni    g 


160.0 


7S/08W-I2L.01  S 


3OO4O 


11-27-56 

967 

14168 

12-21-56 

11,4* 

140*1 

1-25-57 

10.8 

140.7 

2-19-5r 

9*2 

142.3 

3-22^57 

9*0 

142.5 

4-26-57 

9*5 

142.0 

5-24-57 

9»4 

142.1 

6-21-57 

9«6 

141.9 

2-17-56 

10*2 

189  08 

3-23-56 

11*3 

188.7 

4-20-56 

11.2 

188.8 

5-25^56 

1163 

188.7 

6-22-56 

lle3 

188.7 

7-20-56 

1163 

188.7 

8-17-56 

11*3 

18S.7 

9-21 -56 

1163 

188.7 

10-26-56 

11«2 

188.8 

11-27-56 

lic2 

188.8 

12-21-56 

11  .2 

188.8 

1-25-57 

11«0 

189.0 

2-19-57 

11.1 

188.9 

3-22-57 

ilsl 

188.9 

4"26->57 

ile2 

188*8 

5-24-57 

11  e2 

188.8 

6-21-57 

11*2 

188.8 

6-2?-56 

19oO# 

140.1 

7-20-56 

19.6* 

140.4 

8-17-56 

9e9 

150.1 

9-21-56 

9»8 

130.2 

10-26-56 

967 

150.3 

11-27-56 

9.8 

150.2 

l2-'21-56 

9.7 

150.3 

1-25-57 

9e6 

150.4 

2-19-57 

9.6 

150.4 

3-22-57 

9.6 

150.4 

4-2&-37 

9*6 

150.4 

5-24-57 

9.6 

150.4 

6-21-57 

9i6 

150.4 

6-21-56 

in.o* 

290 .0 

7-19-56 

8*3 

291.7 

8-16-56 

9*5 

290.5 

9-20-56 

10.4 

289.6 

5102 


5102 


5102 


5102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation  ^  ' 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  JUAN  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 

Stale  Wall 

R.P.  elev.. 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elov., 
Feet 

coll. 

SAN  JUAN  CRFPK  RAStN 

7S/0aw-12LOl  5     300,0 
CONT« 


7S/n8W-14Hni  S 


280,0 


7S/08W-24D01  S 


245,0 


7S/08W-24N01  5 


230,0 


10«25-56 

11.0 

289, 

0 

11-26-56 

11.4 

288. 

6 

12-20-56 

14.5 

285. 

5 

1^24--57 

15.2* 

284. 

8 

2-18-57 

10.6* 

289, 

4 

3-21-57 

4.9* 

295, 

1 

4-25„57 

7.3* 

292. 

7 

5-23»57 

7.4* 

292. 

6 

6-20-57 

7,7* 

292, 

3 

6-21-56 

12.2 

?67. 

8 

7-19-56 

12«3 

267, 

7 

8-16-56 

12.5 

267, 

5 

9-20-56 

13.2 

266, 

8 

lC-25-56 

13.5 

266, 

5 

11-26-56 

13.7 

266, 

,3 

12-20-56 

13.8 

266, 

2 

1-24-57 

13.8 

266, 

.2 

2-18-57 

13.5 

266. 

.5 

3-21-57 

12.7 

267, 

•  3 

4-25-57 

12*5 

267, 

.5 

5-23-57 

12.5 

267, 

.5 

6-20-57 

13.1 

266, 

•  9 

6-21-56 

14.9* 

230 

.1 

7-19-56 

14.3 

230 

.7 

8-16-56 

21.8 

223 

,2 

9-2  0-56 

14,4 

230 

.6 

10-25-56 

15.0 

230 

•  0 

11-26-56 

14.5 

230 

.5 

12-20-56 

14.5 

230 

.5 

1-24-57 

14.4 

230 

.6 

2-18-57 

14.3 

230 

.7 

3-21-57 

14.1 

230 

.9 

4-25-57 

14.1 

230 

,9 

5-23-57 

14.1 

230 

.9 

6-20-57 

14.1 

230 

.9 

5-24-56 

11.6 

218 

.4 

6-21-56 

11.9 

218 

.1 

7-19-56 

13.5 

216 

.5 

8-16-56 

14.5 

215 

.5 

9-20-56 

15.9 

214 

.1 

10-25-56 

16.0 

214 

.0 

11-26-56 

17.0 

213 

,0 

5102 


5102 


5102 


5102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


H-      8 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    JUAN    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
i=eet 

Data 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Aay- 

data 
coll. 

SAN    jUAN    creek    BASIN 
7S/08W-24N01    S  230.0 

CON  r  • 


7S/08W-25A01    S 


248.3 


7S/08W-25B01    S 


23O4O 


7S/08W-25B02    S 


240«7 


12-20-56 

17.0 

213.0 

1-24-57 

16e9 

213.1 

2-18-57 

15.6 

214.4 

3-21 -5T 

13.8 

216.2 

4-25-57 

13  0  7 

216.3 

5-23-57 

13  87 

216.3 

6-20-57 

13*6 

216.4 

5-24-56 

43s4 

204.9 

6-21-56 

41e5 

206.8 

7-19-56 

42^5 

205.8 

8-16-56 

43.1 

205.2 

9-20-56 

44.4 

203.9 

10-25-56 

44.9 

203.4 

11-26-56 

46.0 

202.3 

12-20-- 56 

48.4 

199.9 

l-24»57 

48.7 

199.6 

2-18-57 

48.9 

199.4 

3-21-57 

49  «  8 

198.5 

4-25-57 

51.0 

1  97  .  3 

5-23-57 

53.5 

194.8 

6-20-57 

56.8 

191.5 

2-16-56 

50.7 

179.3 

3«2  2-56 

47.9 

182.1 

4-»19-56 

45.5 

184.5 

5-24-56 

43.1 

186.9 

7-19-56 

43.0 

187.0 

9-20-56 

44.6 

185.4 

10-25-56 

41*9 

188.1 

11-26^56 

44.6 

185.4 

12-20-56 

45.0 

185.0 

6-21-56 

41.4 

199.3 

7-19-.56 

52.6 

188,1 

8-16-56 

49.5 

191.2 

9-20-56 

50.5 

190.2 

10  -25-56 

43.5 

197.2 

11-26-56 

50.5 

190.2 

12-20-56 

46.6 

194.1 

1-24-57 

46.1 

194. & 

1-24-57 

44.6 

196.1 

2-18^57 

46.4 

194.3 

3-21-57 

46.3 

194.4 

4-25-57 

47.1 

193.6 

5102 


5102 


5102 


5102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


H- 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  JUAN  vALlEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Any. 
data 
coll. 

SAN    JUAN    CRFFK    RASIN 

7S/08W-?5Bn2    S  240*7 

CONT. 


7S/08W-25K01    S  225.0 


7S/08W-25N01    S  202.0 


7S/08W-25P01    S  210,7 


7S/08W-36Cni    S  202*3 


7S/08W-36L01    S  171.6 


5"23«57 

49*3 

5-23-57 

47.7 

6-20-57 

53.3 

7-19-56 

42.6 

8-16-56 

42*4 

11-26-56 

43.5 

12-20-56 

44  *  4 

1-24-57 

43.2 

2-18-57 

43.0 

3-21-57 

42*8 

4-25^57 

42.7 

5-23-57 

44.2 

6-20^57 

46.9 

8-16-56 

40.5 

11-26-56 

40*9 

12-20-56 

41»8 

1-24-57 

38*3 

2-18-57 

38.2 

3-21-57 

37*4 

4-25-57 

37*6 

5-23-57 

39*8 

6-20-57 

41*4 

6-21-56 

40,5 

7-19-56 

42*9 

8-16-56 

41.6 

9-20-56 

43*1 

10-25-56 

42*9 

11-26-56 

42.1 

12-20-56 

42.9 

1-24-57 

39.6 

2-18-57 

39.8 

3-21-57 

39.4 

4-25-57 

39*0 

5-23-57 

40.9 

6-20-57 

43*1 

1-24-57 

37*0 

2-18-57 

36.1 

3-21-57 

35*7 

4-25-57 

36*4 

6-21-56 

31.0 

191. 

4 

193* 

0 

187* 

4 

182. 

4 

182. 

6 

181, 

5 

180, 

6 

181« 

8 

182. 

0 

182, 

2 

182i 

3 

180. 

8 

178, 

1 

161. 

i5 

I61i 

.1 

160. 

.2 

163. 

.7 

163 

i8 

164 

.6 

164, 

.4 

162. 

,2 

160 

i6 

170 

.2 

167 

.8 

169 

•  1 

167 

.6 

167 

.8 

168 

.6 

167 

.8 

171 

.1 

170 

.9 

171 

.3 

171 

*7 

169 

*8 

167 

.6 

165 

*3 

166 

.2 

166 

.6 

165 

.9 

5102 


510  2 


5102 


5102 


5102 


140*6 


5102 


*      Questionable  measurement 

**   Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    10 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN   JUAI^   VAtiev 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elov., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SAN    JUAN    CRE£K    BAblN 


7S/08W-  36i.01    S 
COKi  J 


171.6 


7S/08W  -36L.02    S 


15848 


7S/d8W-36Pni    S 


144,7 


7S/08W-36P02    S 


145.5 


7-19-56 

32  »  7 

138, 

.9 

8-16-56 

32*2 

13y, 

>4 

9-20-56 

29.7 

141, 

.9 

10-25-56 

29.5 

142, 

.1 

11-26-56 

28.7 

142, 

i9 

l2-'20-56 

28.7 

142, 

»9 

1-24  '57 

25.1 

146, 

.5 

2-18-57 

24.0 

14?, 

»6 

3-21-57 

23.7 

14/, 

►  9 

«f-25-57 

23.9 

14?, 

»7 

5-23-57 

25.0 

146, 

»6 

6-20-57 

27.5 

144 

>  i 

9  *2n-56 

16.8 

142 

►  0 

10-25-56 

16.6 

142 

»2 

11-26-56 

15.8 

143, 

.0 

12-20-56 

15»8 

143, 

.0 

1-24-57 

12.2 

l«t6. 

*6 

2-18-57 

il.l 

147, 

.7 

3-21 -57 

10.8 

148, 

.0 

4-25-57 

11*0 

14? 

t8 

5-23-5? 

12.2 

146, 

»6 

6-20-57 

14»  r 

144, 

»  i 

6-21-56 

10.2 

13**, 

.5 

7-19-56 

iO.l 

134, 

16 

8-16-56 

10.3 

13^*, 

,4 

9-20-56 

10.6 

134, 

►  1 

10-25--56 

10*4 

134, 

.3 

11-26-56 

9*3 

135, 

»4 

12-20-56 

9*8 

134, 

.9 

1-24-57 

5.6 

139, 

il 

2-18-57 

4.2 

I'^O, 

.5 

3-21  -5^' 

3.8 

140, 

•  9 

4-25-57 

3.9 

140, 

»8 

5-23-57 

4.6 

140, 

.1 

6-20-57 

8.0 

136, 

.7 

6-21 -56 

11.5 

134, 

.0 

6-26- 56 

21.7* 

123. 

8 

7-10-56 

12*3 

133* 

2 

7-17-56 

li.O 

134. 

5 

7-19-56 

11*5 

1  34  < 

0 

8-07-56 

10.5 

135. 

0 

8-16-56 

11.6 

133. 

9 

SlO.^ 


5102 


5i02 


5i02 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


H«    11 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  JUAN  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SAN    JUAN    CREFK    PAsTN 

7S/0aW-^6PO2    S            145.5 

8-21-56 

11.8 

CONT. 

9-n-56 

10.3 

9-20-56 

12.1 

10-02-56 

14.3 

10-09-56 

13.5 

10-16-56 

10.3 

10-25-56 

11.9 

11-26-56 

10.8 

12-04-56 

10.2 

12-18-56 

10.5 

12-20-56 

11.4 

1-08-57 

9.1 

1-24-57 

6.9 

2-18-57 

5.6 

2-26-57 

5.7 

3-05-57 

5.5 

3-21-57 

5.3 

4-25-57 

5.4 

5-23-57 

6.1 

6-20-57 

9.5 

7S/08W-36P03    S           140.0 

7-1Q-56 

22.8 

8-16-56 

24.1 

9-20-56 

31.5 

10-25-56 

30.9 

11-26-56 

25.9 

12-20-56 

30.7* 

1-24-57 

20.2 

2-18-57 

18.0 

3-21-57 

17.2 

4-25-57 

17.2 

5-23-57 

17.5 

6-20-57 

25.7 

7S/08W-36P04    S            138.1 

6-21-56 

22.5 

8-16-56 

16.9 

9-20-56 

22.4 

10-25-56 

21.7 

12-20-56 

21.7 

1-24-57 

12.2 

2-18-57 

10.6 

3-21-57 

10.0 

4-25-57 

10.0 

5-23-57 

10.3 

133 
135 
133 
131 
132 
135 
133 
134 
135 
135 
134 
136 
138 
139 
139 
140 
140 
140 
139 
136 

11? 
115 
108 
109 
114 
109 
119 
122 
122 
122 
122 
114 

115 
121 
115 
116 
116 
125 
127 
128 
128 
127 


7 
2 
4 
2 
0 
2 
6 
7 
3 
0 
1 
4 
6 

0 
8 
0 
2 
1 
4 
0 

2 
9 
5 
1 
1 
3 
8 
0 
8 
8 
5 
3 

6 
2 
7 
4 
4 
9 
5 
1 
1 
8 


5102 


5102 


5102 


*     Questionable  measurement 

**   Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    12 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    JUAN   VAlLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dist.  R.P. 

_   .                               to  v/ater 
Dole                                    , 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SAN  jUAN  CRFEK  BASIN 
8S/07W-05B01  S     130.0 


8S/07W-05C01  S 


132,5 


8S/07W-05C02  S 


12847 


8S/07W^06HOl  S 


115,0 


8S/07W-06HO2  s 


113,0 


6"'27<'56 

16.4* 

113.6 

7^20^56 

14e9 

115.1 

8-17-56 

14«9 

llSol 

10-2&-56 

16  4  9 

ll^ol 

11-27-56 

l^e4 

115.6 

12-21-56 

11.5 

118.5 

1-25-57 

10*3 

119,7 

2-19-57 

9«5 

120.5 

3-22-57 

9.5 

120.5 

4-26-57 

9.5 

120.5 

5-24-57 

9.6 

120.4 

6-22-56 

14,2 

118,3 

8-17-56 

12.6 

119,9 

9-21-^56 

15.8 

116.7 

11-27-56 

12.9 

119  06 

12-21-5& 

10.3 

122.2 

1-25-57 

8.5 

124.0 

2-19-57 

7s8 

124.7 

3-2  2-57 

7,8 

12*».7 

4-26-57 

7.9 

124.6 

5-2^:^-57 

8.0 

124.5 

6-22-56 

12«1 

116.6 

8-17-^56 

10.1 

118.6 

12-21-56 

8,9 

119.8 

1-25-57 

6.2 

122.5 

2-19-57 

5.6 

123.1 

3-22-57 

5*7 

123*0 

4-26-57 

5.7 

123.0 

5-24-57 

5*7 

123.0 

6-22-56 

9.5 

•    105*5 

8-17-56 

ii.2 

103.8 

9-21-56 

12.5 

102.5 

10-26-56 

13.2 

101*8 

11-27--56 

13.6 

101.4 

12-21-56 

13*6 

101.4 

1-25--57 

10.3 

104.7 

3-2  2-57 

9.5 

105.5 

4-26-57 

9.6 

105.4 

5-24-57 

9.5 

105.5 

6-21-57 

10.8 

104.2 

6-22-56 

10«5 

102.5 

5102 


5102 


5102 


51.12 


5102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  eievotlon 


H-    13 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    JUAN    VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

State  Well 

R.P.  elev., 

Dale 

to  wafer 

surface 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elev.. 
Feet 

coll. 

SAN    JUAN    CRFFK 

BASIN 

8S/07W-06Hn:? 

S           113,0 

7-20-56 

10.7 

102.3 

5102 

CONT. 

8-17-56 

11.6 

101.4 

9-21-56 

13*3 

99.7 

10-26-56 

13«2 

99.8 

11-27-56 

13«9 

99.1 

12-21-56 

14.3 

98.7 

1-25-57 

11.5 

101,5 

2-19-57 

10.9 

102.1 

5-22-57 

10.7 

102.3 

4-26-57 

10.8 

102.2 

5-24-57 

10.7 

102.3 

6-21-57 

11.9 

101.1 

8S/07W-n6Kn? 

S            100.0 

6-2^-56 

6.1 

93.9 

5102 

7-20-56 

6.4 

93.6 

8-17-56 

6.8 

93.2 

9-21-56 

7,6 

92.4 

10-26-56 

7.9 

92.1 

11-27-56 

8.7 

91.3 

12-21-56 

8.9 

91.1 

1-25-57 

7.7 

92.3 

2-19-57 

6.1 

93.9 

3-22-57 

6*0 

94.0 

4-26-57 

6,1 

93.9 

5-24-57 

5.8 

94.2 

8S/07W-06P0? 

S              90.0 

8-17-56 

18.8* 

71.2 

5102 

9-21-56 

22.0* 

68.0 

10-26-56 

17.9* 

72.1 

11-27-56 

26.4* 

63*6 

12-21-56 

22.8* 

67.2 

1-25-57 

14.7* 

75,3 

2-19-57 

8.3 

81,7 

3-22-57 

7.2 

82,8 

4-26-57 

7.4 

82.6 

5-24-57 

7.1 

82.9 

6-21-57 

21.2* 

68.8 

85/07W-07Cni 

S            110,0 

10-26-56 

17.^ 

93*0 

5102 

11-27-56 

19.1 

90.9 

12-21-56 

17.5 

92.5 

1-25-57 

14*9 

95.1 

2-19-57 

8.6 

101.4 

3-22-57 

8.2 

101.8 

4-26-57 

8.4 

101.6 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    14 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    JUAN    VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

to  water 

surface, 

Feet 

surface 
elev.. 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SAN    jUAN    CREEt^    BASIN 

8S/07W'07Cni    s 

110. n 

5-24-57 

7.6 

102.4 

5102 

CONte 

85/07W-n7C02    S 

91.5 

3-23-56 

9o3 

82.2 

5102 

4-20-56 

9,4 

82.1 

5-25-56 

964 

82  cl 

6 "2 2-56 

13.2* 

78.3 

7-20-55 

15«4« 

76.1 

8-17-56 

17.3* 

7^.2 

9-21-56 

19a9* 

71,6 

10-26^56 

19.2 

72.3 

ll-27»56 

19.1 

72.4 

12-21-56 

18*9 

72.6 

1-25-57 

16«6 

74.9 

2-19-57 

12»5 

79  4  0 

3-22-57 

10.8 

80.7 

4-26-57 

10.9 

80.6 

5-24-57 

10.1 

81e4 

6-21-57 

13o2* 

78.3 

8S/08W-01F01    S 

138.4 

T-19-56 

29.8 

108.6 

5102 

8-16-56 

31*8 

106*6 

11-26-56 

35.0 

103.4 

1-24-57 

28*2 

110,2 

2-18-57 

24.3 

114.1 

3-21--57 

22*6 

115,8 

4-25-5? 

22.6 

115,8 

5-23-'57 

22«8 

115»6 

8S/08W-01K01    S 

110»0 

6-21-56 

28»3 

81.7 

5T02 

?-19~56 

26.8 

83.2 

8-16-56 

28.0 

82.0 

12-20-56 

37o7* 

72.3 

1-24-57 

19.7 

90.3 

2»18-57 

17.2 

92.8 

5-23-5? 

15.3 

94,7 

8S/08W-01KO2    S 

105.0 

6-21-56 

28.9* 

76,1 

5102 

7-19-56 

26.7* 

78,3 

8-16-56 

27*0* 

78,0 

9-20-56 

40.7* 

64.3 

10-25-56 

40.7* 

64,3 

11-26-56 

36«0* 

69.0 

12-20-56 

38.7* 

66,3 

1-24-57 

20.1* 

84,9 

2-16-57 

12«9 

92.1 

*      Questionable  measurement 

**   Approximate  Reference  Point  elevation  ''"^      i -^ 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    JUAN    VAl-LEY 


Slate  Well 
Number 


R.P.  elev., 
Feet 


Date 


Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 


Water 

surface 

elev., 

Feet 


Agy- 

data 
coll. 


SAN    JUAN    CREEK    BASIN 

8S/08W-01K02    S  105e0 

CONT. 


8S/08W-01L01    S  100,0 


8S/08W-01O01  S 


91.4 


8S/08W-01OO2  S 


96,8 


8S/08W=-0lon3    § 


95,8 


3-21-57 

10.9 

4-25-57 

10.9 

5-23^57 

15.0* 

6-20-57 

32.2* 

6-21-56 

22.0 

7'-19"56 

18.5 

8-16^56 

18.7 

1-24--57 

13.1 

2-18-57 

10.3 

3-21-57 

6.8 

4»25-57 

6.7 

5-23^57 

7.8 

6-20^57 

23.9 

6-21-56 

16.2 

7-19-56 

20.8 

8-16-56 

17.5 

9-20-56 

19.6 

10-25-56 

19.4 

ll-26==56 

20.2 

12-20-56 

19.1 

1-24-57 

9.8 

2-18-57 

10.0 

3-21--57 

7.8 

4-25-57 

7.8 

5-23-57 

7.6 

6-20-57 

25.8* 

6-21-56 

24.1 

7-19-56 

26.5 

8-16-56 

22.7 

9-20-56 

23.8 

10-25-56 

25.7* 

11-26-56 

24.8* 

12-20-56 

24.3 

1-24-57 

18.4 

2-18-57 

16.8 

3-21-57 

13.8 

4-25-57 

13.4 

5-23-57 

13.3 

6-20-57 

31.6* 

6-21-56 

31.9 

7-19-56 

34.2 

94. 

1 

94. 

1 

90. 

0 

72. 

8 

78. 

0 

81. 

5 

81. 

3 

86, 

9 

89i 

7 

93, 

2 

93, 

3 

92  < 

2 

76, 

1 

75. 

2 

70  < 

t6 

73. 

.9 

71. 

i8 

72. 

.0 

71, 

.2 

72 

.3 

81 

.6 

81 

.4 

83 

.6 

83 

,6 

83 

.8 

65 

.6 

72 

.7 

70 

.3 

74 

.1 

73 

.0 

71 

.1 

72 

.0 

72 

.5 

78 

•  4 

80 

.0 

83 

.0 

83 

.4 

83 

.5 

65 

.2 

63 

.9 

61 

.6 

5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    16 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    JUAN    VA._lEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SAN  JUAN  CREIK    BAStN 

8S/08W-01003  S      95fi8 
CONT« 


es/OBW-oion^  s 


104.0 


8S/08W-12Bni  S 


85,8 


8-16-- 56 

30*4 

65.4 

9-20-56 

31.5 

64.3 

10-25  -56 

36e9 

58.9 

12-20-56 

28e5 

67.3 

1-24 -57 

20«5 

75.3 

2-18-57 

18o4 

77o4 

3-21-57 

17.0 

78.8 

4-25-57 

16.9 

78.9 

5-23-57 

16.8 

79«0 

6-21-56 

31  0  9 

72.1 

7-19-56 

37ol 

66  0  9 

8--16-  56 

33.3 

70.7 

9-20^56 

33  o4 

70.6 

10-25-56 

36»& 

67.4 

11-26-5S 

3789 

66.1 

12-20-56 

28.9 

75^1 

1-24-37 

20.9 

83,1 

2-16-57 

18«8 

85,2 

3-21-57 

19.3 

84.7 

4-2  5-57 

19.1 

84.9 

5-2  3  -57 

19.0 

85,0 

6-20-57 

49.0* 

55,0 

6-2i-=56 

28.0* 

57.8 

6-26-56 

28.3^«- 

57,5 

7-10-56 

21*7 

b4,l 

7-17-56 

28*8* 

57.0 

7-19-56 

30on* 

55.8 

8-07-56 

26o9* 

58.9 

8-16-56 

26.7* 

59.1 

8-21-56 

16.3 

69.5 

9-11-56 

35.9* 

49.9 

9-20-56 

25.9* 

59.9 

10-02-56 

23.5 

62.3 

10-0  9-56 

32.1* 

53.7 

10-16-56 

19.5 

66.3 

10-25-56 

24.2 

61,6 

11-26-56 

24.3 

61.5 

12-04-56 

24.4 

61.4 

12-18-56 

22.9 

62.9 

12-20-56 

20.1 

65.7 

1-08-57 

14.9 

70.9 

l-24"'57 

13.3 

72.5 

2-18-57 

11.6 

74.2 

5102 


3102 


5102 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    17 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

-^AN    JUAN    vALLEY 


Disf.  R.P. 

Water 

Agy. 

data 

State  Well 

R.P.  elev., 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface, 
Feet 

elev., 
Feet 

coll. 

SAN  JUAN  CRFPK  BASIN 

8S/08W-12B01    S  85*8 

CONT. 


8S/08W-12C01    S 


105,9 


8S/08W-12L01    S 


62,0 


8S/08W-12P02    S 


50,0 


8S/08W-12Pn3    S 


54,8 


2»26-57 

10, 

9 

3-05-57 

lOi 

5 

3-21-57 

10, 

2 

4-25-57 

10. 

1 

5-23-57 

lOi 

0 

6-20-57 

38. 

6* 

7-19-56 

38i 

3 

8-16-56 

37. 

4 

11-26-56 

41< 

7 

12-20-56 

39, 

4 

1-24-57 

394 

1 

2-18-57 

37. 

0 

3-21-57 

37, 

1 

4-25-57 

36< 

.3 

5-23-57 

36i 

.0 

6-20-57 

37, 

>6 

6-21-56 

14< 

.5 

11-26-56 

16, 

i5 

1-24-57 

12< 

iO 

2-18-57 

11 

»8 

3-21-57 

10 

.6 

4-25-57 

10 

i4 

5-23-57 

10 

.5 

6-22-56 

11 

.0 

7-20-56 

14 

.5 

9-21-56 

14 

.2 

10-26^56 

13 

•  n 

1-25-57 

11 

.3 

2-19-57 

8 

i8 

4-26-57 

7 

.8 

6-21-57 

13 

.4 

6-21-56 

14 

•  6 

7-19-56 

31 

.9* 

8-16-56 

19 

.0 

9-20-56 

19 

.0 

10-25-56 

16 

.0 

11-26-56 

15 

•  4 

12-20-56 

22 

.6 

1-24-57 

49 

.0* 

2-18-57 

47 

.3* 

3-21-57 

50 

.1* 

74. 

9 

75. 

3 

75, 

6 

75. 

7 

75. 

8 

47. 

2 

67. 

6 

68. 

5 

64. 

2 

66. 

5 

66. 

8 

68. 

9 

68, 

8 

69  1 

6 

69, 

9 

68, 

3 

47, 

t5 

45, 

.5 

50, 

»0 

50, 

.2 

51 

.4 

51 

.6 

51 

.5 

39 

.0 

35 

.5 

35 

.8 

37 

.0 

38 

.7 

41 

.2 

42 

.2 

36 

.6 

40 

.2 

22 

.9 

35 

.8 

35 

.8 

38 

.8 

39 

.4 

32 

.2 

5 

•  8 

7 

.5 

4 

.7 

5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


*      Questionable  measurement 

**  Approximcrte  Reference  Point  elevation 


H-     18 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  JUAN  VAlLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SAN  JUAN  CREEK  BASIN 

8S/08W-  12P03  S      54.8 
CONT. 


8S/08W-'13Dni  S 


4398 


8$/08W-13E0l    S 


48.0 


8S/08W  ■14H02    S 


32.0 


4-25=-57 

5O43* 

4.5 

5-23-57 

50«2* 

446 

6-20-57 

23«5 

31 « 3 

6-2  7-56 

6o2 

37.6 

7»2n-'56 

9oO 

34.8 

8-17-56 

9e3 

34o5 

9-21-56 

9o8 

349O 

ie"26-"56 

7eS 

3646 

11-27-56 

9«2 

34.6 

12-21-56 

8«2 

3586 

1-25-57 

84I 

35.7 

3-22-57 

5«9 

37.9 

4-26-57 

3«8 

40*0 

5-24'-57 

3«a 

40tO 

6-21-57 

867 

35«1 

6-22-56 

8a0 

4O4O 

7-20-56 

8«9 

39.1 

e-i?-56 

9cl 

38.9 

9-21-56 

9fl7 

38e3 

10-26--56 

897 

39*3 

11-27-56 

8o9 

39.1 

12-21-56 

8«8 

39.2 

■1-25-57 

8.5 

39.5 

2-19-57 

7*0 

41.0 

3-22-57 

7d4 

40*6 

4-26-57 

6o9 

41  4  1 

5-24-57 

6.9 

41.1 

6-21-57 

8e7 

39.3 

2-16-56 

14*2 

17.8 

4-19-56 

14.6 

17.4 

5-24-56 

14«4 

17.6 

6-21-56 

14.8 

17.2 

9-20-56 

17«6 

I4e4 

10-25-56 

14*5 

17.5 

11-26-56 

16  4? 

15.3 

12-2  0-56 

14«2 

17.8 

1-24-57 

1^«2 

17.8 

3-21-57 

U.n 

18.0 

4-25-57 

1349 

18.1 

5-23-57 

14*0 

18e0 

6-20-57 

1495 

174  5 

5102 


510; 


5102 


5102 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    19 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  JUAN  VALLEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SAN  JUAN  CRE^K    RASIN 
8S/08W-14H03  S      30.1 


8S/08W-23A03  S 


30,0 


8S/08W-23A04  S 


25.0 


8S/08W-23An5  5 


20.9 


6-21-56 

8. 

9 

21i 

2 

7-19-56 

9. 

4 

20, 

7 

8-16-56 

10« 

1 

20. 

0 

9-20-56 

10  < 

8 

19. 

3 

10-25-56 

96 

1 

21, 

0 

11-26-56 

9t 

7 

20. 

4 

12-20-56 

8, 

7 

21, 

4 

1-24-57 

8i 

.7 

21, 

4 

2-18-57 

8< 

.8 

21, 

3 

3-2 T- 57 

8. 

.4 

21. 

7 

4-25-57 

8< 

>4 

21. 

,7 

5-23-57 

8i 

.5 

21. 

.6 

6-20-57 

8^ 

,8 

21. 

►  3 

6-27-56 

17, 

.8 

12, 

.2 

6-26-56 

17, 

►  8 

12, 

.2 

7-10-56 

19, 

.0 

11, 

.0 

7-17-56 

18 

.6 

11, 

►  4 

7-20-56 

18, 

•  5 

11, 

.5 

6-22-56 

20, 

»4 

4, 

.6 

7-20-56 

21, 

.4 

3, 

.6 

8-17-56 

21, 

.2 

3, 

.8 

10-26-56 

22 

.8 

2 

.2 

11-27-56 

22 

►  8 

2 

►  2 

12-21-56 

22 

.8 

2 

»2 

1-25-57 

20 

.6 

4 

,4 

2-19-57 

19 

.7 

5 

.3 

3-22-57 

18 

i6 

6 

.4 

6-22-56 

16 

•  1 

4 

•  8 

7-20=.56 

17 

.3 

3 

.6 

8-17-56 

17 

»1 

3 

,8 

9-21-56 

18 

•  5 

2 

.4 

10-26-56 

18 

•  1 

2 

.8 

11-27-56 

18 

»5 

2 

•  4 

12-21-56 

18 

.2 

2 

.7 

1-25-57 

16 

.7 

4 

.2 

2-19-57 

15 

*1 

5 

.8 

3-22-57 

14 

•  6 

6 

.3 

4-26-57 

14 

.3 

6 

.6 

5-24-57 

15 

.0 

5 

•  9 

6-21-57 

17 

.1 

3 

.8 

5102 


5102 


5102 


5102 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    20 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TEMECULA    VALLEY 


90500 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
ciata 
coll. 

MURRIPTA    BASIN 

90501 

6S/04W"  23N01 

S 

1410*0 

11-02- 56 
3-19-57 

47e4 
46e3 

1362.6 
1363.7 

5050 

6S/04W-26R01 

s 

1409»1 

7-01 -»56 

8-01-56 

9-0  T --56 

10-01-36 

11-01-56 

12»0l-~56 

1-01-57 

2-0 T -57 

3-01-57 

4-01-57 

5-01-57 

6-01-57 

569? 
56.4 
56o6 
56.3 
56.6 
56.5 
56*4 
56e2 
56*2 
56*8 
57.0 
57*1 

1352.9 
1352.7 
1352.5 
1352.8 
1352.5 
1352.6 
1352.7 
1352.9 
1352.9 
1352.3 
1352.1 
1352.0 

5709 

6S/04W-26E01 

s 

1362.0 

ll_n?-56 

60s4 

1301.6 

5050 

6S^04W'26L01 

s 

1391s 3 

11-0  2-56 
3-19-5? 

68o4 

66«0 

1322.9 
1325.3 

5050 

66/04W    26M01 

s 

1351s0 

7-31-56 

9-04-56 

10-24-56 

12-04-56 
1-03-57 
2-01-57 
3-08-57 
4-10-57 
6-05-57 
7-02--57 

42  c  6 

40.7 

44*1* 

41.1 

44  1 4* 

39.8 

41*4* 

41*5* 

41.7 

46.1* 

1308.4 
1510.3 
1306.9 
1309.9 
1306.6 
1511.2 
1309.6 
1509.5 
1509.3 
J.  304 .9 

4103 

6S/04W-  27M01 

s 

1309.4 

ll-0J?-56 
3-19-57 

132.7 
130.0 

1 1 76  .  7 
1179.4 

5050 

6S/04W-27N02 

s 

1292.2 

11-07-56 

80,0 

1212.2 

5050 

6S/04W- 34601 

s 

1286.3 

11-0  7-56 

93.2 

11 93 . 1 

5050 

6S/04W-34E04 

s 

1287.5 

11 -07-^  56 
3-19-57 

69*1 
75.2* 

1218.4 
1212.3 

5050 

6S/04W-34R01 

s 

126163 

11-07-56 
3-19-57 

DR.O 
DRoO 

5050 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    21 


ground  water  levels  at  wells 

temfcola  valley 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

Stale  Well 

R.P.  elev.. 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elev.. 
Feet 

coll. 

MURRteiA    BA<;T^ 

1 

6S/04W-35D01 

S 

1306.1 

11-07-56 

70.0 

1236.1 

5050 

6S/04W-35F02 

S 

1280.0 

7-31-56 
9-04-56 
10-24-56 
1-03-57 
2-01-57 
3-08-57 
4-10-57 
7-07-57 

57.9 
56.7 
51*7 
51.0 
50.0 
50.1 
51.5 
72.3 

1222.1 

1223.3 
1228.3 
1229.0 
1230.0 
1229.9 
1228.5 
1207.7 

4103 

6S/04W-35M01 

s 

1255.9 

7-31-56 
9-04-56 
10-24=56 
12-04-56 
1-03-57 
2-01-57 
3-08-57 
4-10-57 
6-0  5-57 
7-07-57 

93.8 
90.7 
87.9 
87.8 
80.7 
70c0 
67.5 
75.2 
91.8 
98.3 

1162.1 
1165.2 
1168.0 
1168.1 
1175.2 
1185.9 
1188.4 
1180.7 
1164.1 
1157.6 

4103 

7S/03W-17P04 

s 

1097,0 

6-06-56 
7-07-56 
7-31-56 
9-04-56 
10-24-56 
12-04-56 
1-03-57 

28.7 
78.6 
28.9 
29.4 
29.6 
29.5 
DR.O 

106R.3 
1068,4 
1068,1 
1067,6 
1067.4 
1067.5 

4103 

7S/03W-17P10 

s 

1094,0 

2-01-57 
3-08-57 
4-10-57 
6-05-57 

27.8 
28.8 
30.5 
30.6 

1066.2 
1065,2 
1063,5 
1063.4 

4103 

8S/03W-12Mn6 

s 

1010,3 

7-07-56 
7-31-56 
10-24-56 
12-04-56 
1-03-57 
2-01-57 
3-08-57 
4-10-57 
6-05-57 
7-07-57 

23.7 
23.9 
73.8 
23.8 
24.6 
24.5 
24.7 
24.7 
24.7 
24.8 

986.6 
986.4 
986.5 
986.5 
985.7 
985.8 
985.6 
985.6 
985.6 
985.5 

4103 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    22 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TEMECULA    VALLEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

MURRIETA    BASIN 
8S/03W-12P08  S 


1002,5 


8S/03W-13K01    S 


993  c  2 


PAUBA  BASIN 
8S/02W-11jO2    S 


1182.3 


8S/02W-  IIlOi    §         1163,0 


6-^06-56 

17.3 

985.2 

7-02--56 

17«6 

984.9 

9-04-56 

17.7 

984o8 

10-24-56 

17.4 

985.1 

12-04-56 

17.6 

984.9 

1-03-57 

18*3 

984.2 

2-OI-.57 

18«1 

984.4 

3-08-'57 

18.2 

984.3 

4-10-57 

18.4 

984.1 

6-10-57 

18.4 

984.1 

7-02-57 

18«4 

984.1 

6-06-56 

14.3 

978.9 

7-02-56 

14ft4 

978.8 

7-31-56 

14«5 

978.7 

9-0^-56 

14«6 

978.6 

10-24-56 

14e5 

978.7 

12-04-56 

1466 

978.6 

1-03-57 

14.2 

979  eO 

2-01-57 

14.1 

979.1 

3-08-57 

14.2 

979.0 

4-10-57 

14.4 

978.8 

6-05^57 

14<.3 

978*9 

7-02-57 

14.4 

978.8 

90502 


7-31-56 

39.6 

1142.7 

8-31-56 

40.2 

1142.1 

9-14-56 

39.8 

1142.5 

10-15-56 

39.6 

1142.7 

11-13-56 

39.4 

1142.9 

12-31^56 

39c4 

1142. 9 

1-31-57 

38.9 

1143.4 

2-28-57 

38.5 

1143.8 

3-30-57 

39.4 

1142.9 

4-30-57 

40.2 

1142.1 

5-31-57 

39.8 

1142.5 

6-30-57 

40.6 

1141.7 

7-3n-56 

51.5* 

1111.5 

8-27-56 

50.8* 

1112.2 

9-24-56 

50.6* 

1112.4 

10-27-56 

31.5 

1131.5 

11-05-56 

31.4 

1131.6 

4103 


4103 


5708 


5708 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    23 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TEMECULA  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

Stale  Well 

R.P.  elev., 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface, 

elev.. 

toll. 

Feet 

Feet 

PAUBA    BASIN 

8S/02W-11L01    S 
CONT. 


1163,0 


8S/02W-12H01  5    1216.2 


WOLF  BASTN 
8S/02W-2nEni  S 


1030.5 


8S/02W-28C01    S         1130.3 


12-10-56 

31.8 

1131.2 

1-31-57 

30.0 

1133.0 

2-28--57 

29.6 

1133.4 

3-21-57 

29.3 

1133.7 

4-30-57 

52.8* 

1110.2 

5-28-57 

52.5* 

1U0.5 

6-30-57 

53,4* 

1109.6 

7-2<9-56 

51.6 

1164.6 

8-25-56 

52.0 

1164.2 

9-27-56 

52.3 

1163.9 

10-28-56 

52.5 

1163.7 

11-30-56 

52.7 

1163.5 

12-31-56 

52.8 

1163.4 

1-31-57 

53.0 

1163.2 

2=28-57 

53.4 

1162.8 

3-31-57 

53.4 

1162.8 

4-30-57 

53e7 

1162.5 

5-31-57 

57.3 

1158.9 

6-30-57 

58.2 

1158.0 

90503 


7-31-56 

14.9 

1015.6 

8-31-56 

15.0 

1015.5 

9-29-56 

15.2 

1015.3 

10-30-56 

15*4 

1015.1 

11-30-56 

15.5 

1015.0 

12-31-56 

15.7 

1014.8 

1-31''57 

15.9 

1014.6 

2-28-57 

16.0 

1014.5 

3-30-57 

16.1 

1014.4 

4-30-57 

16.2 

1014.3 

6-30-57 

16.4 

1014.1 

7-31-56 

95.9 

1034.4 

9-27-56 

95.9 

1034.4 

10-30-56 

95.5 

1034.8 

11-29-56 

95.9 

1034.4 

1-03-57 

96.3 

1034.0 

2-01-57 

96.5 

1033.8 

2-28-57 

96.7 

1033.6 

5-02-57 

97.3 

1033.0 

5-28-57 

97.5 

1032.8 

5708 


5708 


5708 


5708 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    24 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  LUIS  REY  VALlEY 


90700 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

MISSION  BASIN 
ll$/04W-n5Gni  S 


59,6 


11S/04W-09F01  S 


68»b 


11S/04W-18l03  S 


38»0 


11S/05W-13N02  S 


20.7 


9070: 


7-^7-56 

47.3 

12.3 

B'tib-Sb 

51*3 

8,3 

g_04-'56 

52.0 

7,6 

10-01--56 

52.3 

7,3 

12-03-56 

52fi8 

6.8 

1-07-57 

51a8 

7.8 

2-04-57 

51«9 

7.7 

3-04»5T 

51e8 

7.8 

4-02^-57 

52.0 

7.6 

5-06-57 

52*0 

7.6 

6-03-57 

5242 

7.4 

7-07-56 

65.6 

3*0 

8-06-56 

67s3 

1.3 

9-04-56 

67.8 

.8 

10-01-56 

68.2 

.4 

12-0  3-56 

68.9 

.3 

1-07-57 

69.9 

1.3 

2-04-57 

68*4 

•  2 

3-04-57 

67.9 

.7 

4-02-57 

67.6 

1.0 

5-06-57 

67.8 

•  8 

6-03-57 

67.7 

•  9 

7-2^-56 

lOHjO* 

62.0 

8-20-56 

78.0 

-      40,0 

9-17-56 

76.1 

-      38.1 

10-01-56 

72.8 

-      34.8 

12-03-56 

67.3 

-      29.3 

1-0  7^57 

61.5 

-      23.5 

2-04-57 

58.9 

-      20.9 

3-04-57 

58.0 

-      20.0 

^-01-57 

59.0 

-      21.0 

5-06-57 

58.5 

-      20.5 

6-03-57 

63.9 

-      25.9 

7-07-56 

32.7 

-      12.0 

8-06-56 

33.3 

-       12.6 

9-04-56 

33*5 

-       12.8 

10-01-56 

33.9 

-      13.2 

12-03-56 

33.2 

-      12.5 

1-03-57 

32.2 

-     li.5 

2-04-57 

30.9 

-      10.2 

3-04-57 

30.1 

9,4 

4-02-57 

29.7 

9.0 

5202 


5202 


5202 


5202 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    25 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  LUIS  REi     VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

Stale  Well 

R.P.  elev.. 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface, 
Feel 

elev.. 
Feel 

coll. 

MISSION  BASIN 

11S/05W-13N02    S 
CONTc 

11S/05W-13P02    S 


11S/05W-24B01    S 


20.7 

5-06-57 

29.7 

6-03-57 

30^2 

24,5 

7-02-56 

37.5 

8-06-56 

38.4 

9-04-56 

33.4* 

lO-01-=56 

38.4 

12-0?~56 

37.4 

1-07-57 

36.3 

2-04-57 

35.0 

3-04-57 

34.1 

4-02-57 

33.7 

5-06-57 

33.7 

6-03-57 

30»5 

27,1 

7-07-56 

48*5 

8-06-56 

49.2 

9-04-56 

47.8 

10-01-56 

47.9 

12-03-56 

46.3 

1-07-57 

43.9 

2-04-57 

42.3 

3-04-57 

41.2 

4-02-57 

40.8 

5-06-57 

41.2 

6-03-57 

42.6 

BONSALL  BASIN 
1OS/03W-11GO1  S 


240, 


90702 


6-01-56 

27.8 

6-29-56 

29.7 

8-02-56 

30.7 

9-05-56 

32.1 

10-02-56 

33.4 

11-07-56 

34.0 

12-04-56 

34.3 

1-02-57 

34.5 

1-31-57 

33.1 

2-28-57 

33.1 

3-28-57 

32.3 

5-01-57 

33.9 

6-01-57 

34.8 

6-28-57 

36.6 

7-31.-57 

37.3 

8-29-57 

39.2 

.7 
.8 
.2 
.8 


9.0 
9.5 

13.0 

13.9 

8.9 

13,9 

12.9 

11.8 

10.5 

9.6 

9.2 

9.2 

6.0 

21.4 

22.1 

20 

20 

19 

16 

15.2 

14,1 

13.7 

14.1 

15.5 


212.3 
210.4 
209.4 
208.0 
206.7 
206,1 
205.8 
205.6 
207.0 
207,0 
207,8 
206,2 
205.3 
203.5 
202.8 
200.9 


5202 
5202 


5202 


5050 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    26 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    LUtS    REY    valley 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BONSALL  BASIN 
10S/03W--llNni    S 


226*0 


10S/03W-15A01    S 


226c0 


10S/03W-15B01    S 


214*0 


10S/03W-15B02    S 


218,0 


6-01 -56 

3U1 

194 

.9 

6-29-56 

31  e  5 

194 

i5 

8-02-56 

33  ol 

192 

d9 

9-05-56 

34s6 

191< 

.4 

10-02-^56 

35,3 

190 

»7 

11-07-56 

36*1 

189 

»9 

12-04-56 

3666 

189 

(4 

1-02-57 

37dl 

188 

»9 

l-31=-57 

37*3 

188 

i7 

2^28-57 

72d0* 

15*» 

.0 

3-'28"57 

36e6 

189 

,4 

5~01»57 

37»6 

188 

.4 

6-01  "-57 

38  el 

187 

i9 

6-28'»57 

38.5 

187 

•  5 

7-31=57 

39.3 

186 

B    r 

8-29-57 

41ol 

i84 

»9 

6-01-56 

33  » 2 

192 

.8 

12-04-56 

36.4 

189 

,6 

1-31-57 

36  «  6 

189< 

»4 

2-28--57 

44*0 

182 

.0 

6-01-57 

52.6 

173. 

.4 

6-28-57 

579O 

169 

»0 

7-31^57 

4966 

176( 

»4 

8-29-57 

44  c  4 

181 

.6 

8-02-56 

44  «  8 

169 

»2 

9-05-56 

45.0 

169, 

>0 

10-02-56 

44  c  8 

169, 

.2 

11-07-56 

45.0 

169, 

.0 

1-02-57 

44.6 

169, 

.4 

1-31-57 

44  «0 

170, 

.0 

2-28-57 

43.5 

llOi 

.5 

3"28"57 

44.0 

170, 

.0 

5-01-57 

44*1 

169, 

►  9 

6-01-57 

5446* 

159, 

>4 

6-28-57 

57.8* 

156, 

.2 

7-31-57 

&O9O* 

154, 

.0 

8-28-57 

60.8* 

153. 

2 

8-02-56 

44.7 

173« 

3 

9-05-56 

45.0 

173, 

0 

10-02-56 

44  »  7 

173, 

3 

ll-07->56 

45.0 

173, 

0 

1-02-57 

45.3 

172, 

7 

5050 


5050 


5050 


5050 


Questionable  measurement 

Approximate  Reference  Point  elevation  "*"      '^  ' 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  LUIS  REy  valley 


Dist.  R.P. 

Wofer 

Agy. 
data 
coll. 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 

Dot* 

to  water 
surfoce. 

surface 
elev., 

Feet 

Feel 

BONSALL  BASTN 

10S/03W-15B02    S 
CONT. 


218t0 


inS/03W-15C01    S 


211,0 


1OS/03W-15CO2    S 


212,0 


10S/03W-15Cn3    S 


211.0 


1-31-57 

43.8 

2-28-57 

43.4 

3-28-57 

44.4 

5-01-57 

44.2 

6-01-57 

62.6* 

7-30-57 

62.8* 

8-28-57 

61.8* 

6-01-56 

36.0 

6-29-56 

36*8 

8-02-56 

37.3 

9-05-56 

37.7 

10-02-56 

38.0 

11-07^56 

DR.O 

12-04-56 

DR.O 

1-02-57 

DR.O 

1-31-57 

DR.O 

2-28-57 

DR.O 

3-28-57 

38.7 

5-01-57 

37.8 

6-01-57 

DR.O 

6-28-57 

DR.O 

8-28-57 

DR.O 

6-01-56 

40.4 

6-29-56 

41.5 

8-02-56 

41.7 

9-0  5-56 

42.4 

10-02-56 

42.8 

11-07-56 

DR.O 

12-0^-56 

DR.O 

1-02-57 

DR.O 

1-31-57 

DR.O 

2-28-57 

DR.O 

3-28-57 

43.5 

5-01-57 

43,7 

6-01-57 

DR.O 

6-28-57 

DR.O 

7-31-57 

DR.O 

8-28-57 

DR.O 

6-01-56 

39.3 

6-29-56 

40.0 

8-02-56 

40.6 

9-05-56 

40.9 

174.2 
174.6 
173.6 
173.8 
155.4 
155.2 
156.2 

175.0 
174.2 
173.7 
173.3 
173.0 


172.3 
173.2 


171.6 
170.5 
170.3 
169.6 
169.2 


168.5 
168.3 


171.7 
171.0 
170.4 
170.1 


5050 


5050 


5050 


5050 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-     28 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  LUIS  REY  VALLEY 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Wafer 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BONSALL  BASIN 
CONT. 


ios/03W-i5eni  s 


10S/03W  -15E02  S 


10S/03W-15F01  S 


10S/03W-16F01  $ 


211.0 

tn-n9~56 

41.? 

169.8 

5050 

ll~(^7-56 

41*6 

169e4 

12-04-56 

41o5 

169.5 

1-0  2-57 

41.5 

169.5 

l-31-=57 

4183 

169.7 

2"28~57 

41 «  2 

169.8 

3-28-57 

40  «1 

170.9 

5-01-57 

OR.O 

6-01-57 

41s2 

169.8 

6-28-57 

41c8 

169.2 

7^31-57 

42«5 

168.5 

8-28-57 

DReO 

206e0 

6-ni~56 

42.5 

16385 

5050 

9-05-56 

43.6 

162.4 

16-02-56 

44  6  0 

162.0 

1-31-57 

44  «0 

162.0 

2-28-57 

43  «  8 

162.2 

3-28-57 

43  a  3 

162.7 

205.3 

8-29-57 

44o3 

16i«0 

5050 

206.0 

6-0' -56 

44  «0 

162.0 

5050 

6-29-56 

45.6* 

160,4 

8-02-56 

42e9«- 

163.1 

9-05-56 

44c9 

161.1 

10-0?»56 

44.8 

161.2 

1-31-57 

43o8 

162.2 

2-28-57 

43  0  7 

162.3 

3-28-5T 

43.8 

162.2 

5-01-57 

44.6 

161.4 

6-01-57 

45.7 

160.3 

8-29-57 

44  e  7 

161.3 

212.0 

6-29-56 

45.4 

166.6 

5050 

12-04-56 

45.5 

166.5 

1-31-57 

44  9  9 

167.1 

2-28-57 

44.5 

167.5 

5-0T-57 

43.0 

169.0 

7-31-57 

46*0 

166.0 

8-29-57 

46*6 

165.4 

193o0 

6-01-56 

49.9 

143.1 

5050 

6-29-56 

51c3 

141.7 

8-02-56 

51.6 

141.4 

9-05-56 

51.9 

141.1 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    ?9 


■^ 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  LUIS  RfY  VALLPY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy- 

data 

State  Well 

R.P.  elev., 

Data 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elev.. 
Feet 

coll. 

P0N5ALL  BASIN 

10S/03W-16Fni  5 
CONT, 


193,0 


lOS/O^W-iej'^l    ^ 


200.0 


lOS/03W-16Lni    5 


192,0 


b 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


10-02-56 

52.4 

11-07-56 

52.3 

12-04-56 

52.2* 

1-02-57 

51.1* 

1-31-57 

34.5 

2-28-57 

33.8 

3-28-57 

38.5 

5-01-57 

40.8 

6-01-57 

42.8* 

6-28-57 

50.7 

7-31-57 

53.9 

8-28-57 

55.6 

5-m~56 

OR.O* 

6-01-56 

DR.O* 

6-29-56 

OR.O* 

8-02-56 

DR.O* 

9-05-56 

DR.O* 

10-02-56 

DR.O* 

11-07-56 

OR.O* 

12-0A-56 

DR.O* 

1-02-57 

DR.O* 

1-31-57 

DR.O* 

2-28-57 

38.6* 

3-28-57 

DR.O* 

5-01-57 

DR.O* 

6-01-57 

DR.O* 

6-28-57 

DR.O* 

7-31-57 

OR.O* 

8-29-57 

48.1* 

6-01-56 

43.2 

6-29-56 

43.6 

8-0  2-56 

42.9 

9-05-56 

43.4 

10-02-56 

43.6 

11-07-56 

44.1 

12-0^-56 

44.3 

1-02-57 

44.4 

1-31-57 

43.5 

2-28-57 

42.7 

3-28-57 

43.1 

5-01-57 

41.7 

6-01-57 

41.7 

6-28-57 

41.9 

140.6 
140.7 
140.8 
141.9 
158.5 
159.2 
154.5 
152.2 
150.2 
142.3 
139.1 
137.4 


161.4 


151.9 

148.8 
148.4 
149.1 
148,6 
148.4 
147.9 
147,7 
147,6 
148,5 
149,3 
148,9 
150,3 
150.3 
150.1 


5050 


5050 


5050 


H-    30 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    LUIS    REY    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev. 
Feel 

Date 

Disf.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

BONSALL  BASIN 


10S/03W-16L01    S 

192.0 

7-31-57 

41«8 

150.2 

5050 

CONi  • 

8-29-57 

43.6 

148.4 

inSA03W-20B01    s 

176.0 

6-01-56 

18c5 

157.5 

5050 

6-29-56 

18*6 

157,4 

8-02-56 

18»8 

157,2 

9-05-56 

19  el 

156.9 

10-02-56 

19*3 

156.7 

11-07-56 

19.7 

156*3 

12-04-56 

20  eO 

156.0 

1-02-57 

20*1 

155,9 

1-31-57 

20«1 

155,9 

3-28-57 

19e9 

156.1 

5-01=57 

19e8 

156.2 

6-01-5? 

19.4 

15b,  6 

6-28-57 

19c2 

15&.8 

7-31-57 

19*9 

156.1 

8-29-57 

2O9I 

155.9 

10S/03W--2nEni    s 

175«0 

6-20-56 

19*7 

155c3 

5050 

11-07-56 

20  c4 

154.6 

12-04-56 

20.0 

155.0 

1-02-57 

19.2 

155.8 

1-31-57 

1S«3 

156.7 

2-28-57 

18o5 

156,5 

3-^28-57 

17e9 

157.1 

5-01-57 

18.0 

157.0 

6-01-57 

18*1 

156.9 

6-28-57 

17.8 

157,2 

7-31-57 

18.0 

157.0 

8-29- 57 

18.3 

156.7 

10Sa03W-29E01    S 

157*0 

6-01-56 

26.3 

130.7 

5050 

8-02-56 

26.7 

130.3 

9«05-56 

26.8 

130.2 

10-02-56 

25.8 

130.2 

11-07-S6 

26.7 

130.3 

12-04-56 

26.8 

130.2 

1*02-57 

26.8 

130.2 

1-31-57 

26.7 

130.3 

5-28-57 

20.8 

136.2 

5-01-57 

29.5 

127,5 

6-01-57 

28.0 

129,0 

6-28-57 

28.0 

129.0 

7-31-57 

27.9 

129.1 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    31 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  LUIS  REY  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dill.  R.P. 

•o  water 

surface, 

Feet 

Water 

surfoce 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

P0N5ALL  RASIN 


10S/03W-29Eni    5 

157.0 

8-20-57 

26.6 

130.4 

5050 

CONT. 

10S/03W-30J01    5 

152,8 

6-m-56 

24«5 

128.3 

5050 

8-02-56 

24.9 

127,9 

9-05-56 

25.0 

127,8 

10-02-56 

25.0 

127,8 

11-07-56 

25.1 

127.7 

12-04-56 

25.2 

127.6 

1-02-57 

25.2 

127.6 

1-31-57 

25.1 

127.7 

2-28-57 

25.1 

127.7 

3-28-57 

24.8 

128.0 

5-01-57 

24.8 

128.0 

6-01-57 

25.0 

127.8 

6-28-57 

27.4 

125.4 

7-31-57 

27.8 

125.0 

8-29-57 

24.6 

128.2 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    32 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

ESCONDIOO   VALLEY 


90900 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Data 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface^ 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

12S/03e-?8C01 

S 

2980.0 

3-26-57 

14  6  0 

12S/01V)-03F01 

s 

166160 

3-08-57 

21  4  0 

12S/01W- nSGOi 

s 

1166cl 

3-08-57 

21«0 

12S/01W-03M01 

s 

1622«0 

3-18-57 

16.5 

12S/01W-03P01 

s 

1620.0 

3-08-57 

18e0 

12S/01W-09P01 

s 

1300.0 

3«0B-57 

9.0 

12S/02W-12PO1 

s 

698*0 

11-2^^-56 

30*8 

i2S/02W-i3eni 

s 

692.0 

11-16-56 

34.7 

12S/02W'13F01 

s 

737.0 

11-16=56 

48«6 

12S/02W-13K:01 

s 

718^0 

11-16-56 

49.6 

12S, 02W-13Nni 

s 

715.0 

ll-2?^56 

.14.9 

12S/02W-13OO1 

s 

732.0 

11-16-56 

47.5 

12S/0  2W-14A01 

5 

686.0 

11-2^-56 

33.4 

12S/02W-14R01 

s 

682.0 

11-2^-56 

30.5 

12S/02W-14J01 

s 

690.0 

11-16-56 

27.2 

12S/02W-i4Kni 

s 

681.0 

11-23-56 

27«0 

12S/02W-14R01 

s 

741.0 

ll"2'^-56 

71.4 

12S/02W-15H01 

s 

666.0 

11-23-56 

26.2 

12S/02W-20P01 

s 

625.0 

11-16-56 

19.3 

12S, 02W-20001 

s 

626.0 

11-16-56 

23.7 

125/02W"2nR01 

s 

626.0 

11-16-56 

19,0 

12S/02W-^21F01 

s 

635.0 

11-16-56 

6.0 

12S^02W-2lLni 

s 

661.0 

11-16-56 

9.9 

2966.0 

5050 

1640.0 

50fr0 

1145.1 

5050 

1605.5 

5050 

1602.0 

5050 

1291.0 

5050 

667*2 

5050 

657.3 

5050 

688.4 

5050 

668.4 

5050 

700.1 

5050 

684*5 

5050 

652.6 

5050 

651.5 

5050 

662.8 

50  50 

654.0 

5050 

669.6 

5050 

639.8 

5050 

605.? 

5050 

602.3 

5050 

6or.o 

5050 

629.0 

5050 

651.1 

5050 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    33 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

FSCONDYDO  VALLEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

12S/02W-21MO1  S 
12S/02W-21M02  S 


12S/02W- 
12S/02W- 
12S/02W' 
12S/02W- 
12S/02W- 
12S/02W- 
12S/02W' 
12S/02W- 
12S/02W- 
12S/02W- 
12S/02W- 
13S/02W^ 


■21M03  5 

■23B01  S 

•23C01  ,^ 

■28C01  S 

•28001  S 

•29B01  S 

29F01  S 

■29Gni  5 

•29H01  S 

■29jni  S 

32Cni  5 

15R01  S 


631.0 
631.0 

630,0 
772.0 
721.0 
710,0 
646,0 
636,0 
632.0 
650,0 
681.0 
772.0 
700,0 
391  oO 


n-16-56         48.0 


11-16-56 
11-16-56 

11-16-56 

11-23-56 

11-23-56 

11-16-56 

11-16-56 

11-16-56 

11-16-56 

11-16-56 

11-16-56 

11-16-56 

11-23-56 

1-22-57 


29.0* 
15.0 

23.1 

81.4 

46.4 

16.0 

19.9 

14.9 

28.1 

33.3 

42.6 

39.8 

30.3 

17,0 


583.0 

5050 

602.0 
616.0 

5050 

606.9 

5050 

690.6 

5050 

674.6 

5050 

694.0 

5050 

626.1 

5050 

621.1 

5050 

603.9 

5050 

616.7 

5O50 

638,4 

5050 

732.2 

5050 

669.7 

5050 

374.0 

5050 

*      Questionoble  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation  -'^ 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    PASQUAL    VALLEY 


91006 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  wafer 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coil. 

LAKE    HODGFS    BASIN 
12S/02W-35Hni    S 

12S/02W»35j01    S 

12S/02W-35O02    S 

12S/02W-350n3  S 
12S/02W-35004  S 
12S/02W-35005    S 

13S/02W->02Bn2   S 

13S/02W^02C02    S 

135/02W-02COi^    S 


91001 


135/02W-02D02    S 


461«0 

11-13^56 

53»0 

408.0 

5050 

4-.in-57 

6«1 

454,9 

550.0 

n-13-56 

22  6  0 

528.0 

5n50 

£^-1(^^57 

6,6 

543o^ 

411o0 

11-13-56 

38o0 

373*0 

5050 

4-10-57 

31.5 

379,5 

396,0 

11-15-56 

22«n 

374,0 

5050 

395,0 

11-15-56 

64  «0 

331*0 

5050 

39760 

11-15-56 

DReH 

5050 

4~05"-57 

17,0 

380,0 

392,0 

11-15-56 

31»0 

361,0 

5050 

4-in--5? 

30,1 

361,9 

382,0 

11-15-56 

34.0* 

348,0 

5050 

4-10-57 

29.1 

352,9 

38843 

3-^8-56 

26*0 

362.3 

5710 

4-16-56 

23.0 

365,3 

5-08-56 

23*0 

365.3 

6-13-56 

26.0 

362.3 

7-31-56 

28,0 

360*3 

8-11-56 

33.0 

355*3 

9-12-56 

34,0 

354.3 

10-09-56 

3240 

356.3 

12-07-56 

35,0 

353»3 

1-30-57 

31.0 

357,3 

4-02-57 

24.0 

364.3 

390.0 

3-08-56 

13.0 

377.0 

5710 

4-16-56 

12o0 

378.0 

5-08-56 

16.0 

37i*.e 

6-13-56 

19»0 

371.0 

6-29-56 

20*0 

3^0,0 

7-31-56 

25«0 

365*0 

8-11-56 

27.0 

363  .  0 

9-12-56 

28.0 

362.0 

10-09-56 

54.0* 

336.0 

392.0 

11-15-56 

49.3 

342,7 

5050 

390,0 

12-07-56 

27.0 

363.0 

5no 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    35 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  PASQUAl  valley 


Dist.  R.P. 

Wofer 

Agy. 

dota 
coll. 

State  Well 

Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

to  water 
surface. 

surface 
elev.. 

Feet 

Feet 

LAKP  HODGFS  RA5TN 


l?S/0?W-02DO2    5 

390«0 

l-m-57 

15.0 

375.0 

5710 

COMT. 

3-06-57 

12.0 

378.0 

4-02-57 

12.0 

578.0 

392.0 

4-08-57 

10.8 

381.2 

5050 

13S/02W-02Dn3    S 

390,0 

3-08-56 

8.0 

382.0 

5710 

4-16-56 

7.0 

383.0 

5-08-56 

33.0* 

357.0 

6-13-56 

16.0 

374.0 

6-29-56 

37.0* 

353.0 

7-3T-56 

18.0 

372.0 

8-11-56 

21.0 

369.0 

9-12-56 

22.0 

368.0 

10-09-56 

44.0* 

346.0 

392t0 

11-15»56 

40.0 

352.0 

5050 

390.0 

12-07-56 

45.0* 

345.0 

5710 

2-01-57 

8.0 

382.0 

3-06-57 

4.0 

386.0 

4-0  2-57 

4.0 

386.0 

13S/02W-02F01    S 

377.4 

l-in-56 

39.3 

338.1 

5710 

2-03-56 

41.0 

336.4 

3-07-56 

40.0 

337.4 

4-17-56 

38.0 

3^9.4 

10-09-56 

43.0 

334.4 

11-15-56 

58.0 

319.4 

5050 

12-07-56 

45.0 

332.4 

5710 

3-06-57 

43.0 

334.4 

4-02-57 

41.0 

336.4 

135/02W-02J01    S 

432.0 

11-15-56 

42.0 

390.0 

5050 

4-10-57 

41.5 

390.5 

13S/02W-02L01    S 

34&,7 

l-in-56 

18.2 

378.5 

5710 

2-13-56 

19.0 

327.7 

3-07-56 

19.5 

327.2 

4-16-56 

22.0 

324.7 

11-15-56 

27.0 

319.7 

5050 

3-06-57 

19.0 

327.7 

5710 

4-05-57 

46.2* 

300.5 

5050 

13S/02W-02M01    S 

359.4 

1-10-56 

29.6 

329.8 

5710 

2-03-56 

34.4 

325.0 

3-07-56 

32.0 

327.4 

4-17-56 

36.0 

373.4 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    36 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  PASQUAL  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

LAKE  HODGES  BASIN 

13S/02W  n2M01  S 
COfiir* 


359*4 


15S/02W"02^SOi    S  335*0 

13S/02W-0200i    S  SSloO 

13S/02W-03K02    S  401,0 

13S/02W-03Rrii    s  335,1 

135/02W-03Rn2    S  336«0 

13S/02W-03R03    S  335*0 
SAN    PASQUAL    BASIN 

12S/0lW"18Rrii    s  436,1 

12S/01W-18Rn2    S  450,4 

12S/01W-18R03    S  450,7 

12S/01W-19R01    S 

12S/01W~20D01    S 

i2S/0iw-2nFni  s 

12S/01W-20Ln2  s 
12S/01W-'20Mni  s 


10-09-56 

84,0* 

11-15-56 

83  «0* 

12-07-56 

85  tO* 

1-30^57 

42,0 

3-06-57 

38,0 

4=.r)?~57 

34,0 

4„n8'-57 

43*0 

11-15-56 

20en-* 

4„10^57 

22e9 

11-16-56 

67,6 

4-10-57 

68.6 

11-13-56 

23,6 

4-in^57 

60*4* 

11-15^56 

20oO 

ll-15-'56 

22^0 

11-15-56 

17.5 

91002 

10-0^-56 

32.4 

10^03^56 

75. O* 

2-n7-57 

39,4 

?_07-57 


38.4 


421.4 

10-09-56 

71,6 

4»04-'57 

62.9 

418,5 

4-05-57 

24,1 

410,3 

lo-n^-56 

59. Q* 

408,9 

10-03-56 

60,1 

4-04-57 

50.0 

409,7 

10-01-56 

45.4 

4»n4-57 

52«2 

275,^ 

5710 

276.4 

5050 

274^.4 

6710 

317*4 

52144 

325*4 

316.4 

5050 

515,0 

5050 

312.1 

313.4 

5050 

312,4 

377.4 

5050 

340,6 

315,1 

5050 

314,0 

h.05  0 

317.5 

5050 

403.7 

5050 

375.4 

5050 

411*0 

412.3 

5050 

349,8 

5050 

358.5 

394.4 

5050 

350*4 

5050 

348.8 

5050 

358.9 

364,3 

5050 

357,5 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    37 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  PASOUAL  VALLEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 

data 

Stale  Well 

R.P.  elev.. 

Dale 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

i 

elev., 
Feet 

coll. 

SAN    PASOUAL    BASTN 


12S/01W-20PO1 

5 

407.1 

10-03-56 
4-04-57 

54.4* 
39.8 

352.7 
367.3 

5050 

12S/01W-20001 

S 

455.4 

10-16-56 
4-04-57 

73.7 
74.6 

381.7 
380.8 

5050 

12S/01W-25N01 

S 

446.2 

6-2T-56 
7-19-56 
8-16-56 
9-18-56 
10-26-56 
11-20-56 
12-18-56 
1-17-57 
2-14-57 
3-19-57 
4-18-57 
5-23-57 
6-20-57 
7-18-57 
8-22-57 

DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR«0 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR»0 
DR*0 
DR.O 
DR«0 
DR*0 
DR.O 
DR.O 
DR.O 

4200 

12S/01W-25N02 

S 

441,1 

4-05-57 

43.3 

397.8 

4200 

440.0 

4-0  5-57 

43«? 

396.8 

5050 

441.1 

5-23-57 
6-20-57 

41.6 
41.8 

399.5 
399.3 

4200 

12S/01W-26C01 

s 

452^8 

10-10-56 
4-03-57 

29.8 
30.0 

423.0 
422.8 

5050 

l2S/01W-26Fni 

s 

442*7 

8-16-56 

9-13-56 

10-25-56 

11-20-56 

12-18-56 

19.4 
19.6 
20.6 
21.2 
21.7 

423.3 
423.1 
422.1 
421.5 
421.0 

4200 

441,1 

1-17-57 
2-14-57 
3-19-57 
4-18-57 
5-23-57 
6-20-57 
7-18-57 
8-27-57 

22.3 
22.5 
22.4 
22«1 
22.2 
22.4 
22.6 
22.2 

418.8 
418.6 
418.7 
419.0 
418.9 
418.7 
418.5 
418.9 

4200 

12S/01W-26Fn2 

s 

441.2 

10-10-56 

18.9 

422.3 

5050 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


M-    38 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    PASOUAL    valley 


Stale  Weig 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SAN    PASQUAL    BASIN 


12S/01W-26F03 

S 

442.7 

10-10-56 

19,4 

423.3 

5050 

12S/01W-26F04 

S 

443,7 

10-10-56 

21,8 

421.9 

5050 

12S/01W-26L01 

S 

436,4 

6-10-56 
7-19-36 
8-06-56 
9-13-56 
10-25-56 
11-20-56 
12-20-56 
1-17-57 
2-14-57 
3-19-57 
4-18-57 
5-23-57 
6-20-57 
7-18-57 
8-22-57 

DR.O 
DRiO 
DR«0 
ORtO 
DR.O 
OR.C 
DR.O 
DR^O 
DRaO 
DR»0 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 

4200 

r 

12S/01W-26NO1 

S 

429,2 

10-07-56 

27.2 

402.0 

5050 

12S/01W-26O01 

5 

437,3 

7-19-56 

8-16-56 

9-18-56 

10-26-56 

11-20-56 

12-18-55 

1-17-57 

2-14-57 

3-19-57 

4-18-57 

5-23-57 

6-20-57 

7-18-57 

8-22-57 

DR,0 
DR.O 
0R«0 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 

4200 

12S/01W-26R01 

S 

441,1 

6-05-56 
7-12-56 
7-20-56 
8-10-56 
9-10-56 
9-23-56 
10-05-56 
10-18-56 

33oO 
35.0 
36.5 
37.0 
37.0 
38.0 
38.5 
39.5 

408,1 
406,1 
404.6 
404.1 
404.1 
403.1 
402,6 
401.6 

4200 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    39 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  PASOUAl  VAlLFY 


Stale  Well 

Number 

R.P.  elew., 

Feet 

Dale 

Dist.  R.P.                          Water 

to  water                         surface 

surface,                           elev.. 

Feel                                Feel 

1 

Agy. 

data 
coll. 

SAN  PASOUAL  PASiN 


12S/01W-?6R01    S 
CONT. 


441  4  1 


12S/01W-29001    S 


378.7 


12S/01W-29D03    S 


386,0 


12S/01W-3nA01    S 


376.6 


12S/01W-3nA03    S 


380.1 


10-25-56 

40, 

n 

10-31-56 

41i 

0 

11-19-56 

41i 

5 

12-19-56 

40  1 

5 

12-26-56 

41i 

5 

1-06-57 

40. 

0 

1-28-57 

40. 

0 

4-0  3-57 

39. 

0 

9-20^56 

57. 

7 

10-03-56 

44. 

8 

10-25-56 

42. 

7 

11-17-56 

42. 

>6 

12-17-56 

42. 

6 

1-15-57 

42. 

(4 

3-21-57 

39. 

9 

4-25-57 

40. 

>3 

5-28-57 

38. 

.1 

6-13-57 

38. 

.3 

7-11-57 

40< 

.0 

8-27-57 

35. 

>9 

8-16-56 

27< 

•  8 

9-20-56 

28< 

►  1 

10-25-56 

28< 

>4 

11-17-56 

29. 

.3 

12-18-56 

28. 

.9 

1-15^57 

29. 

il 

2-21-57 

29. 

»1 

3-21-57 

29. 

»2 

4-25-57 

29 

.3 

5-28-57 

29 

»3 

6-13-57 

29 

.3 

9-2^^-56 

53 

.6 

1-15-57 

45 

•  0 

2-21-57 

41 

•  0 

4-25-57 

40 

.5 

5-28-57 

38 

•  7 

6-13-57 

37 

•  8 

7-n-57 

37 

.2 

8-27-57 

35 

i6 

10-03-56 

DR 

•  0 

401.1 

4200 

400.1 

399.6 

400.6 

399.6 

401.1 

401.1 

402.1 

321.0 

4200 

333.9 

5050 

536.0 

4200 

536.1 

336.1 

536.3 

338.8 

338.4 

340.6 

340.4 

338.7 

342.8 

358*2 

4200 

357.9 

357.6 

356.7 

357.1 

356.9 

356.9 

356.8 

356.7 

356.7 

356.7 

373.0 

4200 

331.6 

335.6 

336.1 

337.9 

338.8 

339.4 

341.0 

5050 


*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


40 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  PASOUAL  VALLEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SAN  PASOUAL  BASIN 
12S/01W-30A04  S 


12S/01W-3OAO5  S 


12S/01W-30E01  S 
12S/01W-3nEn2  S 
12S/01W-30J01  S 


125/01W-30M01  S 

12S/'01W-30M02  S 

12S/01W-30M03  S 

12S/01W-3nP01  S 

12S/01W-30OO1  S 


398,8 

4-25-57 
5-28-57 
6-13-57 
7-11-57 
8-27-57 

DR*0 
DRsO 
DRsO 
DRsO 
0R«0 

4200 

398,1 

l?-18-56 

61s7 

336*4 

4200 

1-15-57 

58«1 

340.0 

2-21-57 

56*8 

341.3 

3-21-57 

58*5 

339*6 

5-28-57 

56«1 

342.0 

6-13-57 

6C«7 

337o4 

7-11-57 

64  a  8 

333.3 

8-27-57 

65«2 

332.9 

570c0 

10-02-56 

32e8 

537.2 

5050 

600*0 

2-11-57 

24  6  4 

575*6 

5050 

366«9 

6-21-56 

25*6 

341.3 

4200 

7-19-56 

26on 

340.9 

8-16-56 

26*3 

340.6 

9-20-56 

27*0 

339.9 

10-03-56 

26  e  7 

340.2 

5050 

10-25^56 

26*8 

340.1 

4200 

11-17-56 

26.9 

340.0 

12-18-56 

27*1 

339,8 

1-15-57 

29  e  8 

337.1 

2-21-57 

26*3 

340.6 

4-25-57 

27.3 

339.6 

5-28-57 

26«8 

340.1 

6-13-57 

26.7 

340.2 

7-11-57 

26«5 

340.4 

8-27-57 

26«3 

340.6 

560,0 

10-n?-56 

31*1 

528,9 

5050 

500,0 

10-02-56 

17oO 

483.0 

5050 

480*0 

10-r,?..56 

33.2 

446.8 

5050 

481.0 

in-n7«56 

33*5 

447.5 

5050 

4-04-57 

22.3 

458.7 

385,7 

3-07-57 

43.1 

342.6 

5050 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-   41 


ground  water  levels  at  wells 

San  pa.<;oual   vallpy 


Dist.  R.P. 

Water 

Amu 

State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Faet 

Date 

to  water 

surface, 

Feet 

surface 
•lev., 
FmI 

Agy. 
data 
coll. 

SAN    PASOUAL    BASlN 

i25/oiw-?noni  s 

385.7 

4-05-57 

41.7 

344.0 

5050 

CONT. 

12S/01W-30R01    S 

361,0 

10-04-56 

23.7 

337.3 

5050 

361.1 

10-16-56 

25.5 

335.6 

4200 

12-18-56 

23.2 

337.9 

1-17-57 

23.0 

338.1 

2-14-57 

21.5 

339.6 

3-14-57 

20.6 

340.5 

4-25-57 

19.8 

341.3 

5-16-57 

20.3 

340.8 

6-13-57 

1Q.6 

341.5 

7-11-57 

26.7 

334.4 

8-15-57 

36.8 

324.3 

12S/01W-31AO1    S 

355.4 

6-19-56 

12.2 

343.2 

4200 

7-17-56 

12.8 

342.6 

8-14=56 

13.2 

342.2 

9-18-56 

13.6 

341.8 

10-02=56 

13.6 

341.8 

5050 

10-16-56 

13.6 

341.8 

4200 

11-15-56 

13.4 

342.0 

12-18-56 

12.7 

342.7 

1-17-57 

12.3 

343.1 

2-l4<=57 

11.7 

343.7 

3-14-57 

11.3 

344.1 

4-23-57 

11.1 

344.3 

5-16-57 

11.2 

344.2 

6-13-57 

11.5 

343.9 

7-11-57 

12.0 

343.4 

8-15-57 

12.7 

342.7 

125/01W-31A02    S 

353.6 

6-19-56 

11.9 

341.7 

4200 

7-17-56 

12.6 

341.0 

8-14-56 

13.1 

340.5 

9-18-56 

13.5 

340.1 

10-02-56 

13.5 

340.1 

5050 

10-16-56 

13.5 

340.1 

4200 

11-15-56 

13.2 

340.4 

12-18-56 

12.3 

341.3 

1-17-57 

11.8 

341.8 

2-14-57 

11.1 

342.5 

3-14-57 

10.7 

342.9 

4-23-57 

10.5 

343.1 

5-16-57 

10.5 

343.1 

6-13-57 

10.8 

342.8 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    42 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  PASOUAL  VALLEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SAN    PASQUAL    basin 


12S/01W-31A02 

S 

353,6 

7-11-57 

11,4 

342,2 

4200 

CONT« 

8-15-57 

12.1 

341,5 

12S/01W-31A03 

S 

356,3 

10-0?-=56 

48,4 

307.9 

5050 

12-18-56 

16.4 

339,9 

4200 

2-14-57 

14,7 

341,6 

3-14-57 

14.2 

342,1 

4-25-57 

13,6 

342.7 

5-16-57 

1348 

342.5 

6-13-57 

13.8 

342,5 

7-11-57 

14.6 

341,7 

8-15=57 

15.4 

340.9 

12S/01W-31A04 

s 

3  54,8 

10"0?-5& 
4-04-57 

14,9 

11.3 

339,9 
343,5 

5050 

125/01W-31B01 

s 

368,3 

10^02-56 
4»04-57 

33,5 
29,9 

334,8 
338,4 

5050 

12S/01W-31Bn2 

s 

384,5 

4^04=^56 
10-02--56 

40,  5 
46.6 

34480 
337,9 

5050 

12S/01W-31Br>3 

s 

370,7 

10-07-56 

32.5 

338,2 

5050 

125/01W-31G01 

s 

358,0 

6-19-56 
7-17-56 
8-14-56 
9-1 8 «»  56 

15.2 
15*9 
16,4 
16*8 

342,8 
342,1 
341,6 
341,2 

4200 

10-02-56 

16*9 

341,1 

5050 

10-16-56 

17,0 

341,0 

4200 

11-15-56 

17,0 

341,0 

12-18-56 

16«5 

341,5 

1-17-57 

15,9 

342,1 

2-14-57 

15*2 

342,8 

3-14-57 

14.9 

343.1 

4-23-57 

14,6 

343.4 

5-16-57 

14,5 

343,5 

6-13-57 

14.7 

343,3 

7-11-57 

15,1 

342,9 

8-15-57 

15.7 

342,3 

12S/01W-31H01 

s 

357,4 

10-0  2-56 

16.3* 

341,1 

5050 

359,1 

10-16-56 

12-18-56 

1-23-57 

15,0 
14.8 
14,4 

344.1 
344,3 
344,7 

4200 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    43 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    PASOOAL    VAllEY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 
dalo 

Slate  Well 

R.P.  elev., 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

turfoce, 
Feet 

elev.i 
Feat 

coU. 

SAN    PASOUAL    BASIN 

12S/01W-31H01    5 

359,1 

2-21«57 

14.0 

345.1 

4200 

CONT. 

3-14-57 

23. 7» 

335.4 

4-23-57 

13.7 

345.4 

5-16-57 

13.8 

345.3 

6-13-57 

15.1 

344.0 

7-11-57 

15.1 

344.0 

8-15-57 

15.0 

344.1 

12S/01W-31Lni    S 

392,0 

10-n?-56 

25.8 

366.2 

5050 

4-05-57 

67.2* 

324.8 

12S/01W-31L02    S 

350.3 

6-19-56 

8.3 

342.0 

4200 

7-17-56 

8.8 

341.5 

8-14-56 

9.2 

341.1 

9-18=56 

9.6 

340.7 

10-16-56 

9.7 

340.6 

n-15-56 

9.7 

340.6 

12-18-56 

9.4 

340.9 

1-15-57 

9.1 

341.2 

2-14=57 

8.7 

341.6 

3-14-57 

8.6 

341.7 

4-23-57 

8.8 

341.5 

5-16-57 

9.0 

341.3 

6-25-57 

9.9 

340.4 

7-23=57 

10.3 

340.0 

8-15-57 

10.6 

339.7 

12S/01W-3lPni    S 

345.9 

8-2'»-56 

10.9 

335.0 

5050 

9-06-56 

11.1 

334.8 

9-19-56 

11.3 

334.6 

10-0^-56 

11.4 

334.5 

10-09-56 

11.4 

334.5 

10-24-56 

11.6 

334.3 

12S/01W-31001    S 

347.5 

6-19-56 

7.9 

339.6 

4200 

7-17-56 

8.4 

339.1 

8-16-56 

8.8 

338.7 

9-18-56 

9.2 

338.3 

10-30-56 

9.6 

337,9 

11-22-56 

9.7 

337.8 

12-20-56 

9.7 

337.8 

1-17-57 

9.6 

337.9 

2-23>57 

9.4 

338.1 

3-21-57 

9.0 

338.5 

4-25-57 

9.1 

338.4 

*     Questionable  measurement 

••  Approximate  Reference  Point  elevation 


H«     44 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  PASOUAL  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SAN  PASOUAL  RASIi 

12S/01W-?1001  S 
CONT. 


12S/01W'-32B01  S 


12S/01W-32C01  S 


12S/01W-32D01  S 

12S/01W-32E01  S 
12S/01W-32E02  S 


347,5 

5-28-57 

9«4 

338.1 

4200 

6-25-57 

9*8 

337.7 

7-16-57 

10*4 

337.1 

8-15-57 

11«0 

336.5 

373.8 

6-19=56 

16.7 

357.1 

4200 

7-17-56 

16.9 

356.9 

8-14»56 

16.9 

356.9 

9-18-56 

17.0 

356.8 

374.8 

10-0?='56 

17*1 

357.7 

5050 

373.8 

10-16-56 

17.2 

356.6 

4200 

11-17-56 

16.9 

356.9 

12-18-56 

17*2 

356.6 

1-17-57 

17.2 

356.6 

2-27-57 

17.0 

356.8 

3-14-57 

17.0 

356.8 

4^25-57 

17.0 

356*8 

5-23-57 

17.0 

356.8 

6-13-57 

17.2 

356.6 

7-11-57 

17.4 

356.4 

8-15-57 

17.7 

356.1 

362.7 

7-17-56 

14.4 

348.3 

4200 

10-02-56 

14.1 

348.6 

5050 

10-16-56 

13.6 

349.1 

4200 

11-17-56 

15*0 

347.7 

12-20-56 

15,5 

347.2 

1-17-57 

13.5 

349.2 

2-27-57 

13.4 

349.3 

3-14-57 

13.4 

349.3 

4-23-57 

13.8 

348.9 

5-23-57 

13.5 

349.2 

6-13-57 

14.5 

348*2 

7-11-57 

16.2 

346.5 

8-15-57 

14.3 

348.4 

361.9 

10-02-56 

16.3 

345.6 

5050 

4-03-57 

17.5 

344*4 

363.4 

10-16-56 

17.2 

346.2 

5050 

360.5 

6-19-56 

11.1 

349.4 

4200 

7-17-56 

11.4 

349.1 

8-16-56 

11.7 

348.8 

9-20-56 

12.0 

348.5 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    45 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  PASOUAL  VALLFY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  eiew., 
FMt 

Dale 

Disf.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Wotar 

surface 

•lev.. 

Feat 

Agy. 
dalo 
coll. 

SAN    PASOUAL    BASIN 

12S/01W-32E02    S 
CONT. 


360.5 


12S/01W-32F01    S 


364.1 


12S/01W-32Gn2    S 


369.5 


12S/01W-32jni    S 


374.3 


10-16-56 

12.1 

11-17-56 

12.5 

12-18-56 

12.4 

1-23-57 

12.2 

2-21-57 

12.1 

3-14-57 

12.0 

4-23-57 

11.8 

5-16-57 

11.8 

6-13-57 

11.9 

7-11-57 

12.1 

8-15-57 

12.4 

6-19-56 

11.6 

7-19-56 

11.2 

8-16-56 

11.8 

9-18-56 

12*0 

10-16-56 

12.1 

11-17-56 

12.2 

12-18-56 

12.3 

1-17-57 

12.3 

2-27-57 

12.1 

3-14-57 

12.1 

4-25-57 

12.0 

5-23-57 

12.1 

6-13-57 

12.2 

7-11-57 

12.3 

8-15-57 

12.3 

6-19-56 

DR.O 

7-17-56 

OR.O 

8-16-56 

DR.O 

9-18-56 

OR.O 

10-16-56 

OR.O 

11-20-56 

OR.O 

12-18-56 

OR.O 

1-17-57 

DR.O 

2-27-57 

DR.O 

3-14-57 

DR.O 

4-23-57 

DR.O 

5-23-57 

OR.O 

6-13-57 

DR.O 

7-11-57 

OR.O 

8-15-57 

OR.O 

8-23-56 

9.1 

348. 

4 

348. 

0 

348. 

1 

348. 

3 

348, 

4 

348, 

5 

348. 

7 

348  t 

7 

348  < 

6 

348. 

4 

348, 

.1 

352 

i5 

352 

•  9 

352 

•  3 

352 

•  1 

352 

.0 

351 

.9 

351 

.8 

351 

.8 

352 

.0 

352 

.6 

352 

.1 

352 

.0 

351 

.9 

351 

.8 

351 

.8 

4200 


4200 


4200 


365.2 


5050 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    46 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    PASQUAL   VALLEY 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

SAN  PASOUAL  BASIN 

12S/01W-32jni  5 
CONT. 


374*3 


12S/'01W->32J02    S  375.4 


374*3 


12S/01W-32K01  S     370,7 


9-na-56 

9«3 

9-24«5& 

9«4 

10-23»56 

9c6 

11-07-.56 

9c7 

n»21^56 

9«7 

12»03~56 

9.8 

12-23-56 

9«8 

1-13-5? 

96? 

1-25-57 

9e6 

2-08-57 

9*3 

2-15-57 

9ol 

3-11-5? 

9.0 

3-24-57 

9.0 

4-05-5? 

8«9 

4-25-57 

9.1 

5-13-57 

983 

5-25-5? 

9.3 

6-19^56 

8.7 

7-17-56 

9.0 

8-16-56 

OR.O 

9-20-56 

DR.O 

10-30-56 

9,7 

11-22-56 

9.8 

12-20-56 

9.8 

1-23-57 

9,6 

2-21-57 

9.1 

3-14-5? 

9.0 

4-18-57 

9.1 

5-23-57 

9.4 

6-13-57 

9.7 

7-11-57 

10.3 

8-15-57 

10.9 

6-19-56 

15.9 

7- 17- 56 

16.2 

8-16-56 

16.3 

9-20-56 

16,6 

10-04-56 

16.8 

10-16-56 

16.8 

11-17-56 

17.4 

12-18-56 

17.0 

1-23-57 

17.0 

2-21-57 

17.0 

3-14-57 

16.6 

365.0 
364.9 
364.7 
364.6 
364  e  6 
364.5 

364  •  5 
364.6 
364.7 
365,0 
365.2 
365.3 
365.3 
365.4 
365.2 

365  oO 
365.0 

366.7 
366.4 


364.6 
364.5 
364.5 
364,7 
365.2 
365.3 
365.2 
364.9 
364.6 
364,0 
363.4 

354.8 

354.5 
354.4 
354.1 
353.9 
353.9 
353.3 
353.7 
353.7 
353.7 
354.1 


5050 


4200 


4200 


4200 


5050 
4200 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    4? 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  PASOUAL  VALLEY 


Slate  Welt 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dais 

Dili.  R.P. 

to  v/aler 

S'jrfocef 

Faet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
dcta 
coll. 

SAN  PASOUAL  BASIN 

125/01W-32KOi  S 
CONT. 


12S/01W-32M01    S 


370.7 


360,2 


12S/01W-32M02    S 


360ol 


12S/01W-32N01    S 


358«9 


4-23-57 

16o5 

5-16-57 

17«0 

6-13-57 

17c2 

7-n-57 

I7e7 

8^15-57 

17p3 

6-19-56 

lOoO 

7-l-'~56 

10*4 

8-16--56 

10«7 

9-20-56 

liaO 

10-l6'-56 

11.1 

11-17-56 

llo2 

12-18-56 

11*2 

1-23-57 

llcO 

2-21-57 

10*7 

3-14-57 

10o5 

4-23--57 

10*4 

5-16«ri7 

10o5 

6-1 3-57 

1087 

7-11-57 

11  4  0 

8-15-57 

ll<j4 

6-19-56 

895 

7-17-56 

9«0 

3-16-56 

9c.3 

9-20-56 

996 

10-16-56 

988 

ii-i:"56 

9o9 

12-18-56 

9o8 

1-23-57 

9*5 

2-21-37 

9«0 

3-14-57 

9<,1 

4-23-57 

9«0 

5--16-57 

9.0 

6-13-57 

9(.2 

7-11-57 

9.6 

8-15-57 

lOol 

6-21-56 

6.3 

7--i  7-56 

606 

8-16-56 

6.9 

9-18-56 

7ol 

10-30-56 

7.1 

11-22-56 

7.1 

12-20-5O 

7.0 

354.2 

353.7 
353.5 
353.0 
353c'+ 

350.2 
349.8 
549.5 
349  c  2 
349  «1 
349e0 
349  .tO 
349.2 
349.5 
549o7 
349o8 
349.7 
349c5 
349.2 
348.8 

351.6 
351.1 

35C4i 

350.1 

350. 

350.: 

350, 

350i( 

351.1 

351«0 

351.1 

351.1 

350.9 

350.5 

350.0 

352.6 
352.3 
352.0 
351.8 
351.8 
351.8 
351.9 


8 
5 

,3 

i2 

3 

6 


4200 


4200 


4200 


4200 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    48 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  PASQUAL  VALLEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feel 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

SAN  PASOUAL  BASIN 


12S/01W-32N01  S 


358«9 


12S/01W<»32P01    S 


365,9 


12S/01W»33E01    S 


389a6 


12S/01W»33H01    S 


391  «  8 


1-17^57 

6»6 

352< 

>3 

2-27-57 

6»2 

352* 

i7 

3-21-57 

6el 

352< 

,8 

4*25=57 

6.2 

352, 

.7 

5=28-57 

6.6 

352, 

»3 

6"25™57 

7.0 

351, 

»9 

7-16-57 

7.4 

351, 

,5 

8*15-57 

7.8 

351. 

.1 

6-19-56 

9.4 

356, 

.5 

7-1-^-56 

9.7 

356, 

.2 

8-16-56 

10.1 

355, 

»8 

9»20=56 

10«4 

355, 

5 

10-16-56 

10.6 

355, 

.3 

11-17-56 

10.9 

355, 

.0 

12-18-56 

11.0 

354, 

.9 

1-23-57 

10.8 

355, 

.1 

2-21-57 

10.4 

355, 

.5 

3-14-57 

10.9 

355, 

.0 

4-23-57 

lOol 

355, 

.8 

5-16-57 

10,2 

355, 

.7 

6-13--57 

10.3 

355, 

.6 

7-11-57 

10.7 

355, 

•  2 

8-15-57 

11.3 

354 

•  6 

6-19-56 

18.6 

371, 

lO 

7-17-56 

19.7 

369, 

.9 

10-lS-'56 

20c7 

368, 

.9 

11-17-56 

20*9 

368, 

.7 

12-18-56 

23.8 

365, 

.8 

1-17-57 

21.0 

368, 

>6 

2-27-57 

20.1 

369, 

>5 

3-14-57 

19.9 

369, 

.7 

4-25-57 

20.2 

369, 

.4 

5-25-57 

20.8 

368. 

,8 

6-13-57 

21.7 

367, 

(9 

7-11-57 

22.9 

366, 

i7 

8-15-57 

22.7 

366, 

.9 

6-21-56 

8*3 

383, 

.5 

7-19-56 

8.7 

383, 

.1 

8-16-56 

9.4 

382, 

4 

10-03-56 

12.2 

379, 

6 

2-14-57 

10.6 

381, 

» 2 

3-19-57 

10.6 

381, 

2 

4200 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    49 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAIM    PASOUAL    VALLEV 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy- 

Stale  Well 

R.P.  elev., 

Dal. 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface, 
Feet 

elev.. 
Feel 

coll. 

SAN  PASOUAL  BASIN 


12S/01W-33H01 

S 

391,8 

4-25-»57 

10.9 

380.9 

4200 

CONT. 

5-28-57 
6-25-57 

11.2 
11.7 

380.6 
380.1 

12S/01W-33L02 

S 

380,8 

6-19-56 
7-17-56 
8-14-56 
9-18-56 

3.6 

DRaO 

DR.O 
DR.O 

377.2 

4200 

10-03-56 

5.5 

375.3 

5050 

10-16-56 

DR.O 

4200 

11-20-56 

DR.O 

12-20-56 

5*5 

375.3 

1-17-57 

5*1 

375.7 

2-27-57 

5.0 

375.8 

3-14-57 

4.9 

375.9 

4-^18-57 

5*3 

375.5 

5-23-57 

5.6 

375.2 

6-13-57 

5,7 

375.1 

7-i6'-57 

6.1 

374.7 

8"27--57 

646 

374.2 

12$/01W-33P01 

$, 

383,2 

6-19-56 
7-17-56 
S-14-56 
9-18-56 
10-16^-56 
ll->15-56 
12-20-56 
1-17-57 
2-14-57 
3-14-57 
4-18-57 
5-23-57 
6-20-57 
7-16-57 
8-27-57 

5*8 

6.4 

6.8 

7.3 

7.4 

7.6 

7.6 

7.7 

7.3 

7.4 

7.7 

DR.O 

DR.O 

DR.O 

DR.O 

377.4 
376.8 
376,4 
375.9 
375.8 
375.6 
375.6 
375.5 
375.9 
375.8 
375.5 

4200 

12S/01W-34A01 

s 

417,2 

10-02-56 
4-03-57 

32.6 
30.2 

384.6 
387,0 

5050 

12S/01W-34A02 

s 

418,8 

10-0?-'56 

32.1 

386.7 

5050 

12S/01W-34A03 

s 

419,4 

6-2] -56 
7-19-56 
8-16-56 

27,8 
29.7 
32.4 

391.6 
389.7 
387.0 

4200 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Rererence  Point  elevation 


n-     50 


ground  water  levels  at  wells 

San  pasqual  valley 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

SAN    PASOUAL    BASIN 


12S/01W-34A03 

S 

419*4 

9-13-56 

32.0 

387.4 

4200 

CONT® 

10-02-56 

32.6 

386.8 

5050 

10-25-56 

34.9 

384.5 

4200 

11-22-56 

33.7 

385.7 

l?-20-56 

32.8 

386.6 

1-17-57 

31.7 

387.7 

2«2T»57 

28.4 

391.0 

3-19-57 

26.8 

392.6 

4-18--57 

31.4 

388.0 

5-23-57 

32.4 

3  87.0 

6-20-57 

35.2 

384.2 

7-23-57 

35.9 

383.5 

8-22-57 

37fl4 

382.0 

12S/01W=34B01 

s 

413c4 

6-21-56 
7'-19=>56 
8-16-56 
9-13-56 
10-25-56 
11-17-56 
12-18-56 
1-17-57 
2-14-57 
3-19-57 
4-18-57 
5-28-57 
6-20-57 
7-18-57 
8-22-57 

OR.O 
OR.O 
OR.O 
OR.O 
OR.O 
DR.O 
OR.O 
OR.O 
OR.O 
DR.O 
OR.O 
DRoO 
DR.O 
DRtO 
DR.O 

4200 

12S/01W»'34Fn2 

s 

396.0 

in-«03=.56 
4-03-57 

16.9 

17.1 

379.1 
378.9 

5050 

12S/01W-34F01 

s 

404*9 

10-03-56 

4-03-57 

20.2 
18.4 

384.7 
386.5 

5050 

404«8 

4-05-57 
4-18-57 
5-23=-57 
6-20-57 

18.2* 
1B«1* 
28.8* 
28.3* 

386.6 
396.7 
376.0 
376.5 

4200 

12S/01W-34Hr)l 

s 

418.6 

10-02-56 

45.7 

3T2.9 

5050 

12S/01W-34J01 

s 

415.5 

10-03-56 
4-04-57 
4-05-57 

49.8 

43.8 
40.0 

365.7 
371,7 
375.5 

4200 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H~    51 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  PASQUAL  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Data 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feel 

Agy. 
data 
coll. 

SAN  PASOUAL  BASIN 


12S/01W-34J01 

S 

415.5 

6-20-57 

50.5 

365*0 

4200 

CONT. 

12S/01W-34K02 

5 

412.0 

10-03-56 
4-02-57 
4-04-57 
4-05-57 
4-18-57 
5-23-57 
6-20-57 

27.8 

26.1 

30*0 

25.9 

62.3* 

24*3 

27.2 

384*2 
385.9 
382.0 
386.1 
349.7 
387.7 
384.8 

4200 

12S/0iW-=34N0l 

S 

396,8 

10-0^-56 

4-,04-5T 

30.9* 
16*0* 

365*9 
380.8 

5050 

12S/01W-34P01 

S 

401.0 

10-03^56 

31*8 

369*2 

5050 

12S/01W-34pn2 

S 

400.3 

10-n3-.56 
4-04-57 

52*0* 
49*5* 

348*3 
350.8 

5050 

12S/01W-34P03 

s 

400*6 

10-03-56 

4-0  5--57 

42.4* 

30*7* 

358.2 
369.9 

5050 

4-05-57 

30*7 

369.9 

4200 

4-18-57 

32*6 

368.0 

6-20-57 

36.0 

364.6 

12S/01W-34P05 

s 

400.3 

10-03-56 
4-04-57 

10*9 
12*8 

389,4 
387.5 

5050 

401*4 

4-18-57 
5-23-57 
6-20-57 

10*3 
10*2 
10*2 

391*1 
391*2 
391*2 

4200 

12S/01W-34P06 

s 

400.2 

10-03-56 

67*7* 

332*5 

5050 

12S/01W-34P07 

s 

401,2 

10-03-56 

42.7* 

358*5 

5050 

12S/01W-34P08 

§ 

399*6 

10-0^-56 
4-04-57 

41*3* 
31*3* 

358,3 
368*3 

5050 

12S/01W-34001 

S 

405.9 

10-03-56 
4„04-57 

70*6* 
41.5* 

335*3 
364,4 

5050 

12S/01W'-340n2 

s 

406e0 

10-02-56 

35.9* 

370*1 

5050 

12S/01W-35A01 

5 

446,5 

10-02-56 

44,9 

401*6 

5050 

3-21-57 

45*6 

400*9 

4200 

4-03-57 

54*5* 

392*0 

5050 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H~     52 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  PASOUAL  VALLrY 


State  Well 
Number 

R.P.  efev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SAN  PASOUAL  BASIN 

12S/01W-35A01    S 
COM  9 


125/01W-35Bn2    S 

12S/01W-35B03  S 
12S/01W-35CO1  S 
12S/01W-35C02  S 
12S/01W-'35C03    S 

12S/01W-35C04    S 


12S/01W^35D02    S 


446,5 

4-25-57 

47,3 

399,2 

42D0 

5-23-57 

4799 

398*6 

6-20-57 

5462* 

392,3 

437,9 

10-0  2-56 

39e5 

398.4 

5050 

4-0  3-57 

39,5 

398.4 

438,3 

10-02-56 

4O98 

397,5 

5n50 

427,8 

10-07-56 

32o4 

395,4 

5050 

426^6 

4-03-5T 

3icl 

395,5 

5050 

429,8 

10-07-56 

29e0 

400.8 

5050 

4-03-57 

29o8 

400e0 

430o8 

6-21-56 
7-19-56 
8-16-56 
9--13-56 

DRoO 
DRflO 
DReO 
DR4O 

4200 

10-02-56 

DRcO 

5050 

10-26-56 

DRiO 

4200 

11-20-56 

DRoC 

12-18-56 

DReO 

1-17-57 

DR.O 

2-14-57 

DR*0 

3-19-57 

ORoO 

4-18-57 

DRcO 

5-23-57 

DR.O 

6-20-57 

DReO 

7-18-57 

DR4O 

8-22-57 

DR«0 

422,8 

8-21-56 

30e8 

392.0 

4200 

9-13-56 

31»9 

390.9 

10-25-56 

33.0 

389.8 

11-22-56 

33«3 

389,5 

12-18-56 

32*5 

390.3 

1=17-57 

31.7 

391.1 

2-27»57 

2896 

394.2 

3-19-57 

27,5 

395,3 

4-18-57 

39,2* 

383.6 

5-23-57 

39e9* 

382.9 

6-20-57 

4 1 «  1  * 

381.7 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    53 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  PASOUAt  VALLEY 


Stale  Well 

Number 

R.P.  elev.. 
Feel 

Date 

Dist.  R.P. 

to  woter 

surface. 

Feel 

Water 

surface 

elev.. 

Feel 

Agy. 
data 
coll. 

SAN  PASOUAL  BASIN 
12S/01W-35F01    S  430*7 


12S/01W-35F02    S  430.5 


12S/01W-35Fn3    S  427.1 


12S/01W-35F04   S  430,5 


12S/01W-35G01    S  434,5 


9-13-56 

39. 

4 

10-02=^56 

39. 

8 

10-25=56 

37. 

2 

11-22-56 

40. 

0 

12-20-56 

37, 

8 

1-15-57 

37. 

0 

2-14-57 

35. 

0 

3-19-57 

33. 

6 

4-25-57 

36. 

6 

5-23-57 

39. 

1 

6-25-57 

44 1 

5 

9-13-56 

41i 

4 

10-25-56 

37< 

»7 

li-22-56 

40* 

.1 

12-20-56 

38< 

.3 

1-15-57 

38. 

.0 

2-14-57 

35< 

»5 

3-19-57 

34, 

.1 

4-25-57 

36 

»5 

5-23-57 

39 

il 

6=20-57 

45 

.1 

7-18-57 

53 

.9 

8-27-57 

51 

.3 

6-21-56 

DR 

•  0 

7-17-56 

DR 

.0 

8-14-56 

DR 

.0 

9-14-56 

DR 

.0 

10-26-56 

DR 

.0 

11-20-56 

DR 

.0 

12-20-56 

DR 

.0 

1-17-57 

OR 

.0 

2-14-57 

DR 

.0 

3-19-57 

DR 

.0 

4-25-57 

DR 

.0 

5-28-57 

DR 

«0 

6-20-57 

DR 

.0 

7-18-57 

DR 

.0 

8-22-57 

DR 

«0 

3-08-57 

34 

.0 

4-05-57 

42 

•  8 

8-n?-56 

40 

•  4 

391,3 
390.9 
393,5 
390,7 
392.9 
393.7 
395.7 
397.1 
394.1 
391.6 
386.2 

389.1 
392.8 
390.4 
392.2 
392.5 
395.0 
396.4 
394.0 
391.4 
385.4 
376.6 
379.2 


396.5 
387,7 

394.1 


4200 
5050 
4200 


4200 


4200 


5050 


5050 


*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    54 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    PASQUAL    VALLFY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  wafer 

surface, 

Feet 

Wafer 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SAN  PASOUAL  BASIN 


12S/01W-'35G01    S 

434,5 

4«.04"57 

38.8 

395.7 

5050 

CONT9 

4-05-57 

37*0 

397.5 

12S/01W-35G03    S 

434*1 

10-02-56 

38*2 

395*9 

5050 

4-03-57 

37.9 

396.2 

12S/01W-35H02    § 

444»8 

8-21-56 

45*7 

399.1 

4200 

9-13-56 

45*9 

398.9 

10-02-56 

45»9 

398.9 

444  »  3 

10-.02-56 

45.1 

399.2 

5050 

444*8 

10-25-56 

45.1 

399.7 

4200 

11-20-56 

47.2 

397,6 

12"'20-56 

47*6 

397.2 

1-15-57 

49.5 

395.3 

2-19-57 

45.4 

399.4 

3-19-57 

44*7 

400.1 

4-1 8- 5T 

47.5 

397.3 

5-23-57 

47.2 

397,6 

6-18-57 

54.4 

390,4 

125/01W-35K01    S 

431.5 

10-25-56 

40.4 

391.1 

4200 

4-»25'-57 

37*9 

393*6 

12S/01W-35L02    S 

430*1 

10»0?-56 

38*4 

391.7 

5050 

4-04-57 

38«2 

391.9 

12S/01W°35L04    S 

431*8 

9-l3«-56 

37.2 

394.6 

4200 

10-02-56 

35.0* 

396,8 

5050 

10-23-56 

44.1* 

387.7 

10-25-56 

38.9 

392.9 

4200 

10-27-56 

43.0 

388.8 

5050 

11-15-56 

39.8 

392.0 

4200 

11-21-56 

44.0 

387.8 

5050 

12-20-56 

39 1 4 

392*4 

4200 

12-26-56 

44«0 

387*8 

5050 

1-16-57 

43.2 

388*6 

1-17-57 

38*0 

393.8 

4200 

2-05-57 

43.7 

388.1 

5050 

2-14-57 

36  «1 

395.7 

4200 

3-05-57 

44.0 

387.8 

5050 

3-19-57 

35*1 

396.7 

4200 

4-08-57 

41*5 

390.3 

5050 

4-25-57 

36.7 

395.1 

4200 

5-09-57 

43.0 

388*8 

5050 

5-20-57 

42*9 

388*9 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    55 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  PASQUAL  VALLEY 


Stats  Well 

Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

A9y. 
data 
coll. 

SAN  PASOUAL  BASIN 


12S/01W-35L04 

S 

431,8 

5-23-57 

36.6 

395.2 

4200 

CONTo 

6-11-57 

43.0 

388.8 

5050 

6-20-57 

42.4 

389.4 

4200 

6-20-57 

47.0 

384.8 

5050 

7-16-57 

44.2 

387.6 

7-18-57 

42.4 

389.4 

4200 

8-15-57 

44.5 

387.3 

5050 

8-27-57 

44.6 

387,2 

4200 

8-27-57 

44.5 

387,3 

5050 

12S/01W-35M01 

S 

419,2 

3-08-57 
4^04-"57 

28.5 
27.3 

390.7 
391.9 

5050 

12S/01W-35M02 

s 

421.6 

6-21-56 
7-17-56 
8-14-56 
9-18-56 
10-16-56 
11-15-56 
12-20-56 
1-17-57 
2-14-57 
3-19-57 
4-25-57 
5-28-57 
6-20-57 
7-18-~57 
8-22-57 

OR.O 
OR.O 
DR.O 
DR.O 
DR*0 
DR.O 
OR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 

4200 

12S/01W-35M03 

s 

419,6 

3-08-57 

30.9 

388.7 

5050 

3-21-57 

27.9 

391.7 

4200 

4-25-57 

34.8* 

384.8 

5-23-57 

40.7* 

378.9 

6-20-57 

46.6* 

373.0 

12S/01W-36C02 

S 

453.5 

4-04-57 

50.0 

403.5 

5050 

12S/01W-36C03 

s 

453.2 

6-21-56 

7-17-56 

8-14-56 

9-18-56 

10-26-56 

11-20-56 

12-20-56 

1-17-57 

DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
DR.O 
OR.O 
DR.O 
DR.O 

4200 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    56 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  PASOUAl  valley 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SAN    PASOUAL    BASlfM 


12S/01W-36C03  S 

CONTo 


12S/01W-36Dni  S 


12S/01W-  36D02  S 


12S/01W-36F01  S 


12S/01W-36G01  S 


453^2 

2-14-57 
3»19-57 
4-18-57 
5-23-57 
6-20-57 
7-18-57 
8-27-57 

DReO 
DReO 
DReO 
DReO 
DRsO 
DRfO 
DReO 

4200 

449«i 

6-21-56 

40  0  7 

408  c  4 

4200 

7-19-36 

42ol 

407  eO 

9-18-56 

44  c  5 

404fl6 

448  08 

10-0  7^56 

42«0 

*06e8 

5050 

449  6  1 

10-26-56 

45  c  5 

403  e  6 

4200 

12-2(^-56 

4  T  c  2 

401  c  9 

1-17-57 

47  ol 

402^0 

2-14-57 

47  J  1 

402eO 

3-19-57 

46o9 

402e2 

4-18-57 

4  '  «  7 

401a4 

5-23--57 

48«7 

400*4 

6-20-57 

50s5 

398,6 

7-18-57 

51a6 

397.5 

8-2?-57 

53«4 

395e7 

446^4 

6-21-56 
7-19-56 
8-14-56 
9-18-56 
10-26-56 
11-20-56 
12-20-56 
1-17-57 
2-14-57 
3-19-57 
4-18-37 
5-23-57 
6-20-57 
7-18-57 
8-22-57 

OReO 
DRtO 
ORaO 
OR4O 
OR4O 
DRoO 
DRfiO 
DRoO 
ORsO 
DRaO 
ORsO 
DR«0 
DReO 

DReO 

DRaO 

4200 

458c5 

10-0:5-56 

42*1 

416.4 

5050 

4-03-57 

5lel 

407.4 

4-05-57 

47  «1 

411.4 

466.8 

8-21-56 

39»8 

427.0 

4200 

10-02-56 

43  J  4 

423.4 

5050 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    57 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    PASOOAL    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elav., 
Feet 

DoM 

Diit.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

•"'♦«•                       data 

•J";                     coll. 
Feet 

SAN    PASOUAL    BASIN 

12S/01W-56G01    S 
CONTe 


12S/01W»36Hni    § 


466.8 


468.4 


13S/01W-n3D01    S 


403.3 


13S/01W=03E01    S 


13S/01W=03E02    S 


402.6 
402.2 


40-25»56 
1-15-57 
3-19-57 
4-18-57 
5-23-'57 

8-21-56 

9-1^*56 

10-09=56 

10-25-56 

11-20-56 

12-20-56 

1-15=57 

2-27-57 

3-19-57 

4-18=57 

5-23-57 

6-20=57 

6-21-56 

7-17-56 

8-14-56 

9-18=56 

10-16-56 

11-15-56 

12-20=56 

1-17=57 

2-14-57 

3-19-57 

4-18-57 

6-20-57 
7-16-57 
8-22=57 

10-03-56 
4-04-57 

6-21-56 

7-17-56 

8-14-56 

9-18=56 

10-16-56 

11-15-56 

12-20-56 


45.1 
48»0 
48*8 
49.7 
49.2 

37.3 
40.0 
41«6 
43.2 
44.9 
46.9 
48.6 
49.0 
46.3 
47.7 
47.9 
48«6 

17.6 
18.5 
18.8 
20.2 
21.1 
21.2 
20.8 
19.7 
18.9 
18.6 
20.7 
20.2 
21.1 
21.3 
22.4 

24. 7» 
19.6 

13.5 
OR.O 
12.7 
DR.O 
OR.O 
OR.O 
DR.O 


421.7 
418.8 
418.0 
417.1 
417.6 

431.1 
428.4 
426.8 
425.2 
423.5 
421.5 
419.8 
419.4 
422.1 
420.7 
420.5 
419.8 

385.7 
384.8 
384.5 
383.1 
382.2 
382.1 
382.5 
383.6 
384.4 
384.7 
382.6 
383.1 
382.2 
382.0 
380.9 

377.9 
383.0 

388.7 

389.5 


4200 


4200 

5050 
4200 


4200 


5050 
4200 


*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevatiott 


H-     58 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    PASQUAL    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SAN    PASOUAL    BASIN 


13S/01W-03E02    S 
CONTs 


13S/01W-03F01    S 


13S/01W»03L01    S 


13S/01W-04A01    S 


13S/01W-04C01    5 


13S/01W-=05Ani    S 


402«2 

1-17==57 

DR.O 

2-14-57 

OR.n 

3-19-57 

DR.O 

4-25-57 

DR.O 

5-28=57 

DR.O 

6-20-57 

DR.O 

7-18-57 

DR.O 

8-22-57 

DR.O 

403.7 

10-03-56 

18.0 

4-04-57 

16.0 

4-25-57 

17.8 

5-28-57 

20.0 

6-25^57 

22.6 

403.6 

10-n?-56 

28.3 

4-04-57 

13.0 

390.1 

6-21-56 

6.0 

7-17=56 

5.8 

8-14-56 

5.0 

9-18-56 

6.2 

10-16-56 

7.5 

11-15=56 

6.8 

12-20-56 

7.4 

382,8 

8-21-56 

6.2 

9-13-56 

6.7 

10-03-56 

7.3 

10-25-56 

7.1 

11--22-56 

6.6 

12-20-56 

8.1 

1-15-57 

7.0 

2-27-57 

7.2 

3-19=57 

7.4 

5-23-57 

7.7 

7-23-57 

8.2 

8-15-57 

8.4 

377.4 

10-0^-56 

15.7 

4„04-57 

15.7 

4-05-57 

14.7 

4-25-57 

16.6 

5-28-57 

17.7 

6-25-57 

19.9 

4200 


385. 

.7 

5050 

387, 

.7 

385, 

•  9 

4200 

383, 

.7 

381i 

.1 

375, 

.3 

5050 

390, 

•  6 

384, 

.1 

4200 

384, 

.3 

385 

.1 

383, 

.9 

382, 

.6 

383, 

.3 

382, 

,7 

376, 

•  6 

4200 

376, 

.1 

375, 

,5 

5050 

375, 

,7 

4200 

376, 

•  2 

374, 

.7 

375, 

i8 

375, 

>6 

375, 

.4 

375, 

.1 

374, 

.6 

374, 

►  4 

361, 

.7 

5050 

361, 

.7 

362, 

.7 

4200 

360, 

.8 

359, 

>7 

357, 

.5 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    59 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    PASOUAL    VALLtY 


Oist.  R.P. 

Water 

State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

to  water 

surface. 

Feet 

surface 
elev., 

FMt 

Agy. 

dato 
coll. 

SAN    PASOUAL    BASIN 

13S/01W-05AO1 

S 

377.4 

7-16-57 

19.3 

358.1 

4200 

CONT« 

8-15-57 

19.4 

358.0 

13S/01W=05A02 

s 

375,7 

10-03-56 
4-05-57 

13.7 
28.1* 

362.0 
347,6 

5050 

4-25-57 

12.9 

362.8 

4200 

5-28=57 

14.3 

361.4 

6-25=57 

32.5 

343.2 

7-16-57 

38.3 

337.4 

8-15=57 

39.7 

336.0 

13S/01W-05An3 

s 

393,4 

4-05=57 

14.6* 

378.8 

4200 

13S/01W-06M01 

S 

336,3 

10-04=56 
2-26-57 
3=0  5=57 
3-11-57 

40.4 
18.8 
21.0 
21.0 

295.9 
317.5 
315.3 
315.3 

5050 

13S/01W-06M02 

s 

340,0 

2-1Q-57 
2-26=57 
3«0  5-57 
4-05-57 

19,6 
19.5 
19.1 
19.2 

320.4 
320.5 
320.9 
320.8 

5050 

13S/01W-06N01 

s 

333,6 

2-26-56 
3-05=56 
3-11=56 
3-18=56 
10-04-56 

16.8 

17.1 

16.9 

17*6* 

39.2* 

316.8 
316.5 
316.7 
316.0 
294.4 

5050 

13S/02W-01AO1 

s 

346.5 

6-10-56 
7-17-56 
8-14-56 
9-18-56 

17.0 
17.5 
17.5 
18.5 

329.5 
329.0 
329.0 
328.0 

4200 

10-04=56 

18.2 

328.3 

5050 

11-16-56 

18.7 

327.8 

4200 

12-18-56 

19.9 

326.6 

1-15-57 

23.2 

323.3 

2-14-57 

19.9 

326.6 

3-14-57 

19.1 

327.4 

4-23-57 

19.3 

327.2 

5-16-57 

19.3 

327.2 

6-25-57 

19.9 

326.6 

7-23-57 

24.2 

322.3 

8-15-57 

20.7 

325.8 

*     Questionoble  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    60 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  PASOUAL  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 
elev.. 
Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SAN  PASOUAL  BASIN 
13S/02W-01J01  S     334.4 

13S/02W-01J02  S     331*8 


13S/02W~12L01  S     320,0 


l3S/02W-12Nnl  S     317,4 


13S/02W-12N0?  S     319,6 


FELICITA  BASIN 

12S/02W-22AO1  S  731,0 

12S/02W-22A02  S  721,0 

125/02W-22J01  S  698.0 

12S/02W~22J02  S  718*0 

12S/02W-22J03  S  702,0 


2-26-57 

17,3 

3-05-57 

17.6 

3-11-57 

17.2 

2-19-57 

14*7 

2-26-57 

14*6 

3-05-57 

14*5 

3-11-57 

14.5 

4-05-57 

15.8 

2-03-57 

7.1 

2-19-57 

7.2 

2-26-57 

7.1 

3-05-57 

7.1 

4-05-57 

7*0 

2-19-56 

10*5 

2-26-56 

10.5* 

3-05-56 

10.4 

3-11-56 

10.5 

4-05-56 

10.3 

10-04-56 

10.9* 

2-01-57 

11.5 

2-19-57 

11.3 

2-26-57 

11. S 

3-11-57 

11.4 

3»27-57 

11.4 

4-05-57 

11.2 

91003 

11-13-56 

49.7 

11-13-56 

60.2 

4-11-57 

50.0 

11-13-56 

41.2 

4-n-57 

33*8 

11-13-56 

55.8 

11-13-56 

46.3 

4-11-57 

33.9 

317 
316 
3lt 

317 
31? 
317 
317 
316 

312 
312 
312 
312 
313 

306 
306 
307 
306 
307 
306 

308 
308 
308 
308 
308 
308 


5050 


5050 


5050 


5050 


5050 


681*3 

5050 

660*8 

5050 

671,0 

656,8 

5050 

664.2 

662.2 

5050 

655.7 

5050 

668.1 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    61 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  PASOUAL  VAllEy 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
FmI 

DqM 

Dist.  R.P. 

to  water 

(urface. 

Feet 

Woler 

surface 

elev., 

Feet 

AflV- 
data 
coll. 

FFLICITA    PASIN 

12S/02W-22R01 

S 

696.0 

11-13-56 

35 

•  5 

660.5 

5050 

12S/02W-22R02 

S 

696.0 

11-11-56 
4-11-57 

40 
32 

>4 

il 

655.6 
663.9 

5050 

12S/02W-23H01 

s 

681.0 

10-13-56 

4-1T-57 

36 

34 

»0 
i5 

645.0 
646,5 

5050 

12S/02W-23J01 

s 

680.0 

• 

11-13-56 
4-11-57 

33  < 

.0 
»1 

646.9 

5050 

12S/02W-23K02 

s 

712.0 

11-13-56 
4-n-57 

44< 
42i 

.9 
►  3 

667.1 
669.7 

5050 

12S/02W«23K03 

s 

682.0 

11-13-56 

74  < 

»7 

607.3 

5050 

12S/02W-23Kn4 

s 

691.0 

11-13--56 

77, 

»3 

613.7 

5050 

12S/02W'-?3K05 

s 

696,0 

11-13-56 

DR. 

iO 

5050 

12S/02W-23K06 

s 

691.0 

11-13»56 
4-11-57 

DR. 
42. 

.0 
k9 

648.1 

5050 

12S/02W-23L01 

s 

717.0 

11-13-56 
4-11-57 

63. 
64. 

.4 

lO 

653.6 
653.0 

5050 

12S/02W-23L02 

s 

715.0 

11-13-57 

61. 

.5 

653.5 

5050 

12S/02W-23N01 

s 

791.0 

11-13-56 

17. 

.2 

773.8 

5050 

12S/02W=23R01 

s 

663.0 

11-13-56 

61. 

>3 

601.7 

5050 

125/02W-24Bni 

s 

730,0 

11-13-56 

66. 

.?* 

663.8 

5050 

l2S/02W-'24Cni 

s 

740,0 

11-13-56 
4-n-57 

47i 
42. 

.7 
.9 

692.3 
697.1 

5050 

12S/02W-24C04 

s 

720.0 

11-13-56 
4-11-57 

55. 
31i 

.3* 
.5 

664.7 
688.5 

5050 

12S/02W-24D01 

s 

730.0 

11-11-56 
4-11-57 

49i 
46i 

.2 
4 

680.8 
683.6 

5050 

12S/02W-24F01 

s 

702,0 

11-13-56 
4-11-57 

28< 
26i 

0 
3 

674.0 
675.7 

5050 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H»    62 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAM    PASQUAL    VALLEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feel 

Woter 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

FFLICTTA    RASiN 

12S/02W-24F02 

S 

694*0 

11-1^-56 
3-26-57 

30.1 
29.8 

663*9 

664  *  2 

5050 

12S/02W-24Fn3 

s 

700*0 

11-1 '^-56 
4-11-57 

7B.2* 
39.8 

621*8 

660.2 

5050 

12S/02W-24J01 

s 

802.0 

11-14-56 
4-n-57 

9.8 
3»0 

792*2 
799*0 

5050 

12S/02W-24J02 

s 

812*0 

11-14-56 

26«2 

785,8 

5050 

12S/02W-24L01 

s 

694,0 

11-13-56 

38fl5 

655*5 

5050 

12S/02W-24LO2 

s 

675,0 

11-13-56 

25*4 

649*6 

5050 

12S/02W-24L03 

s 

660,0 

11-11-56 

31.8 

628*2 

5050 

12S/02W-24L05 

s 

682,0 

11-13-56 

30.5 

651*5 

5050 

12S/02W-24Ln6 

s 

671,0 

11-14-56 
4-11-57 

29.5 

24*0 

641,5 
647.0 

5050 

12S/02W-24M01 

s 

690.0 

11-13-56 

68*2 

621.8 

5050 

12S/02W-24Mn2 

s 

676,0 

11-13-56 
4-11-57 

34*7 
20*0 

641,3 
656*0 

5050 

l2S/02W-24Mn3 

s 

656.0 

11-13-56 
4-11-57 

86*7 

70*2 

569*3 
585.8 

5050 

12S/02W-24N01 

s 

661,0 

11-14-56 
4-11-57 

24.4 
22*1 

636.6 
638.9 

5050 

12S/02W-24N02 

s 

639.0 

9-26-56 
10-31-56 

11-22-56 
12-21-56 
1-29-57 
1-31-57 
2-24-57 
2-28-57 
3-3n-=57 
4-30-57 
5-30-57 
6-28-57 

60*0 
72*0 
75*0 
75.0 
58.0 
90*0 
62.0 
71.0 
65.0 
60*0 
70*0 
72*0 

579*0 
567*0 
564,0 
564.0 
581.0 
549.0 
577.0 

568  .  0 
574.0 
579.0 

569  .  0 
567. 0 

5711 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    63 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  PASOUAL  valley 


State  Well 
Number 


R.P.  alev., 
Feat 


Dot* 


Diit.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 


Water 

surface 

elov., 

Feet 


Agy. 
data 
coll. 


FFLICITA    BASIN 


12S/02W-24N02 

s 

639.0 

7-31=57 

70 

•  0 

569 

lO 

5711 

CONT. 

8-05-57 

66 

.0 

573 

•  0 

125/02W-24N03 

s 

633.0 

11-14-56 

68 

.2 

564 

•  8 

5050 

12S/02W-24P02 

s 

716.0 

11-14-56 

12 

i3 

703 

.7 

5050 

4-n=57 

6 

i8 

709 

•  2 

12S/G2W=24001 

s 

730.0 

11-14-56 

20 

i7 

709 

i3 

5050 

12S/02W=24R01 

s 

720,0 

11-14-56 

4 

•  7 

715, 

.3 

5050 

4-11-57 

1 

t2 

718 

iB 

12S/02W-24RO2 

s 

723.0 

11-14-56 

12 

.7 

710. 

•  3 

5050 

12S/02W=>24R03 

s 

766*0 

4-11-57 

3 

•  2 

762 

•  8 

5050 

12S/02W=>24R04 

s 

786.0 

11-14-56 

35 

»5 

750. 

.5 

5050 

12S/02W=24R05 

s 

781.0 

11-14-56 

1- 

i9 

779. 

il 

5050 

12S/02W=25BOl 

s 

728.0 

11-14-56 

11. 

.2 

716, 

►  8 

5050 

4-11-57 

9. 

.0 

719, 

.0 

12S/02W-25B02 

s 

661.0 

11-14-56 

4, 

.2 

656 

i8 

5050 

12S/02W-25C01 

s 

660,0 

11-14-56 

34, 

.2 

625, 

.8 

5050 

4-11-57 

20 

.5 

639, 

.5 

12S/02W=25001 

s 

636.0 

11-14-56 

DR. 

►  0 

5050 

12S/02W-25F01 

s 

660.0 

11-14-56 

2, 

il 

657, 

.9 

5050 

4-n-57 

244 

»0* 

636, 

0 

12S/02W-25F04 

s 

641.0 

11-14-56 

6, 

lO 

635, 

>0 

5050 

12S/02W=>25Fn5 

s 

625.0 

11-14-56 

15, 

»4 

609, 

>6 

5050 

4-n»57 

7, 

>8 

617, 

.2 

12S/02W=26A01 

s 

623.0 

11-13-56 

44, 

.0 

579, 

.0 

5050 

4-11-57 

28, 

.8 

594, 

2 

12S/e2W=26C01 

s 

699,0 

11-14-56 

51, 

.0 

648, 

.0 

5050 

12S/02W-26C02 

s 

702.0 

11-14-56 

60. 

0# 

642. 

0 

5050 

*     Questionable  measuremenf 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 

H-    6^ 

GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAM   PASOUAl   yALL^Y 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feel 

Agy. 
data 
coll. 

FFLfClTA    BASIN 

12S/02W--26C03 

S 

679,0 

11-14-56 

32.0 

647.0 

5050 

12S/02W-26C04 

S 

6?3«0 

11-14-56 

29.0 

644.0 

5050 

12S/02W»?6eoi 

S 

684,0 

11«14»56 

40«5 

643.5 

5050 

12S/02W"26Hni 

S 

616.0 

11-13-56 

30  4  1 

585*9 

5050 

12S/02W-'26H02 

s 

622,0 

11-13-56 

4-11-57 

37.5 
35.0 

584*5 
587.0 

5050 

12S/02W-26H03 

s 

627.0 

11-13-56 

3»26-57 

41«0* 
34.0 

586.0 
593.0 

5050 

12S/02W-26J01 

S 

601.0 

11-13-56 

4-11 --57 

3^,0 
28.8 

571.0 
572.2 

5050 

12S/02W-26J02 

s 

561,0 

11-13-56 

4-ll»57 

66.0* 
43.9* 

495.0 
517.1 

5050 

12S/02W-26K01 

s 

618,0 

11-13-56 

DR.O 

5050 

12S/02W-26K02 

s 

635,0 

11-13-56 

75.0* 

560.0 

5050 

12S/02W-26L01 

s 

600,0 

11-14"56 

40.5 

559.5 

5050 

12S/02W"26Mni 

s 

679,0 

11-14-56 

66*0* 

613.0 

5050 

12S/02W-26PO1 

s 

575,0 

tl-14-56 

38.0 

537.0 

5050 

l2S/02W"26Pn2 

s 

646,0 

11-14-56 

4-05-57 

51.0 
36.6 

595.0 

609.4 

5050 

12S/02W-26OO1 

s 

580,0 

11-13-56 

46.0 

534.0 

5050 

12S/02W-26002 

s 

522,0 

11-14-56 

47.0 

475.0 

5050 

12S/02W-26Rni 

s 

522.0 

11-13-^56 

55.0* 

467.0 

5050 

12S/n2W-26R02 

s 

514,0 

11-13-56 

59.0 

455.0 

5050 

12S/02W-26R03 

s 

516,0 

11-13-56 
4-11-57 

38.5 

14.6 

477.5 

501.4 

5050 

12S/02W-?7Ani 

s 

687.0 

11-14-56 

47.0 

640.0 

5050 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation  H**     o5 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SaN    PASQUAL     VAulFY 


State  Wen 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Data 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

FELtCTTA    BASIN 

l2S/02W-27An2 

S 

682*0 

11-14-56 
4-11-57 

39.0 

34,3 

643,0 
647,7 

5050 

12S/02W-27A03 

s 

677»0 

11-14-56 

32.4 

644,6 

5050 

12S/02W-27A04 

s 

675,0 

11-14-56 
4-11-57 

31.0 
31.0 

644.0 
644.0 

5050 

12S/02W-27B01 

s 

665,0 

11-14-56 

26.5 

638.5 

5050 

12S/02W=27B02 

s 

669,0 

11-16-56 

33.7 

635.3 

5^50 

12S/02W-27B03 

s 

673.0 

11-14-56 

34.0 

639.0 

5050 

12S/02W-27F01 

s 

672,0 

11-15-56 
4-11-57 

52.1 
49.6 

619.9 
622.4 

5050 

12S/02W-27G01 

s 

659,0 

11-11-56 
4-11-57 

32.2 
31.5 

626.8 
627.5 

5050 

12S/02W-27H01 

s 

695,0 

11-14=»56 
4-11-57 

45*0 
42*8 

650.0 
652.2 

5050 

12S/02W-27K01 

s 

622,0 

11-1^-56 
4-11-57 

50«3» 
31.8 

571.7 

590.2 

5050 

12S/02W-27fCn2 

s 

618,0 

ll-lA-56 

48.0* 

570.0 

5050 

12S/02W-27L01 

s 

666,0 

11-15-56 

4-11-57 

64.0 
44.4 

602.0 
621.6 

5050 

12S/02W-27M01 

s 

680,0 

11-15-56 
4-11-57 

50.7 
49.0 

629,3 
631,0 

5050 

12S/02W-27N01 

s 

661  cO 

11-15-56 

45.9 

615.1 

5050 

12S/02W-27Nn2 

s 

655,0 

lfl-15-56 

45.7 

609,3 

5050 

12S/02W-27NO3 

s 

650,0 

11-15-56 
4-08-57 

41.0 
35.8 

609,0 
614,2 

5050 

12S/02W-27N04 

s 

646,0 

11-15-56 

36.0 

610.0 

5050 

12S/02W-27P01 

s 

652,0 

11-15-56 

38.4 

613,6 

5050 

*      Questionoble  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    66 


GROUND  WATER.  LEVELS  AT  WELLS 
SAM    PASQUAL    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  e!ev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

fro  v/ater 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elov., 

feet 

Agy- 

data 
coll. 

FELTCITA  BASIN 
12S/02W-27P02  S 

12S/02W-28H01  S 

12.S/02W-28HO2  S 
12S/02W-28J01  S 

12S/02W-28N01  S 

12S/02W-28P01  S 

125/02W-28O01  S 

12S/02W-28R01  S 

12S/02W-28Rn2  S 

12S/0?W-28Rn3  S 
12S/02W-28R04  S 
12S/02W-'33A01    S 

12S/02W-33A02  S 
12S/0  2W-33BO1  S 
12S/02W-33B02  S 
12S/02W^33B03  S 

12S/02W-33601  S 
12S/02W-33G02    S 


655e0 

11-15-36 

40  0  4 

614  a  6 

5050 

4-11-57 

3882 

616*8 

680^,0 

5-29^56 

47oO 

633  eO 

5050 

11 "15-56 

43«9 

63ia 

678^0 

11. -15-56 

?1»5 

646  e  5 

5050 

8T9cO 

11-15-56 

78e7* 

60083 

5050 

4-11-57 

54*3 

624  0  7 

715o0 

11-15-56 

54o2 

66O08 

5050 

4-11-57 

49ft5 

665o5 

701  6  0 

11-15-56 

86o3 

6l4e7 

5050 

4-11-57 

81*0 

62O0O 

7l8fl0 

11-15-56 

124«9 

593.1 

5050 

4-11-57 

13262 

585  6  8 

661«0 

11-15-56 

59  «  9 

601«1 

5050 

4-11-57 

48^5 

6l2o5 

655^0 

11-15-56 

SOo4* 

574  «  6 

5050 

11-15-56 

5860 

597e0 

662^0 

11-15-56 

59o6 

602«4 

5050 

6SloO 

11-15-56 

51  o9 

609«1 

5050 

635o0 

ll-l$-56 

45o3 

589,7 

5050 

4-11-57 

45  «  4 

589,6 

624,0 

11-15-56 

35«8 

588*2 

5050 

&38fl0 

11-1 5 -.56 

63«)9 

594*1 

5050 

679o0 

11-15-56 

10693* 

572*7 

5050 

688  oO 

11-16-56 

102a  1 

585*9 

S050 

4-11-57 

94*0 

594*0 

631,0 

11-15-56 

ORflO 

5050 

S32«0 

11-15-56 

35a0 

597*0 

5050 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


M-   67 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    PASOUAL    VALLEY 


State  Well 
Number 


R.P.  alev., 
Fa«t 


FFLICITA  BAStN 
12S/0?W=-33G03  S 
12S/02W-33H01  S 
12S/02W-33J01  S 
12S/02W-33Kni  S 

12S/02W«=33R01    S 

12S/02W=33RO2  S 
12S/02W-33R03  S 
12S/02W-34B01  S 

12S/02W-34C01  S 

12S/02W-34C02  S 

12S/02W-34C03  S 

12S/02W-34D01  S 

12S/02W-34D02  S 

12S/02W°34D03  S 
125/02W-34Eni  s 
125/02W-34En?   s 

12S/02W=34GOl    5 

12S/02W-l4Ln2  S 
12S/02W-34M02  S 


Dot* 


Diit.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 


Water 

surface 

elev.. 

Feet 


Agy. 
dato 
coll. 


635.0 

4-11-57 

52 

.0 

583.0 

5050 

605.0 

11-15-56 

DR 

.n 

5050 

596.0 

11-15-56 

53 

.9* 

542.1 

5050 

652.0 

11-15-56 
4-11-57 

84 
84 

•  0 

•  0 

568.0 
568.0 

5050 

597.0 

11-15»56 
4-11-57 

48 
39 

i2 

549.0 
557,8 

5050 

592,0 

11-15-56 

50 

•  0 

542.0 

5050 

577.0 

11-14-56 

48 

•  7 

528.3 

5050 

610,0 

11-11-56 
4-10-57 

34 
22< 

>6 

il 

575.4 
587.9 

5050 

642,0 

11-14-56 
4-10-57 

35< 
33i 

•  8 
.0 

606.2 
609.0 

5050 

642.0 

11-14-56 

34i 

.5 

607.5 

5050 

646,0 

11-14-56 

35. 

.5 

610.5 

5050 

621.0 

11-15-56 

33< 

.9 

587.1 

5050 

627,0 

11-15-56 
4-10^57 

33. 
53. 

»5 
.9 

593.5 
573.1 

5050 

635.0 

11-15-56 

35. 

.4 

599.6 

5050 

624.0 

11-15-56 

OR. 

lO 

5050 

612.0 

11-15-56 
4-10-57 

51. 
48. 

k4 

.2 

560.6 
563.8 

5050 

574.0 

11-11-56 
4-10-57 

33i 
35i 

.5 
>4 

540.5 
538.6 

5050 

639.0 

11-14-56 

68. 

4 

570.6 

5050 

604.0 

11-14-56 
4-08-57 

52i 
48i 

3 
2 

551.7 
555.8 

5050 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation  "'"     *-^" 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  PASOUAL  VALLEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

FELICITA    BASIN 

12S/02W-34N01 

S 

616,0 

11-13-56 
4-10-57 

68.8 

47.2 

547.2 
568.8 

5050 

12S/02W-34N02 

S 

661,0 

11-14-56 

DR.O 

5050 

12S/02W-34Nn3 

s 

666^0 

11-14-56 
4-10-57 

37.  n 
23.5 

629.0 
642.5 

5050 

12S/02W'-34N05 

S 

665.0 

11-14-56 

33.9 

631.1 

5050 

12S/02W-34P01 

5 

631*0 

11-14-56 

4-10-57 

97.8 
91*7 

533.2 

539.3 

5050 

125/02W-34P02 

S 

621e0 

11-14-56 

79.0 

542.0 

5050 

12S/02W»34R01 

S 

482.0 

11-1^-56 
4-10=57 

40.8 

27.0 

441.2 
455.0 

5050 

12S/02W-'34R02 

S 

470^0 

2-03^56 

3-07-56 
4 -.IT- 56 

12-07^56 
2-01-57 
3-06-57 
4-02-57 

10.0 

9.0 

16.0 

30.0* 
10.0 
9.0 
7.0 

460.0 
461.0 
454.0 
440.0 
460.0 
461.0 
463.0 

5710 

12S/02W-35A01 

s 

561.0 

11-13-56 

4-10-57 

28«n 
22»6 

533.0 
538.4 

5050 

12S/02W»35A02 

s 

561.0 

n-13-56 

4-in-57 

47.5 
31*0* 

513.5 
530.0 

5050 

12S/02W-35R01 

s 

520.0 

11-14=56 

52.0 

468,0 

5050 

12S/02W-35BO2 

s 

500,0 

11-14-56 

38.^ 

462.0 

5050 

12S/02W-35B03 

s 

480.0 

11-14-56 
4-10-57 

32.0* 
28.3* 

448.0 
451.7 

5050 

12S/02W-35D01 

s 

520.0 

11-15-56 
4-08-57 

7.5 
5.9 

512.5 
514.1 

5050 

12S/02W-35P01 

s 

396.7 

1-10-56 
2-03-56 
3-07-56 

29.8 
20.5 
18.0 

366.9 
376.2 
378.7 

5710 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    69 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    PASOUAL    VALLEY 


Stale  Well 
Number 


FFL!C1TA    BASIN 

12S/02W''35POl    S 
CONTfi 


13S/02W-02D01    S 


13S/02W'-03C01  S 
13S/02W=03C02  S 
13S/02W=03E01    S 

13S/02W-04C01  S 
13S/02W»34Lni  S 
GRePN  BASIN 
13S/01W-31KO1  s 
13S/02W-25J01  S 
13S/02W»26H01  S 
13S/02W-'26H02  5 
HIGHLAND  BASIN 
13S/01W-05L01  S 
13S/01W-05M01  S 
13S/01W»05N01  S 
13S/01W-05N02    S 


R.P.  elov., 
Fsal 


Date 


Dist.  R.P. 

to  water 

iurface. 

Feet 


Water 

surface 

elev., 

Feet 


Agy. 
data 
coll. 


396.7 

4-17-56 
3-06-57 
4-02-57 

18*0 

18*0 
17*0 

378.7 
378.7 
379.7 

5710 

389.2 

2-03-56 
3-07-56 
4-17-56 
8-09-56 
12-07-56 
1-30-57 
3-06-57 
4-02-57 

35*0 
26*0 
28*0 
38*0 
42*0 
35.0 
33*0 
26*0 

354.2 
363.2 
361*2 
351.2 
347.2 
354.2 
356*2 
363*2 

5710 

616,0 

11-14-56 

74*0 

542*0 

5050 

596.0 

11-14-56 

53.7 

542*3 

5050 

521.0 

11-13-56 
4-10-57 

60*5 
53*9 

460*5 
467*1 

5050 

740.0 

11-13-56 

58*2 

681.8 

5050 

659.0 

11-14-56 
91004 

97*6 

561.4 

5050 

842.0 

1-22-57 

51*5 

790.5 

5050 

602.0 

1-22-57 

23*3 

578.7 

5050 

556.0 

1-2^-57 

54*5 

501.5 

5050 

555.0 

l-2?-57 
91005 

41*4 

513.6 

5050 

780.0 

10-10-56 

37*5 

742.5 

5050 

760.0 

10-31-56 

31.4 

728.6 

5050 

732.0 

10-31-56 

29.7 

702*3 

5050 

741.0 

10-31-56 

36.0 

705*0 

5050 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H«    70 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  PASOUAL  VALLEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  wafer 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

PAMO  BASIN  91006 

11S/01F-35PO1  S  1060»0  10-17-56  40.8* 

llS/01E=35Pn3  S  1058,0  10-17-56  26*0 

12S/01F-02F01  S  1050.0  10-18-56  40«7 

12S/0ie-02LOl  S  1040»0  10'-lB-56  30fl9 

12S/01E-02P01  S  1030»0  10-18-56  14e8 

12S/01E-03H01  S  1050»0  10-17-56  28.7 

12S/01E-11L01  S  980e0  3-26-57  64.0 

12S/01F-llLn2  S  980.0  10-18-56  ORtO* 

SANTA  YSABEL  BASIN  91008 

12S/03E-16C01    5  3010,0  10-23-56  12»1 

3-26-57  13.0 

12S/03E-16C02  $  3010*0  l0-2?-56  16«3 

12S/03E-17A01  S  3000,0  10-2'^-56  18.7 

12S/03E-21N01  S  2970,0  10-2?'»56  7.3 


1019*2 
1032.0 
1009.8 
1009.1 
1015.2 
1021.3 
916.0 


5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 


2997.9 

5050 

2997.0 

2993.7 

5050 

2981.3 

5050 

2962.7 

5050 

Questionable  meosurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


H-   71 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SANTA  MARJA  VALLFY 


91100 


State  Wall 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feel 

Agy. 

data 
coll. 

RAMONA    BASIN 

91101 

12S/01F-34001 

S 

1595.0 

11-20-56 

4-02-57 

72.0 
51«5 

1523.0 
1543.5 

5050 

12S/01t-34R01 

s 

1591.0 

11-21-56 

43.5 

1547.5 

5050 

12S/01E~34R02 

s 

1571,0 

2-24-57 
4-02-57 

39.4 
39.0 

1531.6 
1532.0 

5050 

12S/01E-35K01 

s 

1881.0 

11-20-56 

89*5 

1791.5 

5050 

12S/01E-35L01 

s 

1770.0 

11-20-56 

24.0 

1746.0 

5050 

12S/01E-36Bni 

s 

1680.0 

4-02-57 

41.0 

1639.0 

5050 

12S/01E-36K01 

s 

1640.0 

11-19-56 
4-02-57 

40.0* 
23.4 

1600.0 
1616.6 

5050 

13S/01t-01C01 

s 

1576.0 

11-19-56 
4-02-57 

28.5 
26.0 

1547.5 
1550.0 

5050 

13S/eiE-0lM01 

s 

1550.0 

11-19-56 
4-0?«57 

41.0 
43.5* 

1509.0 
1506.5 

5050 

13S/0ie-01N01 

s 

1550.0 

11-20-56 
4-02-57 

46.0 
46.5 

1504.0 
1503.5 

5050 

13S/01E«02An2 

s 

1560.0 

11-20-56 

20.0 

1540.0 

5050 

13S/01E-02A03 

s 

1576.0 

4-05-57 

25.5 

1550.5 

5050 

13S/01E-02K01 

s 

1530«0 

11-20-56 
4-02-57 

25.0 
30.5 

1505.0 
1499.5 

5050 

13S/01E-02P01 

s 

1540.0 

!l»20-56 
4-0  2-57 

20.5 
19.4 

15T9.5 
1520.6 

5050 

13S/01E-02PO? 

s 

1510.0 

11-20-56 

8.8 

1501.2 

5O50 

13S/01F-02RO1 

s 

1521*0 

11-19-56 

25.0 

1496.0 

5050 

135/01E-02R02 

s 

1518.0 

11-19-56 
4-02-57 

25.0 
24.0 

1493.0 
1494.0 

5050 

13S/01E~03A01 

s 

1557.0 

2-20-57 

33.0 

1524.0 

5050 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    7? 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SANTA  MARIA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
dato 
coll. 

RAMONA  BASIN 

13S/01E-03G02  S  1542a0 

13S/01E-03G03  S  154660 

13S./01E=03H01  S  1523o0 

13S/01E-O3HO2  S  1541 oO 

13S/"01E-r)3H03  S  1510o0 

13S/01E°03J01  S  1490cO 

13S/01E-03K01  S  ISlOfiO 

13S/01E:-03M01  S  I480o0 

13S/0ie»03P01  S  1501*0 

13S/01E-04K01  S  1421 jO 

13S/01E-04R01    S  1465^0 

13S/01E-04R02   S  1531,0 

13S/01E"-=n8Eroi  S  14Slc0 

13S/01E-08N01  S  1445sO 


13S/01E-080ni  S 
13S/01E:'-09G01  S 
13S/0ie-'09602  S 
13S/01F-09J01  S 


1460c0 
lS40eO 
158560 
1570,0 


11-20-56 
4-0  2-57 

2~2'°*-57 
11 -2"' -56 

2-20^57 
3-26-57 
4-02-57 

2-2ri-57 

4-03-57 

11-20-56 
4-02-57 

11-27-56 
3-0  2-57 

ll-26»56 

4».n2-57 

11^27*56 

3„02-57 

11-27-56 
3-02-57 

11-27-56 

11-2^-56 

ll-29»56 
4-05-57 

11-29-56 

11-27-56 

11-27-56 
11-27-56 


44.0 

4580 

2964 

38  9  0 

27  «0 
36o0 
35c5 

16o0 

16e5 

^0«0 
39*5 

15*5 
12*5 

3860* 

3?.0 

12o5 

11*0 

25ftO 
23e0 

?3e0 

33  «4 

20a2 
14«0 

17.6 

2260 

25.0 

51.5 


1498,0 
1497,0 

1516,6 

1485o0 

1514,0 
150560 
1505,5 

1494,0 

1473«5 

1470,0 
1470«5 

1464«5 
1467.5 

1463.0 
1464,0 

1408,5 
1410.0 

1440.0 
1442.0 

1508.0 

1447.6 

1424,8 
1431.0 

1442.4 

1518.0 

1560,0 

1518.5 


5050 

5050 
5050 
5050 

5050 
5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 

5050 
5050 
5050 

5050 
5050 
5050 
5O50 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-   73 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SANTA  MARIA  vAlLFY 


Stale  Well 
Number 


R.P.  elev., 
Feet 


Dots 


Disl.  R.P. 

to  woter 

surface. 

Feet 


Woler 

surface 

elev., 

Feet 


Agy. 
data 
coll. 


RAMONA  BASIN 

13S/01P-09K01 

S 

1620,0 

11-27-56 

40 

.5 

1579. 

.5 

5050 

13S/01F-09Lni 

s 

1636,0 

11-27-56 

25< 

|0 

1611. 

.0 

5050 

13S/0ie-09N01 

s 

1540eO 

11-27-56 

20* 

.0 

1520. 

.0 

5050 

13S/01E-10A01 

s 

1491.0 

11-26-56 

43. 

lO 

1448, 

tO 

5050 

13S/01E-10C01 

s 

1516,0 

4-05-57 

38  < 

.0 

1478. 

►  0 

5050 

13S/01E-10F01 

s 

1500,0 

11-21-56 

32< 

lO 

1468. 

lO 

5050 

1'5S/01E-10F02 

s 

1540,0 

11-27-56 

39 

|0 

1501, 

»o 

5050 

13S/01P-10J01 

s 

1465,0 

7-31-56 
8-   -56 

34( 
45* 

.2 

|8 

1430, 
1419, 

»8 
.2 

4402 

13S/01E=10J02 

s 

1466.0 

11-26-56 
4-03-57 

68< 
76 

»o 

i5 

1398, 
1389, 

>0 
•  5 

5050 

13S/0ie-10K01 

s 

1530*0 

11-21»56 

48. 

,0* 

1482, 

►  0 

5050 

13S/01E-inLOl 

s 

1521.0 

11-21-56 

41. 

»o 

1480, 

.0 

5050 

13S/01E-10M01 

s 

1521.0 

11-26-56 
4-03-57 

31. 
26. 

>0 
t5* 

1490. 
1494. 

.0 
>5 

5050 

i3s/eie-ioNoi 

s 

1461.0 

11-26-56 

41. 

»n* 

1420 

tO 

5050 

13S/01F-10N02 

s 

1480,0 

11-26-56 

47. 

.0 

1433. 

.0 

5050 

13S/01F-10PO2 

s 

1483.0 

11-26-56 

49< 

.0 

1434, 

.0 

5050 

13S/01E-10001 

s 

1455.0 

11-26-56 

24. 

.5 

1430. 

.5 

5050 

13S/01E-10R01 

s 

1452.0 

6-29-56 

7-3T-56 

8-30-56 

9-28-56 

10-31-56 

11-26-56 

12-24-56 

1-28-57 

2-25-57 

3-25-57 

30, 
30. 
31. 
31. 
30. 
30. 
30. 
29. 
29. 
29. 

i8 
i8 

►  0 
t3 
»0 
k4 
il 

►  9 
i4 
k8 

1421 

1421. 

1421, 

1420. 

1422 

1421, 

1421, 

1422, 

1422 

1422, 

i2 
.2 
.0 
i7 
fcO 
.6 
(8 
>1 
»6 
i2 

4402 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H»    74 


GROUND  WATER  liVELS  AT  WEILS 
SANTA    MARfA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dc«e 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

e!ev.. 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

RAMONA    BASIN 

I^S/OIE-IOROI    S 
CONTo 


13S/01P-llDni    s 

13S/01E-nFni    S 
13S/01E->11G02    S 

13S/0ie-llMOl    S 


13S/01E-11M02    S 


1452«0 

4-20-57 

29«5 

1422«5 

4402 

5-.27-57 

30*8 

1421«2 

6-24-57 

31dl 

1420 «9 

1480,0 

n"2t-56 

30 « 5 

1449  (,5 

5050 

4-02'' 57 

2&4O 

1454 eO 

1.472  oO 

ll-.>2T-56 

26«0 

I4460O 

5050 

1490eO 

ll^l?„5fe 

22^0 

1468sO 

5050 

4-0  2-57 

20o7 

1469c3 

1468  6  0 

6~2C)~56 

28a8 

1439*2 

4402 

7-31-56 

31o8 

l'i^36e2 

8-      --56 

3li,8 

1436  6  2 

9-28-56 

31  e8 

1^360 2 

10-31-'56 

31  «0 

1437o0 

11-2&-56 

31  si 

I436a9 

12-24-56 

30 « 8 

1437«2 

1-28-57 

31«1 

1436o9 

2-25-57 

29e8 

1438 0 2 

3-25-37 

31<b7 

1A36«3 

4-25-57 

29e3 

1438,7 

5-24-57 

28e9 

1439,1 

6-25-57 

3290 

1436oO 

7-25-57 

32«6 

1435<54 

8=»26-57 

31c8 

l436o2 

1459«0 

6-29-56 

30oO 

1429e0 

4402 

7-31-56 

30a3 

142B«7 

8-      -56 

3067 

142S93 

9-28-56 

30e6 

1428 0 4 

10-31-56 

31«3 

1427e7 

11-21 --56 

3268 

1426o2 

5050 

11-26-56 

31,4 

1427 06 

4402 

12-24-56 

31«6 

1427«4 

1-28-57 

31  e  8 

1427«2 

2-25-57 

31«8 

1427c2 

3-25-57 

31«5 

1427o5 

4-25-57 

31o6 

1427*4 

5-24-57 

31e8 

1427,2 

6-25-57 

31*9 

1427,1 

7-25-57 

31«9 

142?«1 

8-26-57 

30a8 

1428,2 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    75 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SANTA   MARIA    \/ALLEV 


Stole  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feel 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Woler 

surface 

elev., 

Feat 

Agy- 

dola 
coll. 

RAMONA  BASIN 
13S/01E-11M03  S 


1466,0 


13S/01E~11001  S  1488,0 

13S/01E-11R01  S  1473,0 

13S/01E-14A01  S  1495,0 

13S/01E-14A02  S  1500,0 

13S/01E-14Cni  S  1500,0 

13S/01E-14K01  S  1521.0 

13S/01E«14M01  S  1476,0 

13S/01F=14Pni  S  1525,0 

13S/01E~14001  S  1540,0 

135/01^=14002  S  1521,0 

13S/01E-15B01  5  1428,0 


6-29«56 

31< 

.2 

1434, 

t8 

440  2 

7-3 1-56 

32, 

.0 

1434 

»0 

8-30-56 

33, 

•  4 

1432, 

.6 

9-30-56 

33 

i8 

1432 

•  2 

10-30-56 

34, 

>6 

1431 

•  4 

11-12-56 

33, 

.0* 

1433 

.0 

5050 

11-26-56 

34, 

.1 

1431, 

,9 

4402 

12-24='56 

34, 

i2 

1431, 

i8 

1-28-57 

34, 

»0 

1432, 

►  0 

2-25-57 

34, 

»2 

1431, 

.8 

3-25-57 

32, 

»4 

1433, 

•  6 

4-02-57 

26« 

lO 

1440, 

lO 

5050 

4-25=57 

32< 

>5 

1433, 

,5 

440  2 

5-24=57 

30, 

.5 

1435, 

•  5 

6-25-57 

32, 

.9 

1433, 

.1 

7-25-57 

34, 

i6 

1431, 

>4 

8-26-57 

35, 

>2 

1430, 

>8 

11-19-56 

26, 

►  5 

1461, 

»5 

5050 

4-02-57 

33, 

lO* 

1455, 

.0 

4-07-57 

20, 

.0 

1453, 

.0 

5050 

11-20^56 

31, 

.0 

1464, 

.0 

5050 

11-20-56 

?3i 

.4 

1476, 

i6 

5050 

4-03-57 

17, 

>3 

1482, 

,7 

11-20-56 

25i 

*(^ 

1475, 

.0 

5050 

4-03-57 

24, 

.0 

1476, 

.0 

11-19-56 

48, 

7 

1472, 

.3 

5050 

4-03-57 

49, 

.0 

1472, 

.0 

11-19-56 

28, 

i6 

1447, 

i4 

5050 

4«03-57 

31, 

.0 

1445, 

.0 

11-19-56 

60i 

0 

1465, 

»0 

5050 

11-19-56 

74, 

»0* 

1466, 

0 

5n50 

4-03-57 

set 

5 

1451, 

5 

11-19-56 

68i 

9 

1452i 

.1 

5050 

6-29-56 

25i 

8 

1402, 

,2 

4402 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-     7< 


RAMONA  BASIN 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SANTA  MARTA  VALLFY 


Dist.  R.P. 

Water 

Agy. 

data 
coll. 

Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

to  wafer 
surface. 

surface 
elev.. 

Feet 

Feet 

13S/01F-15B01 

S 

1428,0 

7-31-56 

26.8 

1401.2 

4402 

CONT. 

8«      -56 

9-28-56 
10-31-56 

27.4 

27.4 
26.7 

1400.6 
1400.6 
1401.3 

11-21-56 

29.5 

1398,5 

5050 

11-26-56 

26.7 

1401,3 

4402 

12-24-56 

26.6 

1401.4 

1*28-57 

26.1 

1401.9 

2-25-57 

25.8 

1402.2 

3-25-57 

25.2 

1402,8 

4*25-57 

26.2 

1401,8 

5-24-57 

25.8 

1402.2 

6-25-57 

27.3 

1400.7 

7-25-57 

28.3 

1399.7 

8-28-57 

28,3 

1399.7 

13S/01E-15B02 

S 

1437«0 

6-29-56 

7-31-56 

8-      -56 

9-28-56 

10-31-56 

11-26-56 

12-24-56 

1-28-57 

2-25-57 

3-25-57 

4-25^-57 

5-24=-57 

6-25-57 

7-25-57 

8-26-57 

23.8 
25,7 
25.7 
25.7 
25.0 
25.4 
25.3 
24.8 
24.3 
24.0 
24.4 
24.2 
25.0 
24.8 
25.0 

1413.2 
1411.3 
1411.3 
1411.3 
1412.0 
1411.6 
1411.7 
1412.2 
1412.7 
1413.0 
1412.6 
1412.8 
1412.0 
1412.2 
1412.0 

4402 

13S/01E-15C01 

s 

1435.0 

11-26-56 

4-04-57 

28  4  0 
27.5 

1407.0 
1407.5 

5050 

13S/01F-15CO2 

s 

1531.0 

11-26-56 

DR.O 

5050 

13S/01E-15D01 

s 

1460,0 

11-26-56 

4-04-57 

27.0 
40.5* 

1433.0 
1419.5 

5050 

13S/01E-15D02 

s 

1430,0 

4-05-57 

26.0 

1404.0 

5050 

13S/01E-15F02 

s 

1424.0 

11-26-56 

30.5 

1393.5 

5050 

13S/01F-15Fn3 

s 

1440.0 

11-26-56 

30.0* 

1410.0 

5050 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    77 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SANTA    MARtA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feat 

Dot* 

Diff.  R.P. 

fo  water 

lurface. 

Feet 

Woter 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

RAMONA    BASIN 

13S/01F-15Fni 

S 

1421,0 

11-21-56 

20.0 

1401.0 

5050 

13S/0iE-15K:01 

s 

1440.0 

11-26-56 

29.5 

1410.5 

5050 

13S/01E«15K02 

s 

1451.0 

n-26-56 
4-04-57 

8.3 
11.4 

1442.7 
1439.6 

5050 

13S/0ie-15MOl 

s 

1413,0 

6-29-56 
7-31-56 
8-      -56 
9-28=56 
10-31»56 

20.9 
21.8 
21.8 
23.8 
22.8 

1392.1 
1391.2 
1391.2 
1389.2 
1390.2 

440  2 

11-21-56 

26.0 

1387.0 

5050 

11-26-56 

23.0 

1390.0 

4402 

12-24-56 

22.5 

1390.5 

1-28-57 

21.5 

1391.5 

2-25-57 

20.9 

1392.1 

3-25-57 

21.2 

1391.8 

4-25-57 

21.2 

1391.8 

5-24-57 

21.2 

1391.8 

6-25=57 

23.8 

1389.2 

7-25«57 

24.2 

1388.8 

8=26-57 

24.4 

1388.6 

13S/01E=15N01 

s 

1425.0 

11-27-56 
4-04-57 

30.6 
30.8 

1394.4 
1394.2 

5050 

13S/01E»15P01 

s 

1436.0 

11-21-56 

29.0 

1407.0 

5050 

13S/01E=15Pn2 

s 

1437,0 

11-21-56 

30.8 

1406.2 

5050 

13S/01E-16A01 

s 

1444,0 

11-28-56 

30.0 

1414.0 

5050 

13S/01E-16B01 

s 

1435,0 

11-28-56 

33.0 

1402.0 

5050 

13S/01E=16E01 

s 

1419,0 

11-28-56 

30.0 

1389.0 

5050 

13S/01E=16F02 

s 

1417.0 

il-28-56 

40.0 

1377.0 

5050 

13S/01E-16G01 

s 

1432.0 

11-28-56 

49.5 

1382.5 

5050 

13S/01E-16H01 

s 

1436.0 

11-27-56 
4-05-57 

45.5 
29.2 

1390.5 
1406.8 

5050 

13S/01E=16L01 

s 

1430 !0 

11-28-56 

45.5 

1384.5 

5050 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-     78 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

Santa  maria  valley 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 

data 
coll. 

pamona  basin 

13S/01E»16in2 

S 

1418^0 

11-28-56 

39,0 

1379,0 

5050 

13S/01E«16L03 

s 

1408.0 

ll-29-'56 

36.7 

1371.3 

5050 

13S/01E»16P01 

s 

1407,0 

11^29^56 

4-05-57 

70.0* 
29.0 

1337.0 
1378.0 

5050 

13S/01F»16P02 

s 

1402,0 

11-29-56 

38.0 

1364.0 

5050 

13S/01E-16P03 

s 

1400,0 

11-29-56 

4-0  5  «=  57 

27.0 
25.0 

1373.0 
1375.0 

5050 

13S/0ie-16ROl 

s 

1418,0 

11-28-56 

25.2 

1392.8 

5050 

13S/01E=17C01 

s 

1436,0 

11-29-56 

4-05-57 

11.8 

11.0 

1424.2 
1425.0 

5050 

13S/01E-17F01 

s 

1421,0 

11-29-56 

4-05-57 

15.1 

13.0 

1405,9 
1408,0 

5050 

13S/01E'=17jnl 

s 

1409.0 

11-28-56 

28.5 

1380.5 

5050 

13S/01E-17jn2 

s 

1410,0 

11-28-56 
4-05-57 

30,5 
30.5 

1379,5 

1379,5 

5050 

13S/01E~17L02 

s 

1401.0 

11-29-56 

35.1 

1365.9 

5050 

13S/01E-I-7N01 

s 

1385,0 

11-29-56 

4-05-57 

23.2 
22.0 

1361.8 
1363.0 

5050 

13S/01E-17O02 

s 

1391.0 

11-29-56 
4-05-57 

20.5 
15.0 

1370.5 
1376.0 

5050 

13S/01E"17Rni 

s 

1400,0 

11-29-56 

22.5 

1377,5 

5050 

13S/01E-18Cni 

s 

1480.0 

11-29=56 

4-05-57 

25.0 
24.5 

1455.0 

1455.5 

5050 

13S/01E-18H01 

s 

1415,0 

11-29-56 

4-05-57 

23.3 
24.0 

1391,7 
1391,0 

5050 

13S/01E-19J01 

s 

1361.0 

11-30-56 
4-,05-=57 

11.7 
17.5* 

1349.3 
1343.5 

5050 

13S/01E-19K01 

s 

1360,0 

11-30-56 

11.6 

1348,4 

5050 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


M-    79 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SANTA    MARIA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dili.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 
•urface 
•lev., 

FMt 

Agy. 
dota 
coll. 

RAMONA    BASIN 

13S/01F=19L01 

S 

1371,0 

11-30-56 
4-05-57 

13.7 

18.0* 

1357.3 
1353.0 

5050 

13S/0ie-19L02 

S 

1346.0 

11-30-56 

13.3 

1332.7 

5050 

13S/01F-19M01 

S 

1361,0 

11-30-56 
4-05-57 

20.5 
22»3 

1340.5 
1338.7 

5050 

13S/01E=19M02 

s 

1358.0 

11-30-56 

10.8 

1347.2 

5050 

13S/01E=20A01 

s 

1391,0 

ll-28<™56 
4^05-57 

21.0 
21.0 

1370.0 
1370.0 

5050 

13S/01E=20B01 

s 

1405,0 

11=29^56 

41.3 

1363.7 

5050 

13S/0ie<=2OHOl 

s 

1404,0 

11-28-56 

25.5 

1378.5 

5O50 

13S/01E=20M01 

s 

1381,0 

11-28-56 
4-05-57 

13.5 
14.5* 

1367.5 
1366.5 

5050 

13S/0ie=21A01 

s 

1418,0 

11-27-56 
4-04-57 

28.0 
27.0 

1390.0 
1391.0 

5050 

13S/01E-21C01 

s 

1412,0 

11-29-56 

24*3 

1387.7 

5050 

13S/01E=>21001 

s 

1396.0 

11-28-56 
4-05-57 

16.0 
16.0 

1380.0 
1380.0 

5050 

13S/01F=21Fni 

s 

1407,0 

11-28-56 

29.7 

1377.3 

5050 

13S/01E-21F02 

s 

1410.0 

11-27-56 

22.8 

1387,2 

5050 

13S/01E-21K01 

s 

1419,0 

11-27-56 

22.4 

1396.6 

5050 

13S/01E=21M01 

s 

1400.0 

11-27-56 

20.0 

1380.0 

5050 

13S/01E=21N01 

s 

1381,0 

11-26-56 
4-04-57 

13.6 

15.0 

1367.4 
1366.0 

5050 

13S/01E»21P01 

s 

1402,0 

11-27-56 

17.6 

1384.4 

5050 

13S/01E-21001 

s 

1431,0 

11-27-56 
4-04-57 

39.1 
37.0* 

1391.9 
1394.0 

5050 

13S/01E»22A01 

s 

1477,0 

11-21-56 

46.5* 

1470.5 

5050 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    80 


GROUND  WATER  lEVElS  AT  WELIS 

SAMTA  MARIA  VALLEY 


State  Weir 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dole 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

RAMOfMA    BASIN 

13S/01E-22A02 

S 

1500.0 

11-26-56 

50.5 

1449.5 

5050 

13S/01C-22A03 

s 

1471.0 

4-05-57 

66.0 

1405.0 

5050 

13S/'01E-22B01 

s 

145730 

11-21-56 

4-04-57 

17.7 
17«8 

1439.3 
1439.2 

5050 

13S/01E-22001 

s 

1424.0 

11-27-56 

29«1 

1394.9 

5050 

13S/01E-22E01 

s 

1424.0 

11-27-56 

33.4* 

1390.6 

5050 

13S/01E-22E02 

s 

1424sO 

4-0  5-57 

33.0 

1391.0 

5050 

13S/01E-22G01 

s 

1456.0 

11-20-56 

15.6 

1440.4 

5050 

13S/01E-22H01 

s 

1475*0 

11-21-56 

34.5 

1440.5 

5050 

13S/01E-22K01 

s 

1441.0 

11-21-56 
4-03-57 

22.8 
23.4 

1418.2 
1417.6 

5050 

13S/01E»22M01 

s 

1430.0 

11-20-56 

34.1 

1395.9 

5050 

13S/01E-22Q01 

s 

1435.0 

11-20-56 

4^03-57 

34.1 
35.0* 

1400.9 
1400.0 

5050 

13S/01E-22Q02 

s 

1452.0 

11-20-56 

68.3 

1383.7 

5050 

13S/01E-22R01 

s 

1463.0 

11-21-56 

26.6* 

1436.4 

5050 

13S/01t"23B02 

s 

1540.0 

11-19-56 

83.3 

1456.7 

5050 

13S/01E-23C01 

s 

1510.0 

11-21-56 

64*6 

1445.4 

5050 

13S/01E-23EO1 

s 

1500.0 

11-21-56 
4-03-57 

36.6 
37.0 

1463.4 

1463.0 

5050 

13S/01E-23G01 

A 

o 

1540,0 

11-20-56 

67.0 

1473*0 

5050 

13S/01E-23H01 

s 

1556.0 

11-19-56 

4„n3-5-7 

72.4 
71.0 

1483.6 

1485.0 

5050 

13S/01E-23H02 

s 

1568.0 

11-20-56 

69.7 

1498.3 

5050 

13S/01E-23K01 

s 

1520.0 

11-2^^56 
4-03-57 

62.0 
60.0 

1458.0 

1460.0 

5050 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H- 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SANTA  MARIA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Di>t.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

RAMONA    BASIN 

13S/01E-23M01    S  1485«0 

1^S/'01E"23P01    S  1490«0 

13S/01E-'24E01    S  1630,0 

13S/01E-24F01    S  1680.0 

13S/01E-24L01    S  1600,0 

13S/01E-24N01    S  1540,0 

13S/01E-24P01    S  1582,0 

13S/01E-26A01    S  1533,0 


13S/01E-26B01    S 


1495,0 


13S/01E-27A01    S  1465,0 

13S/01E-27B01    S  1456,0 

13S/01E-27K:o1    S  1441,0 

13S/01E-27P01    S  1480,0 

13S/01E-27QO1    S  1475,0 

13S/01E-28C01    S  1420,0 

13S/01E-28H01    S  1441,0 

13S/01E-28N01    S  1431,0 


11-21-56 

44.0 

1441< 

0 

5050 

11-20-56 
4-03-57 

46.5 
4668 

1443, 
1443. 

5 
2 

5050 

11-19-56 
4-08-57 

102.7 
84.4 

1527, 
1545, 

3 

6 

5050 

11-19-56 

114.7 

1565, 

3 

5050 

11-19-57 

28.4 

1571, 

6 

5050 

11-19-56 
4-08-57 

103.3 
97.0 

1436, 
U43, 

.7 
0 

5050 

11-19^56 
4-08-57 

84.1 
106.0 

1497, 

1476. 

.9 

lO 

5050 

11-20-56 

4^04-57 

97.2 
98.5 

1435. 
1434. 

»8 
.5 

5050 

11-20-56 
4-03-57 

56.5 
67,4 

1438. 
1427. 

.5 
.6 

5050 

11-20-56 

30.6 

1434. 

.4 

5050 

11-20-56 
4-03-57 

31.5 
30.5 

1424. 

1425 

.5 
.5 

5050 

11-20-56 
3-26-57 

4-03-57 

48.0 
45.0 
44.0 

1393 

1396 
1397 

•  0 

•  0 
.0 

5050 

11-20-56 

45.8 

1434 

i2 

5050 

11-20-56 
4-03-57 

29.9 
45.0 

1445 
1430 

.1 
lO 

5050 

11-26-56 
4-04-57 

23.2 
23*4 

1396 
1396 

•  8 

•  6 

5050 

11-20-56 

36.5 

1404 

•  5 

5050 

ll-26«56 
4-04-57 

32.3 
30.0 

1398 
1401 

.7 
.0 

5050 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    82 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SANTA  MARIA  VALLEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

RAMONA    BASIN 

13S/01E-28O01 

S 

1426*0 

4-0'7»57 

28,5 

1397i 

.5 

5050 

13S/01E»29B01 

s 

1410«0 

I1--26-56 

19.7 

1390< 

(3 

5050 

13S/01E-29D01 

s 

1381«0 

11„27»56 

18,7 

1362< 

>3 

5050 

4^05-57 

18*0 

1363. 

.0 

13S/'01E-29H01 

s 

1402.0 

4-05-57 

12.0 

1390i 

>0 

5050 

13S/01E-29K01 

s 

1419«0 

11-26-56 

47,2 

1371, 

>B 

5050 

13S/01E-29N01 

s 

1431 «0 

11»26»56 

64,8 

1366, 

.2 

5050 

4-05-57 

57,5 

1373, 

•  5 

13S/01E=29P01 

s 

I435e0 

ll'-26-=56 

89*3* 

1345, 

»7 

5050 

3-26-57 

48.0 

1387, 

>0 

13S/01E"29P02 

s 

1435,0 

ll'»26-56 

71,4 

1363< 

»6 

5050 

13S/01E«29O02 

s 

1420*0 

ll™26-=56 

4lel 

1378, 

.9 

5050 

13S/01E-3nBni 

s 

1420,0 

ll*3n»56 

28.6 

1391 

.4 

5050 

13S/01E-30C01 

s 

1420«0 

11«26"56 

33.9 

1386 

il 

5050 

13S/01E-30D01 

s 

1405,0 

11-27-56 

29.4 

1375, 

.6 

5050 

13S/01E-=30L01 

s 

1481,0 

11^30=56 

55.5 

1425 

.5 

5050 

13S/01E-'30M01 

s 

1436,0 

ll-"25'=56 

13.9 

1422, 

.1 

5050 

4-04-57 

12,8 

1423, 

i2 

13S/01E'-3nN01 

s 

14?0,0 

n»3n«56 

14.7 

1455, 

.3 

5050 

13S/01E-»30P01 

s 

1500,0 

ll-3n»56 

48.3 

1451, 

i7 

5050 

4-04-57 

44.5 

1455, 

•  5 

13S/01E=30R01 

s 

1430,0 

ll-3n-=56 

23.8 

1406, 

.2 

5050 

13S/01E-31B01 

s 

1430,0 

11-26^56 

27.2 

1402, 

.8 

5050 

4»04-57 

28.0 

1402* 

.0 

13S/01E-31E01 

s 

1476,0 

11-26^56 

82.9 

1393, 

tl 

5050 

13S/01E-31E02 

s 

1480.0 

4«0R-57 

33.3 

1446, 

.7 

5050 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


H»    8^ 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SANTA    MARIA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feel 

Dal* 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Fast 

Water 

surface 

elav., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

RAMONA    BASIN 

13S/01E-31M01 

S 

1480*0 

11-26-56 

37.5 

1442.5 

5050 

13S/0ie=?2COl 

s 

1440,0 

11-26-56 

33.3 

1406.7 

5O50 

13S/0ie-33A01 

s 

1441.0 

11-26-56 

48.5* 

1592.5 

5050 

13S/01E-3-3C01 

s 

1435.0 

11-26-56 
4-04-57 

28.2 
27.5 

1406.8 
1407.5 

5050 

13S/02E-32G01 

s 

2300,0 

4-08-57 

21.0 

2279.0 

5050 

13S/01W=12R01 

s 

1396.0 

11^20^56 

48.7 

1347.3 

5050 

13S/01W=13A01 

s 

1380,0 

ll-3n^56 
4-05-57 

20.8 
20.0 

1559.2 

1560.0 

5050 

13S/'01W=13H01 

s 

1370,0 

11-29-56 
4-05-57 

15.1 
12.5 

1554.9 
1557.5 

5050 

13S/01W=13001 

S 

1355,0 

11-28-56 
'f-05=57 

14.4 
11.0 

1340.6 
1544.0 

5050 

13S/01W=23001 

s 

1411,0 

ll-3n»56 

36.0* 

1575.0 

5050 

13S/01W-23J01 

s 

1395,0 

11-30-56 

32.7 

1362.3 

5050 

13S/01W=23R01 

s 

1425,0 

11-30-56 

58.7 

1366,3 

5050 

13S/01W=24Gni 

s 

1341,0 

11-28-56 

12.5 

1528.5 

5050 

13S/01W=24K01 

s 

1361.0 

11-27-56 

11.7 

1549.3 

5050 

13S/01W-24M01 

s 

1390,0 

11-30-56 
4-05-57 

35.0 
35.5 

1355.0 
1554.5 

5050 

13S/01W-24001 

s 

1390,0 

11-30-56 
4-05-57 

19.5 
20.3 

1370.5 
1569.7 

5050 

13S/01W=?4R02 

s 

1381.0 

11-28-56 

11.5 

1569.5 

5050 

13S/01W=25J01 

s 

1481,0 

11-30-56 

22.9 

1458.1 

5050 

LOWER    HATFIELD    BASIN 

91102 

13S/02E'=17C01 

S 

1822.0 

4-08-57 

28.0 

1794.0 

5050 

*     Questionable  measurement 

"  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    84 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SANTA  MARIA  VALLPY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

WASH  HOILOW  BASIN 

13S/02E-09N01  S    1983,0 

13S/02E'=15E01    S        20T1,0 

UPPER  HATFIELD  BASIM 
13S/02E«09Hni  S    2318.0 
SANTA  TERESA  BASIN 
13S/02E-03E01  S    2520«0 


BALL EN A 

13S/02E' 

13S/02E- 

13S/02E' 

13S/02E= 

13S/02E- 

13S/02F= 

13S/02E- 

13S/02E= 

13S/02E- 

13S/02E' 


BASIN 
•OlNOl  S 
•02J01  S 
■02J02  S 
•02LO2  S 
>02Qni  S 

■02002  S 
■02R01  S 
■03001  S 
■lOKOl  S 
'llCOl  S 


2575,0 
2550.0 

2545 «0 
2480,0 
2525,0 
2540,0 
2555,0 
2515,0 
2461,0 
2470,0 


91103 

10-26"56 

4-08«57 

10-'26  =  56 
4-08-57 

91104 

4-08-5T 

91105 

10-25-56 

4-08-57 

91106 
10»3O«56 
l0-3n«56 
10-3n=.56 

10»30-56 
')n-3n=56 
10-30=56 
n«nl-56 
4^08-57 
4»n8-56 


13e3 

10*5 

22»9 
23.0 


2U0 


29«2 

27  «0 


23»0 
14e5 

14,1 

16.1 
15.4 

14,0 
19.2 
54.8 
22.0 
13.5 


1969.7 
1972.5 

2048.1 
2048.0 


2-307.0 


2490.8 

2493.0 


2552.0 
2535.5 
2530.9 
2463.9 
2509.6 
2526*0 
2535.8 
2460.2 
2439.0 
2456.5 


5050 


5050 


)050 


5050 


5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 


*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H=    85 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  OIEGUITO  VALLEY 


91200 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Fast 

Dale 

Di»».  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

eUv., 

FmI 

Agy. 
doto 
coll. 

SAN    DIPGUTTO    RASIN 

91201 

13S/02W-»190ni 

S 

484.0 

3-12-57 

60.0 

424.0 

5050 

13S/03W-28N02 

S 

56.0 

10-03-56 
4-03-57 

54.0 
50.3 

- 

18.0 
14.3 

5050 

13S/03W-28001 

s 

43.8 

8-23-56 

8-24-56 

9-06-56 

9-24-56 

10-03-56 

10-06-56 

10-10-56 

4-22-57 

45.5 
45.5 
43.5 
43.8 
43.9 
43.9 
DR.O 
DR.O 

- 

1.7 

1.7 

.3 

0.0 

.1 

.1 

5050 

13S/03W-32Jni 

s 

36.0 

3-26-57 

52.3 

- 

16.3 

5050 

13S/03W-32001 

s 

51.5 

10-03-56 
3-26-57 

21.0 
21.2 

10.5 
10.3 

5050 

13S/03W=-32R01 

s 

33.6 

10-03-56 
3-26-57 

61.5 
49.6 

- 

27.9 
16.0 

5050 

13S/03W'=33C01 

s 

44.6 

10-03-56 
3-27-57 

47.0 
45.2 

- 

2.4 

.6 

5050 

13S/0-3W-33C0  2 

s 

40.0 

4-ni~57 
4-08-57 
4-15-57 
4-22-57 

FL.O 
FL.O 
FL.O 
FL.O 

- 

5050 

13S/03W-33C05 

s 

41,6 

10-10-56 
10-17-56 
10-30-56 
11-14-56 
11-28-56 
12-0  5-56 
4-02-57 

59.3 
58.3 
57.9 
57.5 
57.0 
56.5 
57.0 

- 

17.7 
16.7 
16.3 
15.9 
15.4 
14.9 
15.4 

5050 

13S/03W-33C06 

s 

42.8 

10-30-56 
3-26-57 

50.0 
56.0 

- 

16.2 

13.2 

5050 

13S/03W-33D01 

s 

43.6 

10-03-56 
4-02-57 

60.5 
58.6 

- 

16.9 
15.0 

5050 

13S/03W-33D02 

s 

40*8 

10-03-56 

59.5 

^' 

18.7 

5050 

*     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    86 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    DireuiTO   VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

SAN  OTPGUITO  BASIN 


13S/03W-33D02 

S 

40.8 

12-19-56 

57.5 

- 

16.7 

5050 

CONT. 

1-02-57 

56.9 

- 

16.1 

2-05-57 

49.9 

- 

9.1 

2-15-57 

54.7 

„ 

13.9 

3-11-57 

53.8 

_ 

13.0 

4-09-57 

56.3 

„ 

15.5 

4-29-57 

56.5 

- 

15.7 

5-20-=57 

56.0 

» 

15.2 

6-27-57 

58.2 

_ 

17.4 

7-15-5? 

59.2 

- 

18.4 

8-01-57 

59.1 

„ 

18.3 

8-l5»57 

47.9 

- 

7.1 

13S/03W-33F01 

S 

42*4 

10-03-56 

60.0 

_ 

17.6 

5050 

3-26-57 

54.4 

- 

12.0 

13S/03W-33F02 

S 

44  a 

10-»03-56 

67.0 

- 

22.9 

5050 

13S/03W-33F03 

S 

44,9 

10-03-56 

59.2 

— 

14.3 

5050 

3-27-57 

55.3 

— 

10.4 

13S/03W-33K01 

s 

43.0 

10-03-56 
4-02-57 

22.5 
DR.O 

- 

20.5 

5050 

13S/03W-33L03 

s 

36,0 

10-03-56 

76.5 

— 

40.5 

5050 

4-02-57 

59.2 

— 

23.2 

13S/03W-33L04 

s 

35,6 

10-03-56 

70.0* 

- 

34.4 

5050 

13S/03W-33LO6 

s 

33,6 

10-03-56 

81.8 

- 

48.2 

5050 

13S/03W-33M01 

s 

37.2 

10-03-56 

38.0 

_ 

.8 

5050 

4-02-57 

49.1 

- 

11.9 

6-19-57 

50.0 

- 

12.8 

7-15-57 

50.0 

- 

12.8 

8-15-57 

50.4 

- 

13.2 

13S/03W-33001 

s 

32,2 

10-03-56 

75.3 

— 

43.1 

5050 

3-27-57 

52.5 

- 

20.3 

13S/03W-34K01 

s 

51.5 

1-24-57 

4-0  3-57 

21.9 
22.0 

29.6 
29.5 

5050 

13S/03W-34P01 

s 

266.0 

4-03-57 

118.6 
111.0 

147.4 
155.0 

5050 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


M^    87 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    OtPGUITO    VALLEY 


Di.l.  R.P. 

Water 

Stale  Well 

R.P.  elev., 

Data 

to  woter 

surface 

Agy. 
data 

Number 

FMt 

■urface, 
Feet 

elev., 
Feel 

<oll. 

SAN    OtFGUTTO    BASIN 

13S/04W-25001    S 

14.0 

2-14-57 

FL.O 

- 

5050 

14S/03W-02001    S 

233*0 

1-24-57 

8.5 

224.5 

5n50 

14S/03W-02O02    S 

216.0 

1-24-57 

4.9 

211.1 

5050 

3-27-57 

4.7 

211.3 

14S/03W-04IC01    S 

281,0 

1-24-57 

198.8 

82.2 

5050 

4-03-57 

197.8 

83.2 

14S/03W=04K02    S 

69.4 

1-24-57 

47.0 

22.4 

5050 

4-03-57 

46.1 

23.3 

14S/03W-04P01    S 

41.9 

1-24-57 

30.7 

11.2 

5050 

3-27-57 

30.9 

11.0 

14S/03W-04P02    S 

80.0 

4-03-57 

83.2 

3.2 

5050 

14S/03W=05B01    S 

28.4 

8-24-56 

39.4 

-      11.0 

5050 

10-03-56 

42.0 

-      13.6 

11-21-56 

31.7 

3.3 

12-21-56 

32.3 

3.9 

1-09-57 

31.5 

3.1 

2-05-57 

27.2 

1.2 

3-05-57 

24.2 

4.2 

4-01-57 

26.6 

1.8 

5-06-57 

29.1 

.7 

5-24-57 

28.7 

.3 

6-09-57 

21.8 

6.6 

6-16-57 

31.4 

3.0 

6-28-57 

32.8 

4.4 

7-15-57 

34.5 

6.1 

7-30-57 

35.3 

6.9 

8-07-57 

35.6 

7.2 

8-15-57 

35.0 

6.6 

14S/03W=05Fni    5 

25.2 

10-0^-56 

24.0 

1.2 

5050 

3-26-57 

24.9 

.3 

6-19-57 

25.5 

.3 

7-15-57 

26.3 

1.1 

8-15-57 

26.5 

1.3 

14S/03W-05H01    S 

22.8 

10-03-56 

53.0 

-      30.2 

5050 

3-02-57 

30.2 

7.4 

6-19-57 

50.5 

-      27.7 

'     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    88 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  D!E6UIT0  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
toll. 

SAN  OTEGUITO  BASIN 


14S/'03W-05H01 

S 

22.8 

7-15-57 

53*2 

-      30*4 

5050 

CONT* 

8-15-57 

53*8 

-      31*0 

14S/03W-05K01 

S 

26.3 

4-0?-57 

46*7 

-      20*4 

5050 

14S/03W-05K02 

s 

28.0 

3-26-57 
6-19-57 

41*0 
65*3* 

-  13*0 

-  37.3 

5050 

14S/03W-05M01 

s 

41,0 

10-03-56 
3-26-57 

DR.O 
DR«0 

- 

5050 

14S/03W-06P01 

s 

16.8 

3-26-57 

20*3 

3*5 

5050 

14S/03W-07A01 

s 

19.6 

10-03-56 
3-26-57 

20*0 

16*4 

.4 
3.2 

5050 

14S/03W-07C01 

s 

18«7 

3-26-57 

19*9 

1.2 

5050 

14S/03W-07C02 

s 

11.9 

10-02-56 

9*0 

2.9 

5050 

14SA03W«07C03 

s 

14,4 

10-02-56 
3-26-57 
5-16-57 
5-16-57 
6-19-57 
7-15-57 
8-15-57 

13.5 
10*9 
12*4 
12*6 
11.5 
12.9 
12*9 

*9 
3.5 
2.0 
1.8 
2*9 
1*5 
1*5 

5050 

14S/03W-07C04 

s 

15.0 

4-02-57 

19.0 

4.0 

5050 

14S/03W-07Eni 

s 

15.3 

10-07-56 

DR.O 

- 

5050 

14S/03W-07F02 

s 

15.5 

3-26-57 

14.5 

1*0 

5050 

14S/03W-07K01 

s 

50.0 

1-23-57 
3-26-57 

45.5 
43.2 

4.5 
6.8 

5050 

14S/03W-07L01 

s 

53.8 

10-02-56 
4-02-57 

54.0 
45*5 

.2 
8.3 

5050 

14S/03W-07L0  2 

s 

35.4 

10-02-56 

4-02-57 

31.0 
29*8 

4*4 
5*6 

5050 

14S/03W-07L03 

s 

35.7 

10-0  2-56 

30*0 

5.7 

5050 

*     Questionable  measurement 

••  Approximate  Reference  Point  elevation 

H-    89 

GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN  DiEGUITO  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Fast 

Date 

Disl.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.f 

Feet 

Agy. 
data 
<oll. 

SAN  DIEGUTTO  BASTN 

14S/03W-07Mni  S  22.5 

14S/03W-07M02  S  13.0 

14S/03W»08M01  S  78.0 


14S/03W=»09Ani  S 


14S/04W-01Pni  s 


14S/04W=01P02  S 


14S/04W=0lO01  S 


14S/04W-01R01  S 


75.0 


14S/03W-10B01  5     200.0 
14S/04W-0lKni  S     102.0 


46.0 


17.8 


11.5 


29,4 


14S/04W=01Rn2  S      ?1.2 
14S/04W-01R03  S      17.8 


3-26-57    24.5 


10-02-56 

DR.n 

1-23-57 

18. R 

3-26-57 

19. 0 

1-24-57 

27.6 

4-03-57 

27.8 

3-27=57   145.7 


10-^2^56 
4-02-57 

10-02^56 
3-25-57 

10-02-56 
3-25-57 

10-02=56 
12-12-56 
12-26-56 
1-09-57 
1-29-57 
2-05-57 
2-19-57 
2-26-57 
3-18-57 
4-01-57 
4-15-57 
5-06-57 
5-17-57 
5-29-57 
6-26-57 
7-16-57 
8-15-57 

in-o?-56 

4-02-57 
10-02-56 
10-02-56 


95. n 
95.5 

46.7 
45.6 

22.5 
16.9 

14.0 
13*2 
13«1 
12.5 
11.6 
10.6 
10.3 

10. n 

9.8 
10.0 
10.8 
10.9 
11.5 
12«0 
12.6 
13.1 
13.5 

44.0 
31.0 

32.5 

33.5 


2.2 

5050 

5050 

59.2 

5050 

59.0 

47.4 

5050 

47.2 

54.3 

5050 

7.0 

5050 

6.5 

.7 

5050 

.4 

4.7 

5050 

.9 

2.5 

5050 

1.7 

1.6 

1.0 

.1 

.9 

1.2 

1.5 

1.7 

1.5 

.7 

•  6 

0.0 

.5 

1.1 

1.6 

2.0 

14.6 

5050 

1.6 

11.3 

5050 

15.7 

5050 

Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    90 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SAN    DIEGUITO   VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

dato 
coll. 

SAN    OTFGUTTO    RASIN 
14S/04W~niR04    S  1A.8 


14S/04W-11J02    S 


14S/04W=12H01    S 


14S/04W-12L01    S 


7*7 


17«2 


11,6 


LA    JOLLA    BASIN 
15S/02W-32001    S  550*0 

14S/02W-05G01    S  702.0 


10-n?-.56 

34*0 

4»02«=57 

18*4 

5-16-57 

28.4 

6-19»57 

33*0 

7-15=57 

35*4 

8-15=57 

35*8 

10-07-56 

9.5 

3-25^57 

5.2 

5-16=57 

7*3 

6-19-57 

8.2 

7-15-57 

9.0 

8-15=57 

9*4 

10=03-56 

20.5 

4-02-57 

16.6 

5-16-57 

18.5 

10-02-56 

16.2 

3-25=57 

10.5 

5-16=57 

14.7 

91202 

2-2R-57 

8.0 

2-28=57 

11.8 

19 

3 
13 
18 
20 
21 

1 
2 


5050 


5050 


5050 


5050 


542.0         5050 
690.2         5050 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H=    91 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

POWAY  VALLEY 


91300 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev., 
FmI 

Dote 

Di.t.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Woter 

surfoce 

elev.. 

Feel 

Agy. 
dato 
coll. 

14S/01W-06Cni    s 
14S/01W-06Cn2    S 


721«0 

l-2?-57 

60.0 

661.0 

5050 

690.0 

1-22-57 

45.0 

645.0 

5050 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    92 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SWEETWATER    VALLEY 


91700 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

16S/01E-21Hni    s 


314.4 


16S/01E-3ORO3    S 


356*4 


16S/01E-31D02    S 


326*6 


17S/01W-01D02    S 


298*6 


7-0^-56 

8( 

ll 

306< 

*3 

7*3 1-56 

8( 

.7 

305, 

.7 

9-05-56 

8< 

i8 

305, 

.6 

10-10-56 

9« 

»2 

305, 

.2 

11-13-56 

9< 

»5 

304, 

,9 

12-06-56 

9< 

.7 

304, 

.7 

1-0  2-57 

9< 

>9 

304, 

.5 

2-07-57 

9. 

»6 

304, 

.8 

2-28-57 

9< 

.7 

304, 

.7 

4-04-57 

9. 

.5 

304, 

•  9 

5-01-57 

9< 

.7 

304, 

.7 

6-07-57 

10( 

>1 

304, 

.3 

7-0l»56 

17, 

>5 

338, 

.9 

7-31-56 

18. 

.2 

338 

►  2 

9-05-^56 

19, 

►  7 

336, 

.7 

10-10-56 

20, 

>8 

335, 

i6 

11-13-56 

21, 

il 

335, 

>3 

12-06-56 

21, 

.1 

335, 

.3 

1-02-57 

21, 

.0 

335, 

.4 

2-07-57 

20, 

.7 

335 

.7 

2-28-57 

20 

.3 

336, 

•  1 

4-04-57 

19, 

»7 

336 

.7 

5-01-57 

19 

»7 

336, 

.7 

6-07-57 

19, 

.7 

336 

.7 

7-0^-56 

16 

.3 

310 

i3 

7-31-56 

17, 

.9 

308, 

.7 

9-05-56 

18, 

.5 

308, 

•  1 

10-10-56 

18, 

i9 

307, 

»7 

11-13-56 

18, 

.7 

307, 

.9 

12-06-56 

18, 

.9 

307, 

,7 

1-02-57 

19, 

»o 

307, 

.6 

2-07-57 

18, 

.7 

307, 

•  9 

2-28-57 

15, 

.0 

311, 

.6 

4-04-57 

12, 

.8 

313, 

.8 

5-01-57 

12, 

.9 

313, 

.7 

6-07-57 

13, 

.0 

313, 

.6 

7-03-56 

10, 

.3 

288, 

>3 

7-31-56 

10, 

.7 

287, 

i9 

9-05-56 

10, 

.7 

287, 

.9 

10-10-56 

10, 

.8 

287, 

»8 

11-13-56 

10, 

i8 

287, 

>8 

12-06-56 

10, 

.7 

287, 

•  9 

5703 


5703 


5703 


5703 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    93 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

SWEETWATER  VALLEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

lurface 

elev., 

Feet 

Agy. 
dola 
coll. 

17S/01W-01DO2 
CONT. 


298.6 


17S/01W-?nE01    S 


100.8 


175/01W--^OF01    S 


81.4 


17S/02W-25P02  S 


57.1 


1-07-57 

10.6 

2-07-57 

9.5 

2-28-57 

9.6 

4-04-57 

9.7 

5-01-57 

9.6 

6-07-57 

9.7 

7-0^-56 

25.0 

8-02-56 

26.0 

9-05-56 

20.0 

10-10-56 

18.0 

11-1^-56 

18.0 

12-06-56 

18.0 

1-02-57 

18.0 

2-07-57 

13.0 

2-28-57 

15.0 

4-04-57 

15»0 

5-01-57 

14.0 

6-07-57 

14.0 

7-0-^-56 

13«0 

8-02-56 

13«0 

9-05-56 

24.0 

10-10-56 

18.0 

11-13-56 

19.0 

12-06-56 

18.0 

1-02-57 

18.0 

2-07-57 

15.0 

2-28-57 

20.0 

4-04-57 

17.0 

5-01-57 

17.0 

6-07-57 

16.0 

7-0?-56 

8.3 

8-02-56 

8.5 

9-05-56 

8.7 

10-10-56 

8.9 

11-13-56 

8.9 

12-06-56 

8.9 

1-02-57 

8.8 

2-07-57 

6.6 

2-28-57 

5.5 

4-04-57 

4.9 

5-01-57 

5.0 

6-07-57 

5.6 

288. 

0 

289. 

1 

289. 

0 

288, 

9 

289. 

0 

288. 

9 

75. 

8 

74. 

8 

80. 

8 

82. 

8 

82. 

8 

82. 

8 

82. 

8 

87, 

8 

85. 

8 

85, 

.8 

86« 

.8 

86  < 

.8 

68, 

.4 

68 

i4 

57 

i4 

63 

.4 

62 

.4 

63 

.4 

63 

.4 

66 

.4 

61 

.4 

64 

.4 

64 

.4 

65 

.4 

48 

.8 

48 

.6 

48 

.4 

48 

.2 

48 

.2 

48 

.2 

48 

.3 

50 

.5 

51 

.6 

52 

.2 

52 

.1 

51 

.5 

5703 


5703 


5703 


5703 


*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    94 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TtA  JUANA  VALLEY 


91900 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Wafer 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

18S/02W-27N01    S 


33.3 


18S/02W-27R02    S 


67*2 


18S/02W-32H01  S 


12.5 


18S/02W-32H02  S 


16.1 


7-02^56 

39.1 

- 

5 

.8 

8-01-56 

39.7 

- 

6 

.4 

9-04-56 

40*2 

- 

6 

i9 

10-04-56 

40.9 

- 

7 

•  6 

11-01-56 

42*2 

- 

8 

d9 

12-01-56 

42.6 

- 

9 

.3 

1-02-57 

41.9 

~ 

8 

>6 

2-01-57 

40.5 

- 

7 

•  2 

3-01-57 

40.2 

- 

6 

.9 

5-01-57 

40.9 

- 

7 

.6 

6-03-57 

40.7 

- 

7 

.4 

7-01-57 

41.8 

- 

8 

•  5 

7-0?''56 

60c0 

7 

»2 

8-01-56 

94.8* 

- 

27 

»6 

9-04-56 

77.8 

- 

10 

.6 

10-01-56 

99.0* 

- 

31 

.8 

11-02-56 

76.5 

- 

9 

•  3 

12-01-56 

79*6 

- 

12 

.4 

1-02-57 

80.2 

— 

13 

lO 

2-01-57 

75.4 

- 

8 

•  2 

3-01-57 

72.5 

- 

5 

.3 

5-01-57 

87.0* 

- 

19 

.8 

6-n3-57 

83.0* 

- 

15 

.8 

7-01-57 

76*4 

- 

9. 

(2 

8-01-57 

76*3 

- 

9, 

.1 

7-0  2-56 

13.7 

A* 

1. 

.2 

8-01-56 

13.9 

- 

1 

.4 

9-04-56 

14.1 

- 

1. 

•  6 

10»01-56 

14.3 

- 

1< 

.8 

11-01-56 

14.5 

- 

2. 

.0 

12-01-56 

14.5 

- 

2< 

.0 

1-02-57 

14.2 

- 

1< 

i7 

2-01-57 

13*5 

— 

1< 

.0 

3-01-57 

13*4 

- 

1 

9 

5-01-57 

13*4 

- 

1 

.9 

6-03-57 

13*6 

— 

1< 

.1 

7-01-57 

13*8 

- 

1< 

.3 

8-01-57 

13*8 

— 

1. 

.3 

7-02-56 

17.4 

— 

li 

3 

8-01-56 

18*7 

- 

2i 

6 

9-04-56 

19*1 

- 

3i 

0 

10-01-56 

19.2 

- 

3i 

1 

5703 


5703 


5703 


5703 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    95 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TIA  JUANA  VALLEY 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feat 

Dot* 

Diit.  R.P. 

to  water 

furface, 

Feet 

Water               ' 
.urface                       *9y. 
.I.V.,                        ■'"I," 
Feet                          ""• 

18S/02W-32H02    S 
CONT. 


18S/02W-32jn4    S 


18S/02W-32J05    S 


18S/02W-32P02    S 


6*1 

11-01-56 

19.3 

- 

3.2 

5703 

12-01-56 

19.4 

- 

3.3 

1-02-57 

19.2 

- 

3.1 

2-01-57 

18.0 

- 

1.9 

3-01-57 

17.9 

- 

1.8 

5-01-57 

18.4 

- 

2.3 

6-03-57 

18.5 

- 

7.4 

7-01-57 

18.4 

- 

2.3 

8-01-57 

18.7 

- 

2.6 

8*1 

7-0  7-56 

11.6 

- 

3.5 

5703 

8-01-56 

12.4 

- 

4.3 

7.6 

9-04-56 

12.9 

- 

5.3 

5703 

10-01-56 

13.7 

- 

6.1 

11-01-56 

13.0 

- 

5.4 

12-01-56 

12.3 

- 

4.7 

1-07-57 

11.9 

- 

4.3 

2-01-57 

10.3 

- 

7.7 

3-01-57 

10.3 

- 

7.7 

5-01-57 

10.4 

- 

7.8 

6-03-57 

10*6 

- 

3.0 

7-01-57 

10.8 

- 

3.2 

8-01-57 

11.2 

- 

3.6 

7.3 

7-07-56 

7.5 

- 

.2 

5703 

8-01-56 

7.7 

- 

.4 

9-04-56 

7.8 

- 

.5 

10-01-56 

8.0 

- 

.7 

11-01-56 

8.0 

- 

.7 

12-01-56 

8.1 

- 

.8 

1-07-57 

7.9 

- 

.6 

2-01-57 

7.8 

- 

.5 

3-01-57 

7.5 

— 

.2 

6.3 

7-07-56 

6.5 

- 

.2 

5703 

8-01-56 

6.5 

- 

.2 

9-04-56 

6.5 

- 

.2 

10-01-56 

6.7 

- 

•  4 

11-01-56 

6.5 

- 

.2 

12-01-56 

6.6 

- 

.3 

1-07-57 

6.7 

- 

.4 

2-01-57 

5.7 

.6 

3-01-57 

5.7 

.6 

5-01-57 

5.8 

.5 

6-03-57 

6.4 

.1 

•     Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    96 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TIA  JUANA  VALLEY 


State  Well 

Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Disf.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

18S/02W-32P02 

S 

6*3 

7-ni-57 

6.7 

.4 

5703 

CONT* 

8-01-57 

6*8 

*5 

18S/02W-32P04 

S 

9*5 

7-02-56 

8-01-56 

9-04-56 

10-01-56 

11-01-56 

12-01-56 

1-02-57 

2-01-57 

3-01-57 

5-01-57 

6-03-57 

7-01-57 

8-01-57 

8.6 
8*7 
8*7 
8*8 
8.8 
9*5 
9*3 
8*1 
8.1 
8*2 
8.3 
8*3 
8.4 

*9 

.8 

*8 

«7 

*7 

0.0 

*2 

1*4 

1*4 

1*3 

1.2 

1.2 

1*1 

5703 

185/02W-32P07 

S 

8*5 

7-02-56 
8-01-56 

9-04-56 

10-01-56 

11-01-56 

12-01-56 

1-02-57 

2-01-57 

3-01-57 

5-01-57 

6-03-57 

7-01-57 

8-01-57 

7.3 
7*3 
8.1 
7*3 
7.4 
7*8 
7*7 
6.9 
6,9 
7.4 
7.5 
7*5 
7*3 

1*2 

1*2 

*4 

1.2 

1*1 

.7 

*8 

1.6 

1.6 

1*1 

1*0 

1.0 

1*2 

5703 

18S/02W-33JO1 

S 

25.1 

7-02-56 
2-01-57 
3-01-57 
5-01-57 
6-03-57 
7-01-57 

31.6 
36.0 
35.1 
30.2 
30*5 
30.3 

6*5 

-  10*9 

-  10.0 

5.1 
5.4 
5.2 

5703 

18S/02W-33Lni 

s 

22.1 

7-02-56 

8-01-56 

9-04-56 

10-01-56 

11-01-56 

12-01-56 

1-02-57 

30.0 
30*7 
32*0 
29.8 
29.0 
29.7 
30*5 

7.9 
8*6 
9*9 
7*7 
6*9 
7*6 
8*4 

5703 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    97 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TIA  JUANA  VALLEY 


Disl.  R.P. 

Water 

Agy. 
data 

Stale  Well 

R.P.  elev., 

Dal* 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

iurfacQf 
Feet 

elev.. 
Feet 

coll. 

18S/02W-33L01    S 
CONT* 


!8S/02W-33Lna    S 


18S/02W-33NO3    5 


18S/02W-33P05    S 


22.1 

2-01-57 

30.3 

- 

8.2         5703 

3-01-57 

29.4 

- 

7.3 

5-01-57 

29*1 

- 

7.0 

6-03-57 

29.7 

- 

7.6 

7^01-57 

28.7 

- 

6*6 

8-01-57 

30.1* 

- 

8.0 

21el 

7-07-56 

27.7 

— 

6*6         5703 

8-01-56 

28.4 

- 

7*3 

9^ft4„56 

29.4 

- 

8.3 

10-01-56 

27*3 

- 

6.2 

11-01-56 

27.2 

- 

6.1 

12-01-56 

27.3 

- 

6.2 

1-02-57 

27.7 

- 

6.6 

2-01-57 

27.7 

- 

6.6 

3-01-57 

26.8 

- 

5.7 

5-01-57 

27.9 

- 

6*8 

6-03-57 

26.6 

- 

5*5 

7*01-57 

26.8 

=• 

5*7 

8-ni-57 

28.0 

— 

6*9 

21*1 

7-n?-56 

29.0 

_ 

8.8         5703 

8-01-56 

30.7 

- 

9.6 

9-04-56 

31.8 

- 

10.7 

10-01-56 

32.0 

- 

10.9 

11-01-56 

32.6* 

- 

11.5 

12-01-56 

33.1 

- 

12.0 

1-02-57 

31.5* 

- 

10*4 

2-01-57 

23.2 

- 

2.1 

3_m-57 

25.0 

- 

3.9 

5-01-57 

24.9 

- 

3.8 

6-03-57 

25.0 

- 

3.9 

7-01-57 

27.8 

- 

6*7 

8-01-57 

28.6 

— 

7.5 

8,0 

7-07-56 

17.0 

- 

9.0         5703 

8-01-56 

17.5 

- 

9.5 

9-04-56 

16.8 

- 

8.8 

10-01-56 

22.4 

- 

14.4 

12-01-56 

23.0 

- 

15.0 

2-01-57 

14.6 

- 

6.6 

3-01-57 

15.0 

- 

7.0 

5-01-57 

15.0 

- 

7.0 

6-03-57 

15.1 

- 

7.1 

7-01-57 

15.3 

7.3 

*      Questionable  meosurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-     98 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TlA  JUANA  VALLEY 


Slate  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

18S/02W-33P05 

S 

8,0 

8-m-57 

15.9 

- 

7.9 

5703 

CONTo 

18S/02W-330ni 

S 

28,4 

8-m«56 

38, n* 

- 

9.6 

5703 

9-04-56 

45.0* 

- 

16.6 

10-01-56 

5^*0* 

- 

21.6 

11-01-56 

52.0* 

- 

23.6 

2-01-57 

14.8 

13.6 

3-01-57 

14,8 

13.6 

18S/02W-33Qn3 

S 

24.7 

7-02-56 

33.1 

— 

8.4 

5703 

8-01-56 

35.1* 

- 

10.4 

9-04-56 

35,3* 

- 

10.6 

10-01-56 

36.6* 

- 

11.9 

18S/02W-33Q07 

S 

22,0 

7-07»«;6 

30,6 

. 

8.6 

5703 

8-01-56 

31.8 

- 

9.8 

9^04-56 

32,2 

- 

10.2 

10-01-56 

32.0 

- 

10.0 

11-01-56 

33.9 

- 

11.9 

12-01-56 

33.6 

- 

11.6 

1-02-57 

33.9 

- 

11.9 

2-01-57 

24.7 

- 

2.7 

3-01-57 

26.4 

- 

4.4 

5-01-57 

29.9 

- 

7.9 

6-03-57 

29.9 

- 

7.9 

7-01-57 

29.9 

- 

7.9 

8-01-57 

30.0 

- 

8.0 

18S/02W-33OO8 

S 

23,6 

ll_no-56 

36.9 

_ 

13.3 

5703 

12-01-56 

36.2 

- 

12.6 

1-0  2-57 

35.0 

- 

11.4 

2-01-57 

32.7 

- 

9.1 

3-01-57 

32.6 

- 

9.0 

5-01-57 

31.1 

- 

7.5 

6-03-57 

30.6 

- 

7.0 

7-01-57 

29.9 

- 

6.3 

8-01-57 

31.0 

- 

7.4 

18S/02W-33RO2 

S 

25.5 

7-n9-56 

37.5 

_ 

7,0 

5703 

8-01-56 

34.4 

- 

8.9 

9-04-56 

35.0 

- 

9.5 

10-01-56 

36.5 

- 

11.0 

11-01-56 

36.9 

«■ 

11.4 

12-01-56 

36.9 

- 

11.4 

1-02-57 

36.8 

11.3 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-    99 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TIA    JUANA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Di>».  R  P. 

to  woter 

surface. 

Feet 

Woler 

surface 

•lev.. 

Feet 

Agy. 
dato 
ceU. 

18S/02W-33R0?    S 

25.5 

2-01-57 

33.9 

8,4 

57^3 

CONT. 

3-01-57 

33.6 

— 

8.1 

18S/02W-33R03    S 

24,6 

6-01-56 

31.1 

- 

6.5 

5703 

7-02-56 

31.1 

- 

6,5 

8-01-56 

32.5 

- 

7.9 

9-04-56 

33.8 

- 

9.2 

10-01-56 

33.9 

- 

9.3 

11-01-56 

34.0 

- 

9.4 

12-01-56 

34.0 

- 

9.4 

1.^02-57 

34.0 

- 

9.4 

2-01-57 

33.0 

- 

8.4 

3-0T-57 

32.8 

- 

8.2 

5-01-57 

30.7 

- 

6.1 

6-03-57 

29.8 

- 

5.2 

7-01-57 

29.9 

- 

5.3 

8-01-57 

30.6 

— 

6.0 

18S/02W-33Rn4    S 

26*7 

7^0?-56 

33.8 

- 

7.1 

5703 

8*01«56 

36.1 

- 

9.4 

9-04-56 

36.4 

— 

9,7 

18S/02W-33R05    S 

25e0 

7-02-56 
8-01-56 

32.6 
35.0 

iW 

7.6 
10.0 

5703 

9-04-56 

34.7 

w 

9.7 

10-01-56 

37.7* 

— 

12.7 

18S/02W-33RO6    5 

22.6 

7-02-56 
8-01-56 

30.7 
33*3 

- 

8.1 
10.7 

5703 

9-04-56 

34.5 

- 

11.9 

10-01-56 

35.0 

- 

12.4 

11»01»56 

35.1 

* 

12.5 

12-01-56 

36.5 

- 

13.9 

1-02-57 

35.0 

- 

12.4 

2»01-57 

31.5 

- 

8.9 

3-01-57 

31.0 

- 

8.4 

5-01-57 

31.2 

- 

8.6 

6-03-57 

31.2 

- 

8.6 

7-01-57 

31.5 

- 

8.9 

8-01-57 

31.9 

— 

9.3 

18S/02W-33R07    S 

23.4 

11-09-56 
12-01-56 

36.8 
35.5* 

: 

13.4 
12.1 

5703 

1-02-57 

35.4* 

- 

12.0 

2-01-57 

32.3 

8.9 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-iOO 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TIA  JUANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

18S/02W-33R07  S 
CONT. 


23.4 


18S/02W-33R08  S 


26,2 


18S/02W-34C03  S 


30.1 


18S/02W-34J01  5 


33*3 


18S/02W-34N01  S 


28*5 


3-01^57 

31.0 

7.6 

5-01-57 

29.6 

6.2 

6»03=»57 

28.5 

5.1 

7-01-57 

28.5 

5.1 

8-01-57 

29*9 

6.5 

n-00-56 

37«7 

-      11.5 

12-01-56 

37.6 

-      11.4 

1-02-57 

37.5 

-      11.3 

2-01-57 

34.8 

8.6 

3-01-57 

34«n 

7.8 

5-01-57 

31.4 

5.2 

6-03-57 

31.1 

4.9 

7-01-57 

31*8 

5.6 

8-01-57 

33*0 

6.8 

12-01=56 

33.4 

3.3 

1-02-57 

32.8 

2.7 

2-01-57 

31.5 

1.4 

3-01-57 

31.3 

1*2 

5-01-57 

31.8 

1*7 

6-03-57 

31*2 

1.1 

7-01-57 

31.5 

1.4 

8-01-57 

31*7 

1.6 

7-02-56 

29.3 

4.0 

9-04-56 

29.9 

3.4 

10-01-56 

30.1 

3*2 

11-01-56 

29*6 

3.7 

12-01-56 

29.1 

4.2 

1-02-57 

29.4 

3.9 

2-01-57 

29.4 

3.9 

3-01-57 

29.1 

4*2 

5-01-57 

29*4 

3*9 

6-03-57 

29.5 

3.8 

8-01-57 

29*2 

4.1 

7-02-56 

35.3 

6.8 

8-01-56 

37*2 

8.7 

9-04-56 

38*1 

9*6 

to -01 -56 

39.0 

-      10.5 

11-01-56 

39.5 

-      11.0 

12-01-56 

39.8 

-      11.3 

1-02-57 

39*9 

-      11.4 

2-01-57 

36*7 

8.2 

5703 


5703 


5703 


5703 


5703 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


H-lOl 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TIA  JUANA  VALLEY 


Stale  Well 
Number 

R.P.  olev., 

FMt 

Date 

Diit.  R.P. 

to  water 

furfoce, 

Feet 

Woler 

lurfoce 

elev.. 

Feet 

Agy. 
dolo 
coll. 

ISS/O^W-^ANOl  5 
CONTe 


185/02W-35N04    S 


18S/0?W<=35P01    S 


19S/02W»01E:01    S 


19S/02W-01J02    S 


?8e5 

3-01-57 

36.1 

7.6         5703 

5-A1-57 

33.9 

5.4 

6-03-57 

33.5 

5.0 

7-01-57 

34.0 

5.5 

8-01-57 

35.6 

7.1 

37.3 

6-0T-56 

61.5* 

-      24.2         5703 

8-01-56 

54.0 

-      16.7 

2-01-57 

31.5 

5.8 

39.0 

7-n2-56 

3U3 

7.7         5703 

8-01-56 

33.0 

6.0 

9-04-56 

33.5 

5.5 

10-01-56 

33.1 

5.9 

11-01-56 

31.8 

7.2 

12-01-56 

32.7 

6.3 

l-02»57 

34.4 

4*6 

2-01-57 

28*7 

10*3 

3-01-57 

27.5 

11*5 

5-01-57 

27.3 

11*7 

6-03-57 

30.2 

8.8 

7^ni-57 

31*4 

7*6 

8-01-57 

32.7 

6*3 

A8,0 

7-0?-56 

17.5 

30.5         5703 

8-01-56 

17.8 

30.2 

9-04-56 

18.3 

29.7 

10-01-56 

18.9 

29.1 

11-01-56 

19.7 

28.3 

12-01-56 

21.4 

26.6 

1-02-57 

21.7 

26.3 

2-01-57 

15.9 

32.1 

3-01-57 

15.6 

32.4 

5-01-57 

17.0 

31.0 

6-03-57 

17.0 

31.0 

7.01-57 

22*6 

25.4 

8-01-57 

24*3 

23.7 

56.0 

7-07-56 

12.9 

43.1         5703 

8-01-56 

23.4 

32.6 

9-04-56 

26*4 

29.6 

10-01-56 

13*9 

42.1 

11-01-56 

14*4 

41.6 

12-01-56 

14.6 

41.4 

1-02-57 

14.4 

41.6 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-102 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TlA    JUANA    VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Woter 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

19S/02W-01J02    S 
CONT. 


19S/02W="01J03    S 


195/02W-01L02    S 


19S/02W~01Ln3    S 


19S/n2W-niM08   s 


19S/02W-0lNn2    S 


56,0 

6-03-57 

15.9 

40*1 

5703 

7-01-57 

16.2 

39*8 

8-01-57 

16.4 

39*6 

57.2 

8-01^56 

16.1* 

41.1 

5703 

1-02-57 

18.4 

38*8 

2-01-57 

17*7 

39.5 

3»0l~57 

16.4 

40*8 

6-03-57 

17.7 

39*5 

7-01-57 

18*3 

38.9 

8-01-57 

23.2* 

34.0 

51*0 

7-02-56 

14.1 

36.9 

5703 

8-01-56 

11*9 

39.1 

9-04-56 

15.3 

35.7 

10-01-56 

16*2 

34*8 

51.6 

11-09-56 

17.8 

33*8 

5703 

12*01*56 

17.8 

33*8 

1-02^57 

18.0 

33*6 

51.0 

2-01-57 

15.9 

35.1 

5703 

3-01-57 

15.4 

35.6 

5-01-57 

15.1 

35.9 

6-03-57 

15.8 

35.2 

7»0l-57 

15.6 

33*4 

8-01-57 

17.3 

33*7 

50.4 

7-07=56 

22.8* 

27*6 

5703 

8-01-56 

23*3* 

27*1 

9-04-56 

24*4* 

?6«0 

10-01-56 

25.4 

25.0 

11-01-56 

27.1 

23.3 

12-01-56 

28.5 

21.9 

1-02-57 

29*1 

21.3 

2-01-57 

20*9 

29*5 

3-01-57 

20.4 

30*0 

5-01-57 

21.9 

28*5 

6-03-57 

22.6 

27*8 

7-01-57 

22*6 

27*8 

8-01-57 

24*8 

25*6 

52.2 

7»07-56 

18.8 

33.4 

5703 

8*01^56 

20.0 

32.2 

9-04-56 

21*4 

30.8 

10-01-56 

22.5 

29.7 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-103 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

rlA  JUANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Fa«t 

Dale 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Wofer 

surface 

olev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

19S/02W-01N02    S 
CONT. 


19S/02W-01R01    S 


19S/02W-02A03    S 


19S/02W-02D01    S 


19S/02W-02F04    S 


52.? 

11,01^56 

23.5 

28.7 

57^3 

12-01-56 

24.3 

27.9 

1-02-57 

24.9 

27.3 

2-01-57 

23.6 

28.6 

3-01-57 

21.1 

31.1 

5-01-57 

21.2 

31.0 

6-03-57 

21.4 

30.8 

7-01-57 

22.6 

29.6 

8-01-57 

23.6 

28.6 

56,1 

7-H7^56 

13.8 

42.3 

5703 

9-04-56 

13.4 

42.7 

10,01-56 

14.2 

41.9 

11-01-56 

15.2 

40.9 

12-01-56 

15.6 

40.5 

1-02-57 

16.1 

40.0 

2-01-57 

15.2 

40.9 

3-01-57 

14.9 

41.2 

5-01-57 

15.1 

41.0 

6-03-57 

15.0 

41.1 

7-01-57 

15.6 

40.5 

8-01-57 

16.6 

39.5 

41.5 

7-07-56 

23*8* 

17.5 

5703 

8-01-56 

18.2 

23.1 

9*04^56 

18.9 

22.4 

10-01-56 

24.3* 

17.0 

11-01-56 

21*5 

19. B 

12-01-56 

19.9 

21.4 

1-02-57 

20.3 

21.0 

2-01-57 

16.2 

25.1 

3-01-57 

15.3 

26*0 

39.2 

7-02-56 

61.1* 

-      21.9 

5703 

8-01-56 

64.3* 

-      25.1 

9-04-56 

28.5 

10.7 

10-01-56 

28.7 

10.5 

11-01-56 

28.6 

10.6 

12-01-56 

29.4 

9.8 

2-01-57 

26.6 

12.6 

5-01-57 

28.0 

11.2 

39.4 

7-02-56 

21.8 

17.6 

5703 

8-01-56 

22.2 

17.2 

9-04-56 

21.3* 

18.1 

*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-104 


ground  water  levels  at  wells 

t!a  juana  valley 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Disf.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev,, 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

19S/02W-02F04  S 

CONT. 


39.4 


19S/02W-02P05  S 


30.1 


19S/02W-03Bn2  S 


19S/02W-03BO3  S 


32.6 


32.1 


19S/02W-030O4  S 


28.2 


10-01-56 

23.2 

16.2 

11-01-56 

23*7 

15.7 

12-01-56 

23.7 

15.7 

1-02-57 

23.9 

15.5 

2-01-57 

23.7 

15.7 

3-01-57 

23.1 

16.3 

5-01-57 

25,4 

14.0 

6-03-57 

25.0 

14.4 

7-01-57 

2  5.2 

14.2 

8-01-57 

DR.O 

- 

12-01-56 

31.4 

1*3 

1-0  2-57 

30.5 

.4 

2-01-57 

28.8 

1.3 

3-01-57 

28.0 

2.1 

5-01-57 

25.8 

4.3 

6-03-57 

25*9 

4.2 

7-01-57 

25.2 

4*9 

8-01-57 

25.0 

5.1 

7-0^-56 

28*9 

3.7 

8-01-56 

29.4 

3.2 

9-04-56 

29*4 

3.2 

11-00^56 

31.3 

.8 

12-01-56 

31.5 

.6 

l-02»57 

31.4 

.7 

2-01-57 

31.1 

1.0 

3-01-57 

30.9 

1.2 

5-01-57 

29.6 

2.5 

6-03-57 

29.7 

2.4 

7-01-57 

29.4 

2.7 

8-01-57 

30.1 

2.0 

7-^7-56 

33. n 

-        4.8 

8-01-56 

32.4* 

4.2 

9-04-56 

33.8* 

5.6 

10-01-56 

34.5* 

6.3 

11-01-56 

39*0* 

-       10.8 

12-01-56 

39.0* 

-      10.8 

1-02-57 

35.2* 

7.0 

2-01-57 

31.9* 

3.7 

3-01-57 

32.0 

3.8 

5-01-57 

33.0 

4.8 

6-03-57 

34.2 

6.0 

5703 


5703 


5703 


5703 


5703 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-105 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

riA  JOANA  VAlLEV 


Slats  Well 
Number 

R.P.  elev., 

FMt 

Dot* 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

•lev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

19S/02W-030n4 

S 

28.2 

7-01-57 

30.1 

- 

1.9 

5703 

CONTa 

8-ni-57 

31«8 

— 

3.6 

19S/02W-n4A05 

S 

28.6 

8-m-56 

40«0* 

— 

n.4 

5703 

9-04-56 

43«0* 

- 

14.4 

10-01-'56 

40.0* 

- 

11.4 

11-01-56 

45. 0» 

- 

16.4 

12-01^56 

46.0* 

- 

17.4 

1-02-57 

46.0* 

- 

17.4 

2-01-57 

46.0 

- 

17.4 

3-01-57 

46.0 

- 

17.4 

19S/02W-04An6 

S 

27.1 

7-n?-56 

35.0* 

- 

7.9 

5703 

8-01-56 

37.6* 

- 

10.5 

9-04-56 

38.1 

- 

11.0 

10-01-56 

39  •  7* 

- 

12.6 

11-01-56 

44.5* 

- 

17.4 

12-01-56 

39.3* 

- 

12.2 

1-02-57 

39.1* 

- 

12.0 

2-01-57 

36.0 

- 

8.9 

3-01-57 

35.9 

- 

8.8 

19S/02W=04A10 

S 

28,5 

7-n?-56 

36.0* 

- 

7.5 

5703 

8-01-56 

42.0* 

- 

13.5 

9-04-56 

45.0* 

- 

16.5 

ie-Oi-56 

44.0* 

- 

15.5 

11-01-56 

42.0* 

- 

13.5 

3-C1-57 

13.0 

15.5 

19S/02W-04A12 

5 

28.6 

7-07-56 

35.0* 

- 

6.4 

5703 

8-0T-56 

38.0* 

— 

9.4 

9-04-'56 

39.0* 

- 

10.4 

10-01-56 

41.0* 

- 

12.4 

11-01-56 

42.0* 

- 

13.4 

12-01-56 

42.0* 

- 

13.4 

1-02-57 

41.0* 

- 

12.4 

2-01-57 

41.0 

- 

12.4 

3-01-57 

41.0 

— 

12.4 

19S/02W-04A13 

S 

29.1 

6-01-56 

33»7 

- 

4.6 

5703 

7-02-56 

35.7 

— 

6.6 

8-01-56 

37.1 

- 

8.0 

9-04-56 

36.4 

- 

7.3 

10-01-56 

38.9* 

- 

9.8 

11-01-56 

38.8* 

9.7 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-106 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TfA  JUANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Date 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface. 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

19S/02W-04A13 
CONT. 


29.1 


19S/02W-n4Al7    S 


25c7 


19S/02W-04A18    § 


25,6 


19S/02W-04A19  S 


29,2 


12-01-56 

39.2 

- 

10 

il 

1-02-57 

38.5 

- 

9 

.4 

2-01-57 

33.9 

- 

4 

,8 

3-01-57 

34.5 

- 

5 

.4 

5-01-57 

29.9 

- 

»8 

6-03-57 

30.1 

— 

1 

•  0 

7-01-57 

31.5 

- 

2 

•  4 

8-01-57 

32s6 

- 

3 

»5 

7_n2-B6 

33.4 

.. 

7 

.7 

8-07-56 

34.9 

- 

9 

.2 

9-.  04-56 

34.8 

- 

9 

.1 

10-01-56 

37.4 

- 

11 

•  7 

11-01-56 

38.2 

- 

12 

i5 

12-01-56 

37.6 

- 

11 

.9 

1-02-57 

37.0 

- 

11 

•  3 

2-01-57 

29.1 

- 

3 

t4 

3-01-57 

29.1 

- 

3 

.4 

5-01-57 

30.1 

- 

4 

.4 

6-03-57 

30.4 

- 

4 

.7 

7-01-57 

31.5 

— 

5 

.8 

7»n5™56 

33.4 

_ 

7 

.8 

8-01-56 

35.2 

- 

9 

.6 

9-04-56 

35.6 

- 

10 

.0 

10-01-56 

37.5 

- 

11 

.9 

11-01-56 

38.5 

- 

12 

.9 

12-01-56 

37.5 

- 

11 

.9 

1-02-57 

3  7.0 

- 

11 

.4 

2-01-57 

21.4 

4 

»2 

3-01-57 

21.4 

4, 

i2 

5-01-57 

30.6 

- 

5 

.0 

6-03-57 

30.6 

_ 

5 

lO 

7-01-57 

31.7 

- 

6, 

.1 

8-01-57 

33.3 

- 

7 

.7 

7-02-56 

36.9 

_ 

7, 

►  7 

8-01-56 

38.8* 

- 

9, 

>6 

9-04-56 

39.8* 

- 

10. 

.6 

10-01-56 

41.2* 

- 

12, 

.0 

11-01-56 

42.4 

- 

13, 

2 

12-01-56 

41.3 

- 

12, 

1 

1-02-57 

40.8 

- 

11. 

6 

2-01-57 

38.2 

- 

9i 

0 

3-01-57 

38.3 

- 

9t 

1 

5703 


5703 


5703 


5703 


Questionable  measurement 
Approximate  Reference  Point  elevation 


H-107 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

T lA  JUANA  VAllEY 


State  Well 

Number 

R.P.  elev.. 
Feel 

Dist.  R.P. 

„                                      to  water 
Dato                                   , 

surface, 

Feet 

1 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy- 
data 
coll. 

19S/02W-04A19  5 
CONT. 


19S/02W-0AA20  S 


29.2 


24,7 


19S/02W-04Bni  S 


19S/02W-04B03  S 


21,8 


21.2 


19S/02W-n4B04    S 


21,7 


5-m-57 

34.3 

- 

5.1 

5703 

6-03-57 

34.3 

- 

5.1 

7-01-57 

35.5 

- 

6.3 

8-01-57 

36.8 

— 

7.6 

7-02-56 

37.4 

. 

7.7 

5703 

8-01-56 

34.0 

- 

9.3 

9-04-56 

34.5 

- 

9.8 

16-01-56 

36.6 

- 

11.9 

11-01-56 

37.7 

- 

13.0 

12-01-56 

37.9 

- 

13.2 

1-02-57 

36.1 

- 

11.4 

2-01-57 

33.8 

- 

9.1 

3-01-57 

33.7 

- 

9.0 

5-01-57 

31.7 

- 

7.0 

6-03-57 

30.5 

- 

5.8 

7-01-57 

30.9 

- 

6.2 

8-0T-57 

32.0 

— 

7.3 

7«n7-56 

31.2* 

— 

9.4 

5703 

8-01-56 

32.0* 

- 

10.2 

9-04-56 

31.8* 

- 

10.0 

10-01-56 

* 

DR.O 

7-07-56 

25.3 

— 

4.1 

5703 

8-01-56 

30.4 

- 

9.2 

9-04-56 

31.8 

- 

10.6 

10-01-56 

32.4 

- 

11.2 

11-01-56 

32.6 

- 

11.4 

12-01-56 

32.0 

- 

10.8 

1-02-57 

31.1 

- 

9.9 

2-01-57 

23.4 

- 

2.2 

3-01-57 

27.7 

- 

6.5 

5-01-57 

26.1 

- 

4,9 

6-03-57 

26.2 

- 

5.0 

7-01-57 

27.1 

- 

5.9 

8-01-57 

28.9 

— 

7.7 

11-09-56 

38.5 

— 

16.8 

5703 

12-01-56 

35.7* 

- 

14.0 

1-07-57 

34.3* 

- 

12.6 

2-01-57 

31.9 

- 

10.2 

3-01-57 

31.1 

- 

9.4 

5-01-57 

28.7 

- 

7.0 

6-03-57 

28.7 

7.0 

*     Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-108 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TlA  JUANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev.. 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy- 

data 
coll. 

19S/02W-04Bn4    S 

21.7 

7-01-57 

29.1 

7*4 

5703 

CONT. 

8-m-57 

30.6 

— 

8*9 

19S/02W-04J01    S 

27.0 

7-02-56 

8-01-56 

9-04-56 

10-01-56 

20.3 
23.7 
20.5 
21.4 

6.7 
3.3 
6.5 
5.6 

5703 

19S/02W-04K05    S 

19.9 

7-02-56 

18.3 

1.6 

5703 

8-01-56 

23.6 

- 

3.7 

9-04-56 

23.7 

- 

3.8 

10-01-56 

2591 

-. 

5.2 

11-01-56 

24.8 

- 

4.9 

12-01-56 

24.9 

- 

5.0 

1-02-57 

24.7 

- 

4.8 

2-01-57 

21.9 

- 

2.0 

3-01-57 

22.8 

- 

2.9 

5-01-57 

21.3 

- 

1.4 

6-03-57 

21.3 

- 

1.4 

7-01-57 

22*4 

— 

2.5 

8-01-57 

22.7 

— 

2.8 

19$/02W-04L03    S 

18.8 

7-02-56 

23.9 

_ 

5.1 

5703 

8-01-56 

25.2 

- 

6.4 

9-04-56 

25*8 

- 

7.0 

10-01-56 

26.5 

- 

7.7 

11-01-56 

26*6 

- 

7.8 

12-01-56 

26*3 

- 

7.5 

1-02-57 

25*8 

- 

7.0 

2-01-57 

23*4 

- 

4.6 

3-01-57 

22*8 

- 

4.0 

5-01-57 

22.2 

- 

3.4 

6-03-57 

22.2 

— 

3.4 

7-01-57 

22*9 

- 

4*1 

8-01-57 

24*0 

- 

5.2 

19S/02W-05A01    S 

16.4 

7-0  2-56 

22*0 

_ 

5.6 

5703 

8-01-56 

22.4 

- 

6.0 

9-04-56 

22.5 

- 

6.1 

10-01-56 

23.4 

- 

7.0 

11-01-56 

23.1 

— 

6.7 

12-01-56 

30*4 

- 

14.0 

1-02-57 

28*5 

- 

12.1 

2-01-57 

28*1 

- 

11.7 

3-01-57 

20*4 

4.0 

*      Questionable  measurement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-109 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TIA  JUANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
FMt 

Data 

DIjI.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feel 

data 
coll. 

19S/02W-05Ani    S 
CONT. 


16.4 


l<?S/0?W-05An2    S 


13.9 


19S/02W-05A03    S 


15.2 


19S/02W-05C03    S 


9.7 


4-01-57 

20i 

2 

5-01-57 

20i 

4 

6-03-57 

20. 

5 

7-01-57 

20. 

6 

8-01-57 

20. 

6 

7-07-56 

14, 

0 

8-01-56 

14. 

2 

9-04-56 

14. 

5 

10-01-56 

14. 

7 

11-01-56 

14. 

7 

12-01-56 

14. 

8 

1-02-57 

14. 

3 

2-01-57 

14. 

4 

3-01-57 

14. 

8 

5-01-57 

14. 

5 

6-03-57 

14. 

8 

7-01-57 

15. 

.1 

8-01-57 

15. 

.2 

7-07-56 

20. 

.3 

8-01-56 

21. 

.0 

9-04-56 

21  < 

»5 

10-01-56 

22. 

.4 

11-01-56 

22( 

•  5 

12-01-56 

22. 

.8 

1-02-57 

20. 

»0* 

2-01-57 

18. 

.5 

3-01-57 

18. 

•  5 

5-01-57 

18. 

i4 

6-03-57 

18. 

►  4 

7-01-57 

18 

»8 

8-01-57 

20. 

►  8 

7-02-56 

9 

.7 

8-01-56 

9 

.8 

9-04-56 

9 

i8 

10-01-56 

9 

.9 

11-01-56 

9 

.9 

12-01-56 

12 

.2 

1-02-57 

10 

i8 

2-01-57 

9 

i2 

3-01-57 

9 

•  1 

5-01-57 

9 

.3 

6-03-57 

9 

.4 

3. 

8 

4« 

0 

4. 

1 

4. 

2 

4. 

2 

1 

3 

6 

8 

8 

9 

4 

5 

9 

6 

9 

1. 

2 

1. 

3 

5, 

1 

5, 

.8 

6. 

3 

7, 

2 

7, 

3 

7, 

.6 

4. 

.8 

3. 

.3 

3. 

.3 

3. 

i2 

3, 

.2 

3, 

.6 

5, 

>6 

0 

.0 

•  1 

il 

i2 

.2 

2 

.5 

1 

.1 

.5 

i6 

.4 

i3 

5703 


5703 


5703 


5703 


*      Questionable  meosorement 

**  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-110 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TiA  JUANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Dote 

Dist.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev.. 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

19S/02W-05C03  S 
CONT* 

19S/02W-n5Cn6  S 


9*7 


10,6 


19S/02W-05C07  S 


12,2 


19S/02W-05F08  S 


12,8 


7-01^57 

9,5 

8-m-57 

9e5 

7-ri?-56 

12.4 

8-01-56 

13*1 

9-04=>56 

13.0 

10-01-56 

13.2 

11-01-56 

12e5 

12-01-56 

13a0 

1-02-57 

11«8 

2-01-57 

11.2 

3^01^57 

11«1 

5-01-57 

11,2 

6-03-57 

lle5 

7-01-57 

11*6 

8-01-57 

12e0 

7-02-56 

11.9 

8-01-56 

12.4 

9-04-56 

12cl 

10-01-56 

12*1 

11-01-56 

11.5 

12-01-56 

12.0 

1-02-57 

11.9 

2-01-57 

11.4 

3-01-57 

11.4 

5-01-57 

11.3 

6-03-57 

11.4 

7-01-57 

11.5 

8-01-57 

11.8 

7-02-56 

14.6 

8-01-56 

14.9 

9-04-56 

15.2 

10-01-56 

15.9 

11-01-56 

16.0 

12-01-56 

16.3 

1-02-57 

16.1 

2-01-57 

13.2 

3-01-57 

13.1 

5-01-57 

13.8 

6-03-57 

13.1 

7-01-57 

13.4 

8-01-57 

13.7 

.2 

.2 

1.8 


5703 
5703 


5703 


5703 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-Ul 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TlA  JUANA  VALLEY 


State  Well 
Number 

R.P.  elev., 
Feet 

Date 

Ditt.  R.P. 

to  water 

surface, 

Feet 

Water 

surface 

elev., 

Feet 

Agy. 
data 
coll. 

19S/02W-05611    S 


15.8 


19S/02W-05J01    S 


13  .6 


19S/02W-05K08    S 


12,6 


19S/02W-05L02    S 


8.9 


7-n?-56 

21.9 

8-01-56 

22.8 

9-04-56 

22*5 

10-01-56 

24.6 

11-01-56 

21»9 

12-01-56 

21.9 

1-02-57 

20.8 

2-01-57 

19.0 

3-01=57 

19.0 

5-01-57 

19.1 

6„03-57 

19.2 

7-01-57 

20.5 

8-01-57 

21.4 

7-02-56 

19.9 

8-01-56 

21.1 

9-04-56 

21.3 

10-01-56 

38.0* 

11-01-56 

20.9 

12-01=56 

21.2 

2-01-57 

17.9 

3-01-57 

17.8 

5-01-57 

17.4 

6-03-57 

17.5 

7-01-57 

15.9 

8-01-57 

16.2 

7_n2-56 

9.9 

8-01-56 

10.0 

9-04-56 

10.2 

10-01-56 

10.4 

11-01-56 

10.6 

12-01-56 

10.7 

1-02-57 

10.6 

2-01-57 

10.3 

3-01-57 

10.3 

5-01-57 

10.1 

6-03-57 

10.2 

7-01-57 

10.4 

8-01-57 

10.9 

7-02-56 

10.7 

8-01-56 

9.4 

9-04-56 

11.4 

11-01-56 

11.9 

6*1 
7.0 
6*7 
8*8 
6*1 
6*1 
5*0 
3*2 
3.2 
3.3 
3*4 
4*7 
5*6 

6.3 
7.5 
7.7 
24.4 
7.3 
7.6 
4.3 
4.2 
3.8 
3.9 
2.3 
2.6 

2.7 
2.6 
2.4 
2.2 
2.0 
1*9 
2*0 
2.3 
2*3 
2*5 
2*4 
2*2 
1*7 

1*8 

*5 

2*5 

3*0 


5703 


5703 


5703 


5703 


*      Questionable  measurement 

•*  Approximate  Reference  Point  elevation 


H-112 


GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

TiA  JUANA  VALLEY 


Disf.  R.P. 

Water 

Agy. 
dato 

State  Well 

R.P.  elev.. 

Date 

to  water 

surface 

Number 

Feet 

surface. 
Feet 

elev., 
Feet 

coll. 

19S/02W-05L02 
CONT. 


8.9 


19S/02W-05L03    S 


11.7 


12-.ni=.56 

12.2 

3.3 

1-02-57 

10.1 

1.2 

2-01-57 

9.3 

,4 

3-01-57 

9.4 

.5 
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